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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων εγκαινιάζει µε την παρούσα έκδοση µια 
νέα σειρά επιστημονικών μελετών καὶ μονογραφιών, επεκτείνοντας την εκδοτική του δραστηριότητα, που 
έχει αρχίσει µε την έκδοση του Δελτίου του ΕΚΒΜΜ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΒΜΜ πιστεύει ότι 
pe rov τρόπο αυτό ενισχύεται n επιστημονική υπόσταση του Κέντρου καὶ n επίτευξη των στόχων του, καθώς 
n καλύτερη προβολή του Μνημείου επιτυγχάνεται µε την αυστηρή επιστημονική μελέτη. Αλλά και π σωστή 
συντήρηση των Μνημείων είναι πάλι συνάρτηση µεθοδικής έρευνας και σίγουρης γνώσης για va anoqeu- 
χθούν λάθη στις επεμβάσεις αναστήλωσης και συντήρησης, που μπορεί va αλλοιώνουν την μορφή, την ιστο- 
pía, την ταυτότητα τελικά του Μνημείου. 


Πρώτη δημοσίευση στην σειρά αυτή είναι n παρούσα µελέτη για «το Περιστώο στην υστεροβυζαντινά 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός και λειτουργία» της αρχπέκτονος ὅρος Ευαγγελίας Χατζητρύφω- 
voc, Προϊσταμένης του Γραφείου Προώθησης της Επιστημονικής Έρευνας του Κέντρου, Αναπληρώτριας 
Διευθύντριας και πολύτιμου στελέχους του. H μελέτη της αποτελεί ταν πρώτη συνθετική πραγματεία για το 
παραπάνω θέμα, n οποία το τοποθετεί ο’ ένα ευρύτερο πλαίσιο αντλώντας υλικό am όλο το φάσμα των pvn- 
μείων της βυζαντινής σφαίρας επιρροής. 

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην συστηματική εξέταση του θέματος µε 
Ιστορική αναδρομή από τον 4ο έως τον 130 a., ανάλυση του ρόλου καὶ τῶν λειτουργιών του Περιστώου 
που υπακούει σε θεσμούς, λατρευτικές ανάγκες της ©. Λειτουργίας, ή άλλων Μυστηρίων (π.χ. Βάπτιση) ń 
Ἱεροπραξιών (Ταφή, Μνημόσυνα κ.λπ.) ή εξυπηρέτηση χρηστικών αναγκών. Στο δεύτερο µέρος καταλογο- 
γραφούνται 37 ναοί µε περίστωο της περιόδου 1204 — 1461 κατά γεωγραφικές ενότητες µε φωτογραφική, 
σχεδιαστική και βιβλιογραφική ενημέρωση. 


Ἡ πρώτη αυτή έκδοση της σειράς των μελετών ελπίζουμε να εύρει ευμενή απήχηση στην επιστημονική 
κοινότητα και να είναι χρήσιμη στη μελέτη και προστασία των Μνημείων. Γροσδοκούμε, ακόµα, va ΄ναι το 
ταξείδι μακρύ της εκδοτικής αυτής σειράς, προσκομίζοντας πολύτιμα πετράδια για την ανάδειξη της πλού- 
oia βυζαντινής µας κληρονομιάς και των βυζαντινών µας σπουδών. 


Καθηγητής ΝΙΚΟΣ ZIAX 


Πρόεδρος του ΔΣ 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Βυζαντινών καὶ Μεταβυζαντινών Μνημείων 








ΗΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 


H έρευνα για τη μελέτη αυτή άρχισε πριν από πολλά χρόνια, ουσιαστικά µετά την ενασχόλησή pou pe Ta προ- 
βλήματα vov πεντάτρουλων ναών που είχε ὡς αποτέλεσµα µία πρώτη δημοσίευση. Εντοπίστηκε τότε το ev- 
διαφέρον που παρουσιάζει n παρουσία tou περιµετρικού χώρου γύρω από τον κυρίως ναό στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική καὶ n ὕπαρξη χώρων που είναι είτε ενσωματωμένοι ὡς περίστωα στην αρχική ιδέα, είτε προ- 
στίθενται στο ναό υποκαθιστώντας ή συμπληρώνοντας το ρόλο καὶ τις λειτουργίες του περιστώου. H παρου- 
σία tou στοιχείου αυτού στην υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική ως αναβίωση παλιότερων προτύπων δεν είναι 
άλλο παρά επιβεβαίωση της αναγκαιότητας και της σημασίας τοῦ σε µια διαχρονική πορεία που συνάδει 
απόλυτα pe την περί εκκλησίας ὡς συνόλου θεολογική αντίληψη. 


H παρούσα μελέτη επεδίωξε να εξετάσει από πολλές πλευρές το σχεδιασμό του περιστώου καὶ των OV- 
γαφών µε αυτό χώρων, να αναθεωρήσει ορισμένες επικρατούσες απόψεις και να ερμηνεύσει την άµεση ή ép- 
peon παρουσία του στην υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική. Επιχείρησε µια εξέταση της προέλευσης της yevi- 
κής Ιδέας του περιστώου εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σύλληψη μνημείων από προηγούμενες περιόδους 
τα οποία, αν και παρουσιάζονται µόνο επιλεκτικά στην εργασία αυτή, αποτέλεσαν το πλαίσιο για inv προσέγ- 
yion του θέματος και έδωσαν tn δυνατότητα να τεθούν νέοι ερευνητικοί στόχοι. 


To βιβλίο βασίζεται ουσιαστικά στα διδακτορική µου διατριβή που κατατέθηκε το 2000 στο Τμήμα Αρχι- 
τεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής tou Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης από την οποία καὶ 
εγκρίθηκε. Περιέλαβε πολλά μνημεία στα οποία n πρόσβαση ήταν δύσκολη ή αδύνατη, γι αυτό και o ρόλος 
της βιβλιογραφίας ήταν καθοριστικός. Απαιτήθηκαν επίσης Πολλά ταξίδια µε σκοπό επισκέψεις σε μνημεία 
εντός και εκτός Ἑλλάδος για την απόκτηση ιδίας αντίληψης για το αντικείµενο της έρευνας. 


H εξέταση του υλικού, n έρευνα σε βιβλιοθήκες, n επίσκεψη στα μνημεία και n συγγραφή του κειμένου 
έγινε ενώ υππρετούσα στην 9n Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη) καὶ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στον εκτός υπηρεσίας χρόνο καὶ στις κανονικές άδειες. Καθορι- 
στικές για την ολοκλήρωση του έργου ήταν o1 δίμπνες επιστημονικές άδειες, o1 λεγόμενες “επιδημίες”, o1 οποί- 
ες καθιερώθηκΏν για τοῦς αρχιτέκτονες του Υπουργείου Πολιτισμού µετά το 1990 και χωρίς τις οποίες δεν θα 
ήταν δυνατό φθάσει στο τέλος του το έργο αυτό. Tia το λόγο αυτό αισθάνομαι το χρέος να ευχαριστήσω θερ- 
μά όλους όσους αγωνίστηκαν, υποστήριξαν και συνέβαλλαν µε οποιοδήποτε τρόπο στο θεσμό αυτόν. Enpa- 
vukótarn υπήρξε επίσης n συμβολή των υποτροφιών Stanley Sieger nou µου δόθηκαν από το Πρόγραμμα 
Ἑλληνικών Σπουδών του Princeton University (Η.Π.Α.) και n υποτροφία του Dumbarton Oaks — Harvard 
University (Η.Π.Α.) προσφέροντάς µου πρόσβαση στις βιβλιοθήκες Marquant Library, Firestone Library και 
Dumbarton Oaks Byzantine Studies Library. Ευχαριστίες οφείλω στους διευθυντές των ιδρυμάτων αυτών 
αντίστοιχα, τον καθηγητή Λημήτρη Γόντικα καὶ την καθηγήτρια Alice Mary Talbot οι οποίοι διευκόλυναν την 
παραμονή και µελέτη µου στα παραπάνω πανεπιστήμια. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον οµότιμο καθηγητή Νίκο Νικονάνο, για τις συμβουλές καὶ την vno- 
στήριξή του, στον οµότιμο καθηγητή Χαράλαμπο Μπούρα για τη ουμβολή του στην επιλογή καὶ οριοθέτη- 
on τοῦ θέματος και στον καθηγητή Γεώργιο Δημητροκάλλη για διάφορες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ επίσης 
τον καθηγητή Γιώργο Βελένη, που πάντα ήταν πρόθυμος για ουζήτηση ειδικών θεμάτων, τον ακαδηµαϊκό 
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Γιώργο Λάββα για τις συμβουλές του σχετικά µε τον κατάλογο tov μνημείων καὶ τον καθηγητή Θεόδωρο 
Γιάγκο για τη βοήθειά του σε θεολογικά και εκκλησιολογικά θέματα. Ευχαριστώ επίσης τις καθηγήτριες Μα- 
pía Καμπούρη, Αιμιλία Στεφανίδου, Χρυσάνθη Τσιούμη καὶ τον καθηγητή Χάρη Παζαρά, μέλη της επτα- 
μελούς επιτροπής κρίσης, για τις συζητήσεις που είχαμε. 

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον καθηγητή Νικόλαο Ζία, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντι- 
γών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, στην Enfupgn Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και 
πρώτη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Ευτυχία Κουρ- 
κουτίδου- Νικολαΐδου, καθώς και τον προϊστάμενο της Ing Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων καθηγητή 
Χαράλαμπο Μπακιρτζή, των οποίων την ηθική υποστήριξη στην τελευταία φάση της συγγραφής του έργου 
εκτιμώ Ιδιαίτερα. 

Στο μακρύ διάστημα της έρευνας καὶ τας συγγραφής της μελέτης είχα την ευκαιρία να ουζητήσω µε πολ- 
λούς συναδέλφους και φίλους τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω από wn θέση αυτή: των δρα Ευτέρπη 
Μαρκή, την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γερολύμπου, τον δρα Πύρρο Θώμο, την αρχαιολόγο Δέσποινα Ma- 
κροπούλου, τον αρχιτέκτονα Πλούταρχο Θεοχαρίδη, τον καθηγητή Αριστοτέλη Μένιζο, από την Σερβία τη 
δρα Olivera Kandić καὶ την καθηγήτρια Milka Canak Medić, από τις Η.Π.Α. τον καθηγητή Lee Striker καὶ 
την ὅρα Angela Hero, από την Βουλγαρία τον καθηγητή Asen Kirin, από την Τουρκία στην καθηγήτρια 
Zeynep Ahunbay στην οποία οφείλω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη nou µε συνόδευσε σε ειδική επίσκεψή µου σε 
όλα τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης που περίλαμβάνονται για τα περίστωα και τις προσθήκες touc στο 
έργο. Με ευγνωμοσύνη για την υποστήριξή τους θα θυμάμαι πάντα επίσης δύο φίλους που δεν υπάρχουν 
ma’ το Σωτήρη Κίσσα καὶ το Γιώργο Toápa. 

Ευχαριστώ επίσης το Νίκο Παζαρά καὶ τη Φλώρα Καραγιάννη για την επιμέλεια της βιβλιογραφίας καὶ 
του κειμένου αντίστοιχα καὶ τη Θώμα Κακαγιάννη για την επιμέλεια των κλιμάκων όλων των σχεδίων. ἶδι- 
αίτερη αναγνώριση οφείλω στο έργο του Χρήστου Τζιώκου καὶ tng Γεωργίας Θεοδοσίου για τη. σχολαστικά 
επιμελημένη σελιδοποίηση καὶ την επεξεργασία εικόνας αντίστοιχα, αλλά καὶ στον εκδότη Ανδρέα Μιχάλη 
που δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή, καὶ στο γυιό του Λεωνίδα οἱ οποίοι ανέλαβαν την παραγωγή του βι- 
βλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του EKBMM ευχαριστώ ιδιαίτερα που περιέλαβε την έκδοση του βιβλίου 
ὡς πρώτου στη σειρά vov μελετών. 


Τέλος ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά pou, tn μπτέρα και τα παιδιά pou, για την κατανόησή τους 
στις πρώτες φάσεις του έργου, και προπάντων στο σύζυγό µου Slobodan Curëié για την αμέριστη ενθάρ- 
ρυνσή του στις Ιδέες pou καὶ την πολύπλευρη συμπαράστασή τοῦ σε όλα. 
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IF 
IRAIK 


ZYNTOMOTPA®IEZ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 

Αρχείου των Βυζαντινών Μνημείων της Ἑλλάδος 

Αρχαιολογικόν Δελτίον 

Αρχαιολογική Εφημερίς 

Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 

Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Κυπριακαί Σπουδαί 

Μνημείο & περιβάλλον 

τ. Συμποσίου Βυζαντινής καὶ Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, XAE 
1980-) 

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 

Αναστηλώσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 

Θεσσαλονίκης, 11-13 Δεκ. 1985, Θεσ/νίκη 1986 

Annual of the Ayasofya Museum 

Actes du Congrès International d'Archéologie Chrétienne 

Actes du Congrès International d'Etudes Byzantines 

Actes du Congrès International Byzantines 

American Historical Review 

American Journal of Archaeology 

Architektura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 

Art Bulletin 

Bulgarska akademija na naukite 

Bulletin de correspondance hellénique 

Bulletin d'études orientales 

Byzantine and Modern Greek Studies 

Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 

The Annual of the British School at Athens 

Byzantine Studies Conference, Abstracts of Papers 

Byzantinische Zeitschrift 

Cahiers archéologiques 

Cambridge Medieval History 

Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina 

Documenti di Architettura Armena, 1-22 (Milano - Venezia 1968-1994) 

Dictionnaire de droit canonique, ed. R. Naz (Paris 1935-) 

Dumbarton Oaks Papers s 

Dumbarton Oaks Studies 

Dumbarton Oaks Texts 

Échos d'Orient 

Études Balkaniques 

Études Byzantines 

Felix Ravenna 

Greek Orthodox Theological Review 

Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies ar Athens 

Istanbuler Mitteilungen, Deutsches archäologisches Institut, Abteilung Istanbul 

Izvestiiá na Bulgarskiiá arkheologicheski institut 

Istanbuler Forschungen 

Izvestiiá Russkago arkheologicheskago instituta v Konstantinopole 
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JA = Journal of Archaeology 

JBKIF = Jahrbuch für kleinasiatische Forschungen 

JDAI - Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts 

JFA = Journal of Field Archaeology 

JHS i journal of Hellenic Studies 

JÓAI - Jahreshefre des Österreichischen archäologischen Instituts 

108 = Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 

jóBG E: Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft (από 1969, Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik) 

JRIBA - Journal of the Royal Institute of British Architects 

JSAH = Journal of the Society of Architectural Historians 

MJK = Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte 

MAByz = Monuments de l'Art Byzantin, Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, Paris 

MACr = Monumenti di Antichità Christiana, Potificio Instituto di Archeologia Christiana, Rome 

MGBS = Modern Greek and Byzantine Studies 

OCA = Orienralia christiana analecta 

OCP - Orientalia christiana periodica 

ODB = The Oxford Dictionary of Byzantium, (New York and Oxford, 1991) 

ÔJhBeibl = Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Instituts in Wien, Beiblatr 

OrChr = Orientalia christiana 

PBSR = Papers of the British School at Rome 

PG = Patrologia Greeca, επ. Migne 

RA = Revue archéologique 

RAC = Rivista di archeologia cristiana 

RB = Reallexikon der Byzantinistik, (Amsterdam, 1968- ) 

REArm = Revue des études arméniennes 

REB = Revue des études byzantines 

REG = Revue des études grecques * 

RLBK = Reallexikon zur byzantinischen Kunst, (Stuttgart, 1963- ) 

Saopštenja = Saopštenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture 

SBIAD s Spisaniie na Bulgarskoto inZenerno-arhitektno druzestvo 

SBK = Studien zur byzantinischen Kunstgeschichte 

SCH - Studies of Christian History 

SüdostF - Südost-Forschungen 

Synaxarium ΟΡ = Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, ed. H. 
Delehaye (Brussels, 1902) 

TVAVEE = Türkiyede Vakif Abideler ve Eski Eserler 

TM = Travaux et mémoires 

WBS = Wiener byzantinische Studien 

WLB Ξ Wasmuths Lexikon der Baukunst 

ZRVI = Zbornik radova Vizantološkog instituta, Srpska akademija nauka 

ZT = Zbornik na trudovi, Zavod za zaëtita na spomenicite na kulturara 1 prirodnite retkosti, Muzej- 
Strumica 

KM - Κατάλογος Μνημείων 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ναός tou Μιχαήλ Αγγέλου στην Επισκοπή Κισάμου”, 


Αλιπράντης, Εκατονταπυλιανή: ©. X. Αλιπράντης, H Exa- 
τονταπυλιανή τας Πάρου, Θεσσαλονίκη 1993. 
Αλιπράντης, “Αγ. Χαράλαμπος Μαρώνειας”: ©. Αλιπρά- 

vinc, “Ανασκαφική έρευνα στον Αγ. Χαράλαμπο Μα- 
ρώνειας”, ΠΛΕ 1987, Αθήνα 1991, 198-205. 
Ανδριανάκης, “Επισκοπή Κισάμου”: Μ. Ανδριανάκης, “Ὁ 


IIXBMA, 4, Αθήνα 1984, 6-7. 
Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Όμορφη Εκκλησιά: Α. Βασιλά- 
κπ-Καρακατσάνη, Οι τοιχογραφίες της Όμορφης 
Εκκλησιάς στην Αθήνα, AXAE , Αθήνα 1971. 
Βελένης, Παλαιολόγειος ναός”: T. Βελένης, “Ένας παλαι- 
ολόγειος ναός στην περιοχή Δράμας”, EETIZTIO, VI, 





1973, 81-108. 

Βελένης, Ερμηνεία: T. Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού 
διάκοσµου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, EELTZTIO, 
Παράρτημα ap. 10 του τόμου Θ΄, Διδακτορική Ára- 
τριβή, Θεα/νίκ 1984. 

Βελένης, “Σχολή τες Μακεδονίας”: F. Βελένης, “H αρχιτε- 
κτονική Σχολή της Μακεδονίας”, Σύναξη, τεύχ. 63. 
1997, 49-60. 

Βελένης, “Ἅγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης”: Γ. Βελένης, 
«Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης καὶ n σχολή της 
Κωνσταντινούπολης”, Akten 11/4, XVI CIGB, JÓB 
32, 4, 1981, 457- 467. 

Βερσάκης, “Βυζαντιακοί ναοί της Βορείου Ἠπείρου”; Φ. 
Βερσάκης, "Βυζαντιακοί ναοί της Βορείου Ἠπείρου”, 
ΑΕ 3 (916), 108-117. 

Βοκοτόπουλος: “Αγ. Δημήτριος Κυψέλης”: IT. A. Βοκοτό- 
πουλος: “Αγ. Δημήτριος Κυφέλης”, AA 21, 1966, Β΄ 
2, 295-296, πίν. 297-298. 

Ῥοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 72”: YT. A. Bo- 
κοτόπουλος, “Νέα στοιχεία περί του καθολικού της 
Μονής Παντανάσοης Φιλιππιάδος”, AAA VI, (1972, 
τεύχ. 1, 87-99. 

Βοκοτόπουλος, ᾿Παντάνασσα Φιλιππιάδος 73”: IH. A. Bo- 
κοτόπουλος, “Ανασκαφή ΓΠαντανάσσης Φιλιππιάδος. 
1972”, AAA IV, 1973, τεύχ. 3, 402-411. 

Βοκοτόπουλος, “Παναγιά του Μπριώνη”: Π. A. Βοκοτό- 
πουλος, “Παρατηρήσεις επί της Παναγιάς του 
Μπριώνη”, AA 28 (1973), A', 159-168. 

Βοκοτόπουλος, “Αναπαράσταση Παναγιάς του Μπριώνη”: 
TI. A. Βοκοτόπουλος, “Αναπαράσταση αρχικής pop- 
φής της Παναγιάς του Μπριώνη”, AA 29, 1973-74, 
B'2, 614-615. 

Βοκοτόπουλος, Δυτική Στερεά και "Hneipoc: Π. A. Boko- 
τόπουλος, H εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εἰς την 
Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα καὶ την ΄Ἠπειρον από του 
τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου ar, Oeo- 
σαλονίκῃ 1975 και 19922. 

Ῥοκοτόπουλος, “Βασιλική Αγίου Νίκωνος”: Π. A. Βοκοτό- 
πουλος, “Παρατηρήσεις στην λεγόμενη Βασιλική του 
Ἁγίου Νίκωνος”, Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνε- 
δρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Β΄, Αθήναι 
1976, 273-285. 

Βοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 77”: TI. A. Bo- 
κοτόπουλος; “Ανασκαφή Γ]αντανάσοης Φιλιππιάδος 
1976”, AAA Χ, 1977, 149-168. 

Βοκοτόπουλος, “Ανασκαςρή ΓΠαντανάσσης”: IE. A. Βοκοτό- 
πουλος, "Avaokaqíá του καθολικού tnc μονής Ia- 
vravéoons Φιλιππιάδος”, ΠΑΕ A’, 1977, o. 149-153. 

Βοκοτόπουλος, “Μοναστηράκι Βονίτσης”: II. A. Βοκοτό- 
πουλος, “Ὁ ναός tou Παντοκράτορος στο Μοναστη- 
páxi Bovítonc", AXAE 10, 1980-81, 357-378. 

Βοκοτόπουλος, “Μεσαιωνικοί ναοί Θεσσαλονίκης": Π. A. 
Βοκοτόπουλος, “O1 µεσαιων]κοί ναοί της Θεσσαλονί- 
xng Καὶ n Béon τους στα πλαίσια της βυζαντινής vao- 
δομίας”, Πρακτικά Συμποσίου της 4θεταρίδας της 
Ἑταιρείας Μακεδονικών Σπουδών µε τίτλο H Θεσσα- 

λονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, Θεσσαλονίκη 
1982, 98-99. 

Βοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 87": Π. A. Bo- 
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κοτόπουλος, “Ανασκαφή του καθολικού της Μονής 
Παντανάσσας Φιλιππιάδος”, ΠΑΕ 1987, Αθήναι 
1991, 123-4. 

Βοκοτόπουλος, “Χερσόνησος Αίμου”: IL. A. Βοκοτόπου- 
λος, “H βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στη 
χερσόνησο του Αίμου τον 10ο αιώνα”, Πρακτικά Β΄ 
Διεθνούς Βυζαντινολογικής Συνάντησης, Αθήνα 
1989, 185-216. 

Βοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 94”: IL A. 
Βοκοτόπουλος, “Ανασκαφή του καθολικού της Mo- 
γής ΓΠαντανάσσης Φιλιππιάδος”, ΠΑΕ 1991, Αθήναι 
1994, 169-77. 

Βυζαντινά μνημεία Αττικής: Βυζαντινά μνημεία: Εκκλησίαι 
περιοχής Αττικής, Ἐθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
Αθήνα 1970. 

Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, “Μυστική θεωρία”: Tep- 
μανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Ἱστορία 
εκκλησιαστική και Μυστική θεωρία”, επ. J.P. Migne 
Ρ 98, 384-454 

Γεωργιάδης, Μάυστράς: N. Γεωργιάδης, Μυστράς, Αθήνα, 
1989. 

Γιάγκου, Κανονικολειτουργικά: ©. Πάγκου, Κανονικολει- 
τουργικά, Θεσσαλονίκη 1999, 

Γιαννόπουλος, “O εν Γραλίστη ναός”: N. I. Γιαννόπουλος, 

“Ὁ εν Γραλίστη (παρά την Καστορίαν) βυζαντινός να- 

66 και το εν αυτώ ξύλινον ανάγλυφον του Αγ. Γεωργί- 

ου”, Β.Ν.1, 4, 1923, o. 93-95. 

Γκιολές, Βυζαντινή ναοδομία: N. Γκιολές, Βυζαντινή vao- 

δομία (600-1204), Αθήνα 1987. 

Γκιολές, “Μανιάτικα προστώα”: N. Γκιολές, "Ta paviáuxa 
προστώα καὶ n πιθανή σχέση τους µε τα γεωργιανά 
προστώα”. Βυζάντιο και Γεωργία. Καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές σχέσεις, ἹἹεριλήψεις Συμποσίου XAE 9- 
11/09/1990, Αθήνα 1991, 44-45. 

Γούναρης, Παλαιοχριστιανική αρχαιολογία: Y. Γούναρης, 
Εισαγωγή στην παλαιοχριστιανική αρχαιολογία. Α᾿ 
Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1999. 

Δημητράκου, Λεξικόν: Δπμητράκος, Μέγα λεξικόν της ελ- 
ληνικής γλώσσης, Αθήναι 1951. 

Δημητριάδης, Τοπογραφία Θεσσαλονίκης: B. Δημητριά- 
δης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή 

της Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983. 

Δημητροκάλλης, “Καταγωγή σταυρεπίστεγων ναών”: I. 
Δημητροκάλλης, “H καταγωγή των σταυρεπίοτεγων 
γαών”, Χαριστήριον εις Avaoréoiov Ὀρλάνδον, 2, Bı- 
βλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
Αθήνα 1966, 187-211. 

Δημητροκάλλης, “Ναοί Σικελίας και Κάτω Ιταλίας”: Γ. An- 
μητροκάλλης, “Οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί 
της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας”, EEBX ΛΣΤ΄ 
(1968), 267-334. 

Δημητροκάλλης, “Ναοί Νάξου”: I. Δημητροκάλλης, “O1 Bu- 
ζαντινοί vaoí nc Νάξου”, Νάξος, Αθήναι 1969, 61-66. 

Δημητροκάλλης, Μνημεία Νάξου: T. Δημητροκάλλης, 
Συμβολαί εἰς την μελέτην των βυζαντινών μνημείων 
της Νάξου, Αθήναι 1972. 

Δημητροκάλλης, Δήκογχοι: T. Δημητροκάλλης, Or δίκογ- 
Xo χριστιανικοί ναοί, Αθήνα: 1976. 

Δημπτροκάλλης, Ναοί Μικράς Ασίας: Γ. Δαμητροκάλλης, 
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Or σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί της Μικράς 
Ασίας, Αθήναι 1978. 

Δημητροκάλλης, Ναοί Μεσσηνίας: Y. Δημητροκάλλης, 
Άγνωστοι Βυζαντινοί Ναοί της Ἱεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας, 2 τόμ., Αθήναι 1990. 

Δημητροκάλλης, Αρμενική ναοδομία: T. Δαμητροκάλλης, 
Αρμενική ναοδοµία, Αθήναι 1996, 

Δρακοπούλου, “Καστοριά”: E. Δρακοπούλου, “H πόλη της 
Καστοριάς την εποχή των Κομνηνών”, AXAE ΙΔ’, 
(1987-88), 307-314. 

Δρανδάκης και Γκιολές, “Ανασκαφή στο Τπγάνι”; N. 
Δρανδάκης και N. Γκιολές, “Ανασκαφή στο Τηγάνι 
της Μάνης”, HAE 1980, 248-258. 

Δωρής, Ἰυπολογία σταυρεπιοτέγων ναών: M. Λωρής, 
Πρότασπ για την τυπολογία των σταυρεπιστέγων va- 
ών, Αθήνα 1991. 

Ἐμμανουηλίδης, To δίκαιο της ταφής: N. E. EgpavounM- 
δης, To δίκαιο της ταφής στο Βυζάντιο, Αθήνα 1989. 

Ευαγγελίδης, “Σταυρεπίστεγος εκκλησία”: A. E. Ευαγγελί- 
nc, “Σταυρεπίστεγος εκκλησία παρά τον Αχέροντα”, 
Πεπραγμένα TH’ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνε- 
δρίου, 1, Αθήναι 1955, 182-83. l 

Evotpauáónc, Κατάλογος κωδίκων: Σ. Ευστρατιάδης, Ka- 
τάλογος των εν τη Μονή Βλατιέων (Τσαούς µοναοτά- 
ρι) αποκειµένων κωδίκων, Θεσ/νίκη 1918. 

Ζάχος, “Κωδωνοστάσιον Καρυταίνης”: A. Ζάχος, “Το xw- 
δωνοστάσιον Καρυταίνης”, ΑΛ 8, 1923, 73-75. 
Θεοδωρίδης, “Στερέωση Μονής Βλατάδων”: Π. Θεοδωρί- 
δης, “H στερέωση της Μονής Βλατάδων (1981- 
1984)”, TAXO, 11-13 Δεκ, 1985, Θεσσαλονίκη 

1986, 105-111. 

Θεοφάνους Συνεχιστής, V: Theophanes Continuatus, V, o. 
83-86, Bonn ed. I. Bekker, Bonnae 1828-97, Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae, o. 325-329. 

Θεοχαρίδης, “Ματθαίος Βλάσταρις”: T. Θεογαρίδης, “O 
Ματθαίος Βλάσταρις καὶ n μονή του Kup-Ioaáx εν 
Θεσσαλονίκη”, Byzantion XL, 1970, 454-459. 

Θεοχαρίδης, “Μονή Φιλοκάλλη”: T. Θεοχαρίδης, “H μονή 
Φιλοκάλλα”, Μακεδονικά 21, 1981, 319-50. 

Θεοχαρίδου, “Potóvta”: K. Θεοχαρίδου, “H Ροτόντα Θεσ- 
σαλονίκης, Νέα στοιχεία Και αποσαφηνίσεις pe apop- 
μή τις αναστηλωτικές εργασίες”, AXAE, περ. Δ΄, τόμ. 
ΙΣΤ”, 1991-92, 57-76. 

Θεοχαρίδου, Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης: K. Θεοχαρίδου, 
H αρχιτεκτονική του ναού της Αγίας Σοφίας στη 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1994. 

]ωαννίδου, "Άγιος Παντελεήμων”: N. Ιωαννίδου, "lovopi- 
xf τοποθέτηση και αρχές επέμβασης από τη μελέτη 
στερέωσης tou ναού του Αγ. Παντελεήμονα”, ΠΑΣΘ, 
Θεσ/νίκη 1986, 113-130. 

Ιωαννίδου και Τραγανού Δεληγιάννη, “Άγιος Παντελεή- 
pov”: N. Ιωαννίδου καὶ Ὁ. Τραγανού Δεληγιάννη, 
“Ναός τοῦ Αγ. Παντελεήμονα. Στοιχεία τεκμηρίωσης 
επεμβάσεων”, IIXBMA 7, Αθήνα 1987. 

Καβάσιλας, Φιλοκαλία: N. Καβάσιλας, Φιλοκαλία rov vi- 
πτικών και αοκητικών, (μετάφρ.: Π.Κ. Χρήστου), 
Θεσσαλονίκη 1979. 

Καζανάκη και Μαλούχου, Αθήνα: M. Καζανάκη και ®. 
Μαλούχου, Αθήνα, από το τέλος του αρχαίου κόσμου 


ὥς tn ἵδρυση του ελληνικού κράτους, Υπουργείο Mo- 
Ἀπισμού, Αθήνα 1990. 

Καλλιγάς και Καλλιγά, “Αρχιτεκτονικές φάσεις Οδηγητρίας 
Μονεμβασίας”: A. Καλλιγάς και X. Καλλιγά, “Γύρω 
από τις αρχιτεκτονικές φάσεις της Οδηγήτριας-Αγίας 
Σοφίας Μονεμβασίας”, ΠΣΒΜΑ 7, Αθήνα 1987, 36. 

Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός ναός: Κ. Καλλίνικος, O Χρι- 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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To περίστωο αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία 
της αρχιτεκτονικής στην υστεροβυζαντινή περιόδο. 
Os αρχιτεκτονική λύση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές 
καὶ επηρέασε σημαντικά τις αρχιτεκτονικές συνθέ- 
σεις τῶν ναών µε ποικίλους τρόπους, δίνοντας εξαι- 
ρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Μερικά από τα 
πιο σηµαντικά μνημεία της όψιµης περιόδου της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εμφανίζουν τη λογικά 
του περιστώου, δηλαδή της περιβάλλουσας στοάς ή 
του περιμετρικού χώρου ή χώρων γύρω από έναν 
πυρήνα. Ωστόσο, το θέµα αυτό δεν είναι από εκείνα 
που έτυχαν µιας συνολικής προσέγγισης και peé- 
της. H παρούσα εργασία είχε oc αφετηρία τη δια- 
πίστωση της ανάγκης για µία πιο συστηματική 
ερευνητική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής των να- 
ών της υστεροβυζαντινής περιόδου, στην οποία ου- 
σιαστικό ρόλο παίζει το περίστωο kat ὡς κίνητρο 
την ανάγκη για εμβάθυνση της γνώσης γύρω από 
τους λόγους εφαρμογής του. 

Το περίστωο είναι αποτέλεσµα δύο διαφορετι- 
κών διαδικασιών: είτε αυτής µε την οποία εντάσσεται 
περιµετρικός χώρος γύρω από έναν πυρήνα σε qua 
συνολική αρχική σύλληψη του κτηρίου, είτε αυτής, 
pe των οποία προστίθεται εκ των υστέρων ένας ή ne- 
Ρισσότεροι περιµετρικοί χώροι σε υφιστάμενο κτή- 
p10 --και μάλιστα συχνά όχι σε µια καὶ μοναδική á- 
ση-- μεταβάλλοντας έτσι tn συνολική αρχιπεκτονική 
του κτίσματος στο οποίο προστίθεται. Το περίστωο 
επηρεάζει ουσιαστικά, αλλά µε διαφορετικό στην 
κάθε περίπτωση τρόπο, το χώρο του ναού. Στην 
πρώτη περίπτωση, το περίστωο έχει καθοριστική 
σημασία για το συνολικό εσωτερικό χώρο του ναού, 
αλλά και για την εξωτερική ογκοµετρική του εικόνα. 
Στα δεύτερη περίπτωση, ο εσωτερικός χώρος του 
ναού είναι δεδοµένος Και το περίστωο ελάχιστα τον 
επηρεάζει, επιδρά όµως καθοριστικά στο γενικό σύ- 
γολο καὶ στην εξωτερική µορφή του κτίσματος. H 
κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις έχει το δικό της 
φάσμα μορφολογικών καὶ τυπολογικών ποικιλιών 
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και αρχιτεκτονικών λύσεων, στις οποίες n λειτουρ- 
via, n δοµή και το φῶς παίζουν σημαντικό ρόλο. 

H πορεία της εξέλιξης του περιστώου σχετίζε- 
τα! µε το ιστορικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαί- 
σιο κάθε εποχής, στην οποία αυτό εμφανίζεται, H 
ὕπαρξή του, είτε ως ξένου πρόσθετου στοιχείου eí- 
τε ὡς πλήρως ενσωματωμένου-μέρους, παρατηρεί- 
ται νωρίς στη ναοδομία. H µορφή τοῦ δεν προκα- 
θορίζεται απαραίτητα. Μπορεί να είναι όπως καὶ n 
στοά: ανοικτή, υπαίθρια, κλειστή, ανοικτή ὡς προς 
ένα µέρος της, µπορεί va αγκαλιάζει όλον τον πυ- 
pâva ή µόνο ένα μέρος του, να αναπτύσσεται σε ένα 
ή δύο επίπεδα (μονώροφη ή διώροφη) τρουλαία ή 
µε κεκλιμένη στέγη. Σε κτίσματα µε λατρευτικό ya- 
Ρακτήρα, που σχεδιάζονταν σχεδόν πάντοτε περίο- 
πτα, το περίστωο έπαιζε διαχρονικά σημαντικό ρό- 
λο, τόσο σε σχέση µε τον εσωτερικό χώρο, όσο καὶ 
µε το φυσικό ή ανθρωπογενή χώρο που περιέβαλλε 
το κτίσμα. Η θέση του κτίσματος στον περιβάλλο- 
ντα χώρο του (αστικό, μοναστικό, υπαίθριο κτλ.), 
καθώς και n λειτουργία του (καθεδρικός ναός, κα- 
θολικό μοναστηριού, ενοριακός ναός κ.ά.) επηρεά- 
ζουν τη µορφή καὶ τη σύνδεσή του µε το περιβάλ- 
λον του. H στοά Και γενικότερα ο χώρος γύρω από 
τον πυρήνα του θρησκευτικού κτίσματος παίρνει 
ιδιαίτερη σημασία για την αρχιτεκτονική Snproup- 
γία, τόσο σε σχέση µε τις ποιότητες του χώρου όσο 
και µε την υλική και κοινωνική δοµή που την nepi- 
βάλλει. Ακόμη και n θέα ή οι κλιματολογικές ouv- 
θήκες δεν είναι ευκαταφρόνητοι λόγοι εμφάνισης 
του περιστώου και παίζουν ίσως, μαζί µε άλλες πα- 
Ραμέτρους, έναν επιπλέον ρόλο στη δημιουργία, 
την εξέλιξή και τη συνεχή επανεμφάνιση του ίδιου 
ή μερών του µε διάφορες μορφές]. 

H τυπολογική προσέγγιση που επιχειρείται 


Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στις υποσημειώσεις 
βρίσκονται μαζί µε τη βιβλιογραφία. 

l. H περιμετρική στοά ή o περιµετρικός χώρος έχει σημασία γιατην 
αρχιτεκτονική δηµιουργία στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο 
και ορισμένες φορές σχετίζεται µε τις κλιματικές συνθήκες. 
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στην παρούσα μελέτη δε σηµαίνει τη μονολιθική και 
αποκλειστική χρήση ορισμένων σταθερών σκέψης, 
την άκαμπτη οριοθέτησή της ή την αποκλειστική 
επιδίωξη εξαγωγής χρονολογικών συµπερασµά- 
των. Αντίθετα, τα τυπολογικά δεδοµένα χρησιμο- 
ποιούνται εδώ ὡς εργαλείο για τη ουστηματική. 
κωδικοποίηση ενός σύνθετου υλικού µε σκοπό την 
έρευνα καὶ την κατανόησή του”. Βασική υπόθεση 
είναι ότι ο σχεδιασμός µιας κατασκευής σε κάτοψη 
αποτελεί ουσιαστικά διάγραμμα πολλών συνιστω- 
σών της σκέψης καὶ της αντίληιμης, έτσι ώστε OV- 
μπυκνώνει πολλά στοιχεία της λειτουργίας tou χώ- 
ρου, των πραγματικών αναγκών καὶ της προσδο- 
κίας του δημιουργού καθώς και τῶν τεχνικών δυ- 
γατοτήτων της εποχής. Ωστόσο, n συζήτηση και n 
παρουσίαση των μνημείων που περιλαμβάνονται 
στη μελέτη δε βασίζονται μόνο στις κατόψεις τους, 
αλλά λαμβάνουν υπόψιν την κλίμακα, τη δομή και 
το χώρο τοῦς γενικότερα, όπως αυτός αποτυπώνε- 
ται σε ένα σύνολο σχεδίων (κατόψεις, τομές, αξο- 
γοµετρικά) καὶ φωτογραφιών, ὥστε να καθίσταται 
όσο το δυνατό σαφέστερη n δοµή, n εικόνα, το πε- 
ριεχόµενο καὶ n χωρική σχέση rou περιστώου σε 
κάθε μνημείο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι n εργασία 
αυτή είχε µια βασική προῦπόθεση: στηρίχθηκε κυ- 
ρίως σε δημοσιευμένες έρευνες μνημείων µε περί- 
στωο, πράγμα nou σημαίνει ότι n ερμηνεία των ap- 
χαιολογικών δεδοµένων από τους ερευνητές nou τα 
δημοσίευσαν είχε καθοριστική σημασία. Παράλλη- 
λα όµως, n προῦπόθεση αυτά επέτρεψε va προστε- 
θούν ορισμένες άλλες παρατηρήσεις, όπου αυτό θε- 
ωρήθηκε χρήσιμο και απαραίτητο. 


ΤΑ ΟΡΙΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 


Ἡ ιστορική περίοδος στην οποία επικεντρώνεται n 
παρούσα μελέτη είναι σε γενικές γραμμές n περίοδος 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Λατίνους το 1204, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1261 και 
μέχρι την οθωμανική κατάκτηση. H χρονική opro- 
θέταση τας υστεροβυζαντινής περιόδου έχει ιδιαίτε- 
pn σημασία, αφού n Βυζαντινή Αυτοκρατορία né- 
paoe µια περίοδο δυόμισι αιώνων κατακερματισμού 
πριν τελικά οβύσει. Εύλογα λοιπόν συζητείται από 
τους ερευνητές n Χρονική οριοθέτηση της ὕστερο- 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής”. 

H οριοθέτηση στην εργασία αυτή έγινε μετά 
από: 1) τη διαπίστωση ύπαρξης ικανού αριθμού 


σωζόμενων μνημείων µε περίστωο σε πολλές περιο- 
xés του ίδιου του όψιµου βυζαντινού κράτους αλλά 
καὶ τας σφαίρας επιρροής του καὶ επομένως n ENAP- 
κής δυνατότητα μελέτης της εφαρμογής και της 
χρήσης του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού στοιχεί- 
ou στα πλαίσια αυτά και 2) το γεγονός ότι n exkÀn- 
σιαστική αρχιτεκτονική περνά κατά την υστεροβυ- 
ζαντινή περίοδο µια σημαντική αναγέννποπ —otnv 
οποία το περίστωο έχει ιδιαίτερα παρουσία-- και 
ακολουθείται στη συνέχεια από μια τελείως διαφο- 
ρετική φάση, τα μεταβυζαντινή, κατά ταν οποία n 
προγενέστερη αρχιτεκτονική σύλληψη εκλείπει ή 
διαφοροποιείται ριζικά. Παράλληλα όμως, για την 
Καλύτερη προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος 
μέσα από το σχετικό διαθέσιμο υλικό, ήταν ava- 
γκαίο να ληφθούν υπόψη τα ειδικότερα χρονολογ!- 
κά όρια που προσδιορίζουν το πλαίσιο για την ιστο- 
ρία της αρχιτεκτονικής σε κάθε περιοχή. 

Ἡ βίαια επίθεση των Λατίνων ενάντια στην 
Κωνσταντινούπολη το 1204 είναι καθοριστικό yeyo- 
νός, όχι μόνο για την πολιτική ιστορία αλλά καὶ για 
την ιστορία του δομημένου χώρου”. H ανάκτηση της 
Βασιλεύουσας από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο στα 
1261 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ναοδομία καὶ 
τα γύρω από αυτή ζητήματα, ιδιαίτερα στο βόρειο 
τμήμα της Αυτοκρατορίας. Για το λόγο αυτό, υιοθε- 
τείται, ὡς γενικό όριο για το θέμα της παρούσας £p- 
γασίας, n παλινόρθωση της βυζαντινής δύναμης στα 
1261, όσον αφορά τουλάχιστον το βόρειο τμήμα της 
Αυτοκρατορίας. Ενώ όµως συνέβησαν τα παραπάνω 
στην πρωτεύουσα, n Αυτοκρατορία της Νίκαιας καὶ 
μακρύτερα n Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος συνέ- 
χισαν, χωρίς ανάλογες τομές, τα ζωή vou Βυζαντίου 
μέχρι το 1461. 


2. Ὁ Alpago-Novello (Alpago-Novello, Medieval Georgia, o. 247, 
υποσ. 22) σχολιάζοντας την τυπολογία τῶν γεωργιανών ναών 
γράφει χαρακτηριστικά: «H λέξη "τύπος" αντιπροσωπεύει όχι 
τόσο την εικόνα ενός κτηρίου που αντιγράφεται, όσο την Ιδέα 
μίας συνιστώσας που θα εξυπηρετούσε ὡς κλίμακα». 

3. Krautheimer, Architecture, o. 509 και για τα συζήτηση σχετικά 
με τα χρονικά όρια της υστεροβυζαντινής αρχιτεκτονικής βλ. 
Μπούρας, Ἱστορία 1999, σ. 396-398 και σ. 398-401 και Man- 
go, Architecture, ο. 141, 146. 

4. Βλ. Μπούρας, Ἱστορία, o. 397-399 και Krautheimer, Archi- 
tecture, o. 509, Mango, Architecture, o. 141, pe την ánoyn 
ότι n αρχιτεκτονική της περιόδου αυτής βρίσκεται πλέον xá- 
τω από ισχυρές επιδράσεις δύο μεγάλων πολιτιστικών opá- 
Sov, των Ρωμαιοκαθολικών καὶ των Μουσουλμάνων. Γενικά 
ὡστόσο, n περίοδος από το 1204 θεωρείται ὡς n αρχή του té- 
λους της Αυτοκρατορίας. 
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To ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο του 13ου ai. (Κάρτης από Ostrogorsk: 


Μετά το 1261 στην ερειπωμένη πρωτεύουσα, 
όπου τα κτίσματα είχαν καταστραφεί kai οι θησαυροί 
είχαν χαθεί, εμφανίστηκε n ανάγκη για ευρύτερης 
κλίμακας αποκαταστάσεις και επισκευές, αλλά καὶ για 
οικοδόμηση νέων κτισμάτων. Έτσι, µέχρι την άλωση, 
το 1453, o1 προσθήκες ήταν, θα λέγαμε, φυσικό απο- 
τέλεσμα της γενικής πολιτικής κατάστασης kat oi πε- 
Ριμετρικοί χώροι-στοές προσφέρονταν ιδανικά για 
την αύξηση του ὠφέλιμου χώρου ενός κτηρίου ή για 
τη σύνδεσή του:µε άλλο κτίσμα, µε λύσεις που είχαν 
ήδη καὶ παλιότερα δοκιμαστεί. Εξάλλου, n αρχπε- 
ρος της πρωτεύουσας ήταν γνωστή για τη χρήση 
στοών”, ενός στοιχείου που εμφάνιζε εκεί µια εντυ- 

πωσιακή συνέχεια”. Με βάση τα άµεσα πρότυπα που 
εξακολουθούσαν στην περίοδο αυτή να είναι σε χρή- 
ση, 01 προσθήκες γενικότερα έδωσαν λύσεις στις δια- 
Φοροποιούμενες λειτουργικές ή χρηστικές ανάγκες 
καὶ επέβαλλαν ένα νέο λεξιλόγιο, µε τη µορφή ενός 
χώρου είτε evonoinpévou pe τον πυρήνα, είτε αυτόνο- 
μου, που είχε συχνά σημαντικές αξιώσεις για αρχιτε- 
ππογηκὴ ποιότητα. O νάρθηκας, oc χώρος καὶ ὡς 
ὄρος, είναι το στοιχείο που θα παίξει το σηµαντικότε- 





y). 


po ίσως ρόλο στις νέες συλλήψεις, ενώ τα παρεκκλή- 
cia. θα αποτελέσουν ένα εξίσου καθοριστικό στοιχείο 
για το ναό, Παράλληλα και οι ανοικτές στοές oup- 
βάλλουν µε διάφορους τρόπους στη δημιουργία πε- 
Ριστώων καθώς συχνά συνδέουν παρεκκλήσια καὶ 
νάρθηκες. 

Στην τελευταία βυζαντινή περίοδο το κύριο πο- 
λιτικό | Χαρακτηριστικό είναι ο κατακερµατιοµός, 
στοιχείο που επηρεάζει και την αρχιτεκτονικήό. H 
αρχη της ὕστερης περιόδου βρίσκει τη Θεσσαλονί- 
Xn να προσαρτάται το 1224 στο Δεσποτάτο της 


5. BÀ. κεφ. HI: “Καταβολές”, διάφορες αναφορές στις πηγές και 
σε o. 71 Κ.Ε. του παρόντος, βλ. Ναός Αγ. Αποστόλων, Gül 
Camii, Μονά Παντοκράτορος κ.ά. Τα πρότυπα ήταν άµεσα 
στην τοπική παράδοση, καθώς πολλοί παλιότεροι ναοί σώζο- 
vtov και ήταν σε χρήση, 

6. Krautheimer, Architecture, o. 513, όπου εντοπίζει τα γαρακτη- 
Ριστικά της υστεροβυζαντινής περιόδου από το τελευταίο τρίτο 
d 13ou αι, σε πολύ απομακρυσμένα μεταξύ τους μέρη. Fia την 
πολπιστική ατμόσφαιρα της σοτεροβυζαντινής εποχής γενικά 
B. Underwood, The Kahriye Djamii, o. 3 κ.ε. και Ševčenko, 

Palacologan Renaissance", Mango, Architecture, o. 141, Μπού- 
ρας, Ιστορία 1999, o. 400. 
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To ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο κατά τον 14ο αι. (Χάρτης από Ostrogorsky). 


Ἠπείρου, ενώ την ενδοχώρα της, καθώς και την ev- 
ρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, στο βασίλειο της 
Νικαίας το 1246. Το ίδιο ισχύει καὶ για την Ἠπειρο 
—anó τη Ναύπακτο μέχρι το Δυρράχιο-- που ava- 
γνώρισε των επικυριαρχία του Αυτοκράτορα Mi- 
χαήλ Β΄ στα χρόνια διακυβέρνησης του Ιωάννη Ta- 
λαιολόγου και συνενώθηκε µε την υπόλοιπη en- 
κράτεια. Σημαντική είναι επίσης n πορεία τῶν oyu- 
ρών πόλεων της Πελοποννήσου (Μονεμβασιά, Μυ- 
στράς, Μάνη και το Γεράκι) από το 1204, αλλά καὶ 


βορειότερα n ιστορική πορεία των βυζαντινογενών 
Αυτοκρατοριών της Νίκαιας και της Τραπεζούντος, 

Το τέλος της ύστερης βυζαντινής περιόδου ση- 
ματοδοτείται στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης 
pe tnv άλωση το 1453, σε Μακεδονία και Θεσσαλο- 
νίκη pe την πτώση της δεύτερης το 1430, στην 
Έπειρο το 1479, σε Μυστρά και Πελοπόννησο το 
1460, στα Μ. Ασία από το τέλος της Νίκαιας καὶ την 
παράδοση της Τραπεζούντος το 1461, ενώ στη vn- 
σιώτικη Ἑλλάδα συντελείται κάτω από διαφορετικές 
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Διασπορά Και θέσεις ναών µε περίστωα στην υστεροβυζαντινή σφαίρα. 


συνθήκες αργότερα”. Είναι λοιπόν σαφές ότι n έρευ- 
να για την αρχιτεκτονική στην όψιµη βυζαντινή ne- 
ρίοδο σημαίνει την εστίαση σε περιοχές και σε επο- 
χές µε avópoia γεωγραφικά καὶ χρονικά όρια, όταν 
n διαφορά ανάµεσα στη σφαίρα επιρροής της Ex- 
Κλησίας και tn φθίνουσα επικράτεια του κράτους γί- 
vexat όλο και mo έντονη, καθώς n Εκκλησία συνεχί- 
ζει να αποτελεί το πιο σταθερό σηµείο αναφοράς 
στη Βυζαντινή. Αυτοκρατορία. 


ΤΟ KENTPIKO ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ TA ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 


Καθώς συζητήσεις για τα περίστωα των ναών έχουν 
γίνει σε μονογραφίες που αφορούν σημαντικούς va- 
Oc, οἱ απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι προσανα- 
τολισμένες στα ερωτήματα που θέτει κάθε μνημείο. 
Στόχος της μελέτης αυτής είναι va φρωτιστεί, όσο eí- 
ναι δυνατό, καλύτερα και συνολικότερα n επιλογή. 
του περιστώου ὡς αρχιτεκτονική λύση στην ύστερη 
βυζαντινή περίοδο: το περίστωο, cx; µέρος του αρ- 
Χικού σχεδιασμού στους τρουλαίους ναούς µε περί- 
στωο, καθώς και στους άλλους τύπους, αλλά και οἱ 


OUYVYEVIKOÏ περιµετρικοί χώροι που προσκολλώνται 
μεμονωμένα ή ο ένας δίπλα στον άλλο στην εξωτε- 
Ρική πλευρά του ναού και συνδέονται µε αυτόν, µε 
οκοπό να υπηρετήσουν πάντα τις ίδιες λειτουργίες. 

Είναι βέβαιο ότι υπάρχει µία μακρά σειρά ερω- 
τημάτων γύρω από το όλο θέμα. Ωστόσο, προκειµέ- 
νου va ελεγχθεί n εσρύτητά vou, n προσοχή στην £p- 
γασία αυτή θα στραφεί κυρίως σε ένα βασικό ερώ- 
TAHA, του οποίου n απάντηση αναμένεται να φωτίσει 
πολλές πτυχές σε διαφορα άλλα επιµέρους ζητήμα- 
τα. To ερώτημα αυτό µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
Έχοντας υπόψη τις ιστορικοπολιτικές συνθήκες 
στην óyiun Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τους γενι- 
κούς άξονες της αρχιτεκτονικής που επικρατούσε TÓ- 
τε, ποῖα είναι n σημασία της διαφοράς ανάµεσα στο 
va του οποίου το περίστωο είναι στοιχείο της αρχι- 
κής αρχιτεκτονικής σύνθεσης και σε εκείνον, στον 


7. Ἡ τουρκοκρατία επιβάλλεται στις Κυκλάδες vo 1566, στην Κρή- 
Tn το 1669, αλλά και στην περίπτωση της Τήνου μόλις στις ap- 
χέςτου 18ου αι. 
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οποίο αυτό αποτελεί µία εξ ανάγκης προσθήκη: 

Βέβαια, στην ὕστερη αυτή περίοδο o σχεδια- 
σµός δε φαίνεται να είναι κάτι που που έχει ιδιαίτε- 
pn αξία, αφού n δυναμική βελτίωση του κτηρίου ef- 
ναι τότε, όπως καὶ σχεδόν πάντα στο Βυζάντιο, n 
επικρατούσα αντίληψη καὶ το τελειωμένο-ατελείωτο 
n επικρατούσα μορφή. Παράλληλα όµως, n ἴδια 
αντίληψη είναι στενά συνδεδεμένη µε τα αρχαιότερα 
πρότυπα που περιλαμβάνουν, avápeoa σε άλλα, και 
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Παρά τη διάδοση 
της προσθήκης περιμετρικών χώρων στην ύστερη 
περίοδο, n υιοθέτηση της λογικής τῶν περιστώων 
σε μερικές εξέχουσες περιπτώσεις οδηγεί καὶ πάλι 
στη γενική σύλληψη, στο συνολικό σχεδιασμό. Απο 
τέλεσμα αυτού του κύκλου ανάλυσπης-προσθήκης- 
αφομοίωσης είναι ένας νέος τύπος που εκπροσώ- 
πείται από εξέχοντα μνημεία της Ἠπείρου, της Θεσ- 
σαλονίκης και εκτός Βυζαντίου, της Σερβίας. Ως 
απόρροια λοιπόν του κεντρικού ερωτήματος OVO- 
σωρεύεται µια σειρά άλλων ερωτημάτων, που απορ- 
ρέουν από αυτό, αποτελούν τη λογική tou συνέχεια 
καὶ σχηματίζουν ένα βασικό καμβά προσέγγισης. 
Μερικά από αυτά είναι: 

Πως έχει αξιολογηθεί στη μέχρι σήµερα έρευνα 
ο ρόλος του περιστώου σε πλήρη, μερική ή λανθά- 
νουσα μορφή; Υπάρχουν χρονικά καὶ γεωγραφικά 
όρια στην σστεροβυζαντινή περίοδο που έχουν on- 
μασία για το στοιχείο τας ολικής ή της μερικής OTO- 
ác στους ναούς; 

Ποιοι είναι o1 λόγοι και ot συνθήκες ύπαρξης 
ενός περιστώου στον αρχικό σχεδιασμό ενός ναού; 
Ποιοι είναι οἱ πραγματικοί λόγοι προσθήκης ενός 
περιστώου ή συγγενικών µε αυτό χώρων σε προῦ- 
πάρχοντα πυρήνα; 

Πως επηρεάζει την αρχιτεκτονική µορφή n £100- 
γωγή ενός περιστώου στον αρχικό σχεδιασμό; Πως 
επηρεάζει τα επιµέρους στοιχεία n προσθήκη του πε- 
ριστώου ή συγγενικών χώρων σε υπάρχον κτήριο; 

Ποιες τυπολογίες εξελίσσονται στις δύο xate- 
θύνσεις µε βάση το περίστωο καὶ ποια τα βασικά 


τους χαρακτηριστικά; 


H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 


Καθώς στο χώρο της Κωνσταντινούπολης, tng Ma- 
κεδονίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου eni- 
σπμαίνονται τα σημαντικότερα, θα έλεγε κανείς, pvn- 
μεία της υστεροβυζαντινής περιόδου, n σχετική ιστο- 
ριογραφία γύρω από αυτά και n εξέταση των απόψε- 


ὧν που έχουν διατυπωθεί παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ερευνητική προσέγγιση που θα ακολουθήσει. H 
μεθοδολογία που επελέγη για την απάντηση στο βα- 
σικό ερώτημα, αλλά και σε άλλα nou αναδύονται δί- 
πλα του, περιλαμβάνει, πριν από όλα, ταν προσέγγι- 
on των χρήσεων καὶ λειτουργιών στο χώρο του περί- 
στωοῦ καὶ otn συνέχεια τη συγκριτική ανάλυση ήδη 
γνωστών από τη βιβλιογραφία στοιχείων». 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης ορισμένα στάδια 
προσέγγισης του θέματος κρίθηκαν ιδιαίτερα σηµα- 
ντικά αλλά καὶ αναπόφευκτα: O προσδιορισμός των 
υποθέσεων έρευνας, n εξέταση vov βασικών πηγών 
nou εδώ είναι κυρίως τα ίδια τα pvnpeía- n enpe- 
βαίωση ή n απόρριψη των θέσεων που έχουν ĝia- 
τυπωθεί για το θέμα της εργασίας, n αναζήτηση 
ασφαλών σημείων αναφοράς καὶ δυνατών σημείων 
στήριξης (επιχειρημάτων), ο εντοπισμός αμφιβο- 
λιών καὶ περιοχών άγνοιας είναι τα βήματα που κα- 
θόρισαν των πορεία της μελέτης. 

Το πρώτο κεφάλαιο αφιερώθηκε στην ιστοριο- 
γραφία καὶ τη μέχρι σήµερα έρευνα. Σε αυτό na- 
ρουσιάζονται οἱ απόψεις σημαντικών ερευνητών, 
που ασχολήθηκαν, σε διαφορετικό βαθµό ο καθέ- 
vac, µε το ζήτημα των περιµετρικών χώρων και El- 
δικότερα του περιστώου. Στη συνέχεια, επιδιώκεται 
n ανάλυση της έννοιας KAI του όρου του περιστώου 
µε µια πολύ σύντομη αναδρομή στην ορολογία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µια οὐζήτηση 
για το λειτουργικό ρόλο του χώρου γύρω από έναν 
πυρήνα. Εξετάζεται µε συντομία o ρόλος της Θείας 
Λεπουργίας για τον περιµετρικό χώρο του κυρίως 
ναού, το περιεχόµενο του χώρου αυτού ὡς προς τις 
χρήσεις που τοῦ προσδίδονται καὶ ο τρόπος καθώς 
και o βαθμός που τα παραπάνω τον επηρεάζουν, KU- 
ρίως στην équun βυζαντινή ναοδοµία. Με το θέμα 
αυτό συνδέονται σημαντικότατα ζητήματα, όπως o 
ρόλος των Ακολουθιών σε σχέση µε την παρουσία 
των πιστών και pe τις χρήσεις που παραλαμβάνει δια- 
χρονικά ο χώρος ή ot χώροι γύρω από τον πυρήνα. 

To τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη διερεύνηση 
των καταβολών του περιστώου µε µια αναδρομή σε 
μνημεία από τους βασικότερους τύπους της παλαιο- 
χριστιανικής kar της µεσοβυζαντινής περιόδου, τα 
οποία διαθέτουν περίστωο ή συγγενείς µε αυτό χώ- 
ρους. Ανιχνεύεται έτσι n χρονική συνέχεια, n διάρκεια 
και o1 μεταβολές του χώρου που συνοδεύει και nepi- 


8. An. όχι αδημοσίευτων. 
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βάλλει τον κυρίως ναό fi vo ναό-πυρήνα, σε διάφορες 
περιπτώσεις καὶ µε διάφορους τρόπους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εισάγονται τα συγκεκρι- 
μένα κριτήρια épeuvag των μνημείων της υστεροβυ- 
ζαντινής περιόδου, γύρω από τα οποία στρέφεται 
κυρίως το ενδιαφέρον της εργασίας. Ἐξετάζονται οι 
vaoi µε περίστωα καὶ γενικότερα µε συγγενικούς 
προς το περίστωο ενοποιηµένους περιµετρικούς YÓ- 
ρους στοὺς τρεις βασικούς τύπους ναών, τόσο ὡς 
προς τα συγκεκριµένα δεδοµένα του περιστώου 
τους (κατάλογος μνημείων), όσο και σε σύγκριση 
μεταξύ τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διασπορά 
του φαινομένου στους γεωγραφικούς xar πολιτι- 
κούς χώρους της βυζαντινής επιρροής στην ίδια πε- 
ρίοδο. H συγκριτική προσέγγιση των περιστώων, σε 
συσχετισμό µε τον πυρήνα των ναών και tov 1101- 
τεροτήτων ποῦ εμφανίζουν κατά περίπτωση, entye- 
ρεί να θέσει ορισμένα ερωτήματα και να απαντήσει 
σε άλλα. Στο τέλος του κεφαλαίου τα δεδοµένα που 
συγκεντρώθηκαν ομαδοποιούνται µε βάση µια σει- 
pé κριτηρίων προκειµένου να δώσουν µία στατιστι- 
κή εικόνα των μνημείων µε περίστωο στη βυζαντινή 
επικράτεια. Παρουοιάζονται επίσης οἱ τύποι τῶν 
περιστώων και των συγγενικών µε αυτά χώρων σε 
συσχετισμό μεταξύ τους. 

Τέλος, συνάγονται τα συμπεράσματα, µε nma- 
ράλληλη αναφορά στους προβληματισμούς που 


επικράτησαν στη διάρκεια της έρευνας και στα OTA- 
τιστικά αποτελέσµατα της τελευταίας (βλ. πίνακα 
σ. 196-197). Οι αναφορές αυτές επιτρέπουν να 
αναδυθεί µια συνολική εικόνα του ζητήματος και 
αποκαλύπτουν ή επιβεβαιώνουν διάφορες πτυχές 
τοῦ, όπως n χρήση καὶ το περιεχόµενο τῶν περι- 
στώων σε ουσχετισµό µε τον πυρήνα touc. 

Γενικά στις εικόνες που χρησιμοποιούνται: για 
την εικονογράφηση του πρώτου και δεύτερου pé- 
ρους δηλώνεται n προέλευση σε παρένθεση, Φωτο- 
γραφίες καὶ σχέδια της συγγραφέως δεν φέρουν év- 
δειξη προέλευσης, 

Στο τέλος παρατίθεται, ὡς δεύτερο μέρος, κατά- 
λογος των μνημείων (KM), που χρησίµευσε ως ep- 
γαλείο εργασίας και ο οποίος περιλαμβάνει τα υστε- 
ροβυζαντινά μνημεία µε περίστωο, µε µια σύντομη 
περιγραφή του περιστώου κάθε ναού και των 1διαι- 
τεροτήτων του, τη σχετική βασική βιβλιογραφία, τα 
σχέδια και τις φωτογραφίες. Τα αρχιτεκτονικά σχέ- 
δια των μνημείων vou καταλόγου μεταφέρθηκαν όλα 
σε ενιαία κλίμακα αλλά για λόγους χώρου μόνον τα 
βασικότερα από αυτά δημοσιεύονται στην κλίμακα 
αυτήν pe την ένδειξη K.K. («Κλίμακα Καταλόγου). 
Ta μνημεία είναι ομαδοποιηµένα κατά γεωγραφική 
περιοχή καὶ αρχιτεκτονικό τύπο, ενώ σε ξεχωριστό 


πίνακα ομαδοποιούνται κατά τύπο περιστώου. 





M 








ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 


ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 


Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ 


H έρευνα στον τοµέα της όψιµης βυζαντινής ek- 
κλησιαστικής αρχιτεκτονικής είχε ὡς αποτέλεσµα va 
εκφραστούν µέχρι σήµερα διάφορες απόψεις για το 
θέμα των περιστώων. Αυτό έγινε είτε στα πλαίσια ye- 
νικών εγχειριδίων και μελετών της βυζαντινής αρχι- 
τεκτονικής είτε, πολύ περισσότερο, στα πλαίσια δια- 
φόρων μονογραφικών εργασιών για ορισμένα pvn- 
μεία που έχουν περίστωο. Αρκετές από τις απόψεις 
που διατυπώθηκαν έπαιξαν βασικό ρόλο στην ανά- 
mu$n της σκέψης γύρω από τα προβλήματα των 
περιστώων καὶ των προσκτισμάτων και γι αυτό n 
μελέτη και ο συσχετισμός τους έχει ιδιαίτερη onpa- 
οία για την παρούσα εργασία. Καθώς το θέµα του 
περιστώου έχει συζητηθεί στα πιο πάνω πλαίσια, 
αλλά δεν έχει εκπονηθεί µια ευρύτερη εργασία στο 
θέμα αυτό, είναι χρήσιμο να καταγραφεί συνοπτικά 
n πορεία της επιστημονικής σκέψης, όπως αυτή 
διαγράφεται µέσα από την ιστοριογραφία. Για το 
λόγο αυτό θα παρατεθούν εδώ µε συντομία οι on- 
μαντικότερες θεωρίες ή απόψεις που είτε αναπτύ- 
yOnxav από τους ιστορικούς της βυζαντινής αρχι- 
τεκτονικής είτε διαφαίνονται μέσα από το έργο τους 
καὶ επηρέασαν σημαντικά τις τελευταίες αντίληψεις 
για το θέμα του περιστώου. H παράθεση των έργων 
καὶ τῶν απόψεων vov ερευνητών θα γίνει µε κριτή- 
pia χρονολογικά, αρχίζοντας από τις παλιότερες, 
έτοι ώστε va φανεί n πορεία ορισμένων ιδεών, n Ka- 
θήλωσή τους ἡ n είσοδος νέων και o τρόπος σκέ- 
ns των ερευνητών. Στην εργογραφία διακρίνονται 
δύο χρονικές περίοδοι που ανταποκρίνονται σε 
αντίστοιχες οµάδες έργων. Η πρώτα αφορά τα πα- 
λιότερα έργα, µέχρι τη δεκαετία του 1960 περίπου! 
καὶ n δεύτερη τα νεότερα, τῶν τελευταίων σαράντα 
ετών, Τέλος, επιχειρείται µία οµαδοποίπσα απόψε- 
ων, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, µε στόχο va 
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των θέσεων 
που διατυπώθηκαν μέχρι σήµερα xai του προβλη- 
pauopoó που προκύπτει, 

To περίστωο επισημαίνεται από τους πρώτους 
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ερευνητές της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτε- 
κτονικής ήδη στο τέλος του 19ου ai. και, καθώς 
αποτελεί ιδιαίτερα ουσιαστικό ζήτημα, αναφέρεται 
µε διάφορους τρόπους. Πρώτοι ασχολούνται µε το 
ζήτημα των περιστώων οι Póoo και o1 Γάλλοι 
ερευνητές της βυζαντινής τέχνης, σχετίζοντάς το 
κυρίως µε την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινού- 
πολης καὶ της Θεσσαλονίκης. 

O Ch. Diehl εξετάζοντας τα μνημεία της Oeo- 
σαλονίκης, στο Études Byzantines, το 1905 και ap- 


γότερα στο Les monuments chrétiens de Salonique 


το 1918, αναφέρεται σύντομα στο ζήτημα αυτόή. 


Μιλά για σύνθετο αρχπεκτονικό τύπο και υιοθέτη- 
on της ελληνιστικής παράδοσης στα βυζαντινά ké- 
ντρα, επεκτείνοντας έτσι τις ιδέες του Ainalov καὶ 
στην αρχιτεκτονική”. 

O van Millingen το 1912 στο Byzantine Chur- 


ches in Constantinople, their History and Architec- 


turé, αναφέρει ορισμένες απόψεις πολύ σημαντικές 


yia την κατανόηση των χώρων γύρω από τον πυρή- 

va τοῦ ναού και ασχολείται Ιδιαίτερα µε το χώρο και 
οκ. A 7 " 

τις μορφές του νάρθηκα”. Στο έργο του διαφαίνεται 


1. Στα δεκαετία του 60 εμφανίζεται n πρώτη συστηματική Ίστο- 
Ρία της Αρχιτεκτονικής, nou αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα 
περίστωα ενώ παράλληλα αρχίζει µια προσπάθεια μελέτης των 
συνισταμένων του περιστώου. 

2. Βλ. Kleinbauer, Early Christian and Byzantine Architecture: ο. 
Ixxxi-xcii για τους Ρώσους ερευνητές --ήδη από uc αρχές του 
Ίδου αι. και εἰδικότερά-- για τους Buslaev, Kondakov (o. 
IXXXVI κ.ε.) και Brunov (o. XCIX). 

3. Βλ. Kleinbauer, 6.11. o. 1vi, Ix για toug Γάλλους ερευνητές του 
ἔθου αι. Bayer, Diehl, Delvoye xa: Millet. 

4. Diehl, Études Byzantines, και Diehl, Le Tourneau, Saladin, Les 
monuments chrétiens de Salonique, σ. 245 -8. 

5. Ὁ Ainalov αναφέρεται στις ελληνιστικές ρίζες της βυζαντινής 
τέχνης γενικότερα, αλλά μιλά ελάχιστα για την αρχιτεκτονική. 
Ὡστόσο, είναι ο πρώτος που βλέπει µε αυτήν την οπτική τη 
βυζαντινή καλλιτεχνική δηµιουργία (βλ. Ainalov, The Helle- 
nistic Origins, o. 3-8 επίσης στο ἴδιο Mango's Editor's Preface, 
σ. vii-xv). 

6. Van Millingen, Churches. 

7. Ὁ Van Millingen, ó.1., o. 12-13 αναφέρει: "unlike the gynae- 
ceum the narthex tends in later times to become of greater 
importance..." 


| 
| 
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µια σειρά εννοιών που αποδίδονται o' αυτόν το 
χώρο, αλλά σχετίζονται µε τα περίστωα (ambulatory 
church). 

O G. Millet ota 1916, στο θεμελιώδες έργο του 
École grecque dans l'architecture byzantine, ασχο- 
λείται αρκετά µε το πρόβλημα της προέλευσης και 
των προτύπων TOV περιστώων καὶ των προσθηκών, 
Εκφράζει την άποψη ότι τα κατηχούμενα πάνω από 
το νάρθηκα αποτελούν αντίληψη που είχε απήχηση 
και αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ότι oi 
στοές γενικά προέρχονται από την πόλη αυτή. Δέ- 
χεται ότι n Θεσσαλονίκη διατηρεί ένα ελληνιστικό 
σχέδιο ναών µε στοές στις τρεις πλευρές του κτη- 
ρίου”. Πιστεύει ότι είναι ορατή µια αρχή οχεδια- 
σμού, που παραπέμπει στην πρώτη περίοδο της χρι- 
στιανικής αρχιτεκτονικής. Αποκλείει όµως να είχαν 
υπόψη τους την αρχή αυτή or αρχιτέκτονες των 
πρώτων μικρασιατικών βασιλικών, που, όπως γρά- 
φει, υπήρξαν πρότυπα για τις αρµενικές καὶ άλλες 
εκκλησίες, To ίδιο ισχυρίζεται για τους αρχιτέκτονες 
του Μυστρά καὶ των ναών της Αχρίδας, όπου eap- 
μόστηκε ένα σύστηµα ξένο, κατά την άποψή του, 
τουλάχιστον προς το νότιο ελλαδικό χώρο. O συγ- 
γραφέας θεωρεί ότι: «H Κωνσταντινούπολη, n πόλη 
µε τους αµέτρητους “εμβόλους”, δεν είχε ανάγκη 
από πρότυπα. Διατήρησε δια μέσου του μεσαίωνα 
τη χρήση των στοών καὶ τη μετέδωσε στον 11ο αι. 
στο Άγιον Όρος και στην αρχή του 14ου στην Aypi- 
δα καὶ στον Μυστρά». Το σημαντικότερο όµως στην 
τοποθέτηση του Millet είναι ότι προβάλλει τον τρό- 
πο αντίληψης των ναών της Λύσης, εισάγοντας τον 
όρο των annexes!®, ο οποίος υιοθετείται σχεδόν από 
όλους όσους µετά από αυτόν θα επικεντρώσουν την 
προσοχή τους στα μέρη του περιστώου. 

Ἡ άποψη του T. Σωτηρίου στα 19271! για το 
περίστωο στην παλαιολόγεια περίοδο είναι ότι οι 
ναοί της Θεσσαλονίκης, που έχουν το στοιχείο av- 
τό, αποτελούν παραλλαγές του ιδίου τύπου και ότι 
ναοί όπως n Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα anote- 
λούν παραλλαγή των ναών της Θεσσαλονίκης του 
14ου αι. Ο Σωτηρίου επισημαίνει µεταξύ των yapa- 
κτηριστικών των ναών της Μακεδονίας το χαμηλό 
νάρθηκα που τους περιβάλλει από τις τρεις πλευ- 
ρές!7, Θεωρεί καλύτερη την εφαρμογή των avaho- 
γιών των τρουλίσκων στους ναούς της Θεσσαλονί- 
κπς του 14ou αι., από touc οποίους τις παρέλαβαν 
01 σερβικοί vaof!?. To σημαντικώτερο όµως είναι ότι 
και αυτός, όπως o van Millingen, αντιλαμβάνεται τα 


περίστωα ως εκτεταµένους νάρθηκες. Αναφέρει ení- 
σης χαρακτηριστικά: "Kar εἰς τας µικράς βασιλικάς 
της Καστοριάς και της Βεροίας µπορεί κανείς να πει 
ότι τα πλάγια κλίτη µε τον προς Δ. νάρθηκα, καθώς 
είναι τόσο γαμηλά στεγασµένα, δεικνύουν σχέσιν 
προς τους τριµερείς νάρθηκες των σταυροειδών. 
Αργαιότεροι τέτοιοι νάρθηκες µε µορφή στοών ana- 
ντούν στην Ελλάδα στους οκταγωνικούς ναούς (Aa- 
φνί, Ayla Σοφία Μονεμβασιάς, Χριστιάνου, Tapn- 
γορήτισσα κ.λπ.)”. H άποψη αυτή είναι, πιστεύ- 
oupe, σηµαντική καὶ τη συμμερίζεται αργότερα καὶ 
o Delvoyelf, ὡστόσο εγκαταλείφθηκε αργότερα. 
Παραμένει όµως ενδιαφέρουσα n Ιδέα του συσχετι- 
σμού των περιστώων των βασιλικών µε τους “τριμε- 
ρείς νάρθηκες” των στασροειδών καὶ τους nepije- 
τρικούς χώρους παλιότερων οκταγωνικών ναών. 

O N. Brunov tnv ἴδια χρονιά, 1927, µε το έργο 
του Die fünfchiffige Kreuzkuppelkirche in der by- 
zantinischen Baukunst, γραμμένο στα πλαίσια των 
συγκεκριμένων ιστορικών και πολιτικών συνθηκών 
της εποχής του, προσπαθεί να ερμηνεύσει τους ρω- 
σικούς μεσαιωνικούς ναούς του Κιέβου καὶ του 
Novgorod καὶ αναζητά την προέλευσή τους στον 
τύπο ναού που κυριαρχεί στην Κωνσταντινούπολη 
από τον 100 a1.15, Ακόμη περισσότερο ίσως φαίνε- 
ται n αναζήτηση αυτή σε επόμενα άρθρα του. O 
συγγραφέας χρησιμοποίησε όρους που ónpioópyn- 
σαν σύγχυση στους αναγνώστες και ασάφεια στη 
διατύπωση των απόψεων! 6, Στην προσπάθειά του 


8. Millet, L'école grecque, ch.V Les annexes de l’église, a. 119- 
135. 

9. Miller, ó.n.: “Constantinople et Salonique ont donc reçu de la 
tradition hellénistique non seulement les pieces saillantes et les 
catechoumena au-dessus du narthex, trés characteristique de la 
basilique à coupole, mais aussi les portiques antérieurs et latéraux”. 

10. Annexes µε την έννοια των παρεκκλησίων, που στις δυτικές £K- 
κλησίες βρίσκονται συνήθως προσκολληµένα γύρω από το ιερό. 

11.Σωτπρίου, “Μονή Ολυμπιωτίσσης”, o. 315 κ.ε. 

12. Σωτηρίου, 6.n. 

13. To θέµα χρειάζεται συζήτηση, καθώς είναι διαπιστωμένο ότι o1 
Σέρβοι δέχθηκαν και άλλες επιδράσεις όσον αφορά την έντονη 
σε ύψος ανάταση καὶ το περίστωο. Βλ. π.χ. Kofunon Θεοτόκου 
Αιανής, έντονη σε ύψος ανάταση ὡς ένα από τα κύρια yapa- 
κτηριστικά των ναών τας Μακεδονίας, που εμφανίζεται από 
τον llo αι. 

14. Delvoye, "l'architecture byzantine”, και του ιδίου, Βυζαντινή 
τέχνη, 6. 501 κ.ε. 

15. Brunov, "Die fünfschiffige", o. 67, όπου χρησιμοποιείτον όρο του 
περιστυλίου αντί του περιστώου και αναφέρεται oe κιονοστήρι- 
κτες στοές (Sáulenhallen) που “περιζώνουν” τον κυρίως ναό. 

16.0 Brunov ακολουθεί τη σχολή των μεγάλων Ρώσων βυζαντινο- 
λόγων, οἱ οποίοι, µε πρώτο τον EI. Buslaev, µετά τον N.P. Kon- 





ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 49 


να συνδέσει την ελληνιστική αρχιτεκτονική µε αυτήν 
τας βυζαντινής Κωνσταντινούπολης, ὡς κύριου ov- 
γεχιστή της ελληνιστικής κληρονομιάς”, επιχειρεί 
να εισάγει τον όρο “πεντάκλιτος σταυροειδής τρου- 
λαίος ναός”, ενώ πρόκειται απλά για το μεταβατικό 
σταυροειδή ναό µε τρούλο καὶ περίστωο ή “περί- 
πατο”. Αφιερώνει αρκετό µέρος του έργου του στην 
εξέλιξη του πεντάκλιτου, όπως τον ονομάζει, τύπου, 
ο οποίος αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη καὶ 
στη συνέχεια πέρασε απευθείας στη Ῥωσίαἱ δ. 

Το ενδιαφέρον στο έργο του Brunov είναι, µε- 
ταξύ άλλων, ότι αναφέρεται στην Αγία Σοφία Κων- 
σταντινούπολης ὡς κύριου κτίσματος του τύπου της 
"fünfschiffige Kreuzkuppelkirche", µε το δραματικό 
στοιχείο εναλλαγής σκιάς (περίστωο) - φωτός (τρου- 
λαίος χώρος), χαρακτηριστικού µιας Λειτουργίας- 
Παράστασης tng Ιστορίας του Κόσμου, όπου στο 
κέντρο λαμβάνει χώρα n Παράσταση και οἱ παρό- 
ντες είναι θεατές στις γύρω στοές!”. O συγγραφέας 
αναλύει το υλικό του µε βάση την αρχή των κλιτών, 
όπου ουσιαστικά όλοι o1 χώροι τας ζώνης από το 1£- 
pó ὡς τον νάρθηκα θεωρούνται κλίτη. Θεωρεί ότι οι 
τρίκλιπες επαρχιακές εκκλησίες μεταβάλλονται και 
οδηγούν στον πεντάκλιτο τύπο ναού της Κωνστα- 
ντινούπολης, Θεωρεί επίσης ότι οἱ πεσσοί της “τρί- 
κλιτης βασιλικής µε τρούλο” 20 τροποποιούνται, έτσι 
ώστε να προκύψει το ενδιάμεσο κλίτος που τη peta- 
βάλλει σε πεντάκλιτη. O Brunov έδωσε μεγάλη on- 
paoia στα αποτελέσµατα του τότε πρόσφατου ταξι- 
διού του Wulff στην Κωνσταντινούπολη. Θεώρησε 
ότι αυτά ενίσχυαν ὡς αποδεικτικά στοιχεία την υπό- 
θεσή του σχετικά µε το ότι οἱ σταυροειδείς τρουλαίοι 
ναοί της Κωνσταντινούπολης ήταν αρχικά πεντά- 
κλιτοι, µε δυλόστεγα τα ακραία τους κλίτη, τα οποία 
αργότερα καταστράφηκαν, αφού λόγω της κα- 
τασκευής τους”είχαν χαλαρή σύνδεση µε τα κύρια 
μέρη rou ναού. Ὑποστήριξε την υπόθεση του 
Wulff ότι και άλλα κτήρια ήταν πεντάκλιτοι vaof22. 
ΠΠαραπέμπει μάλιστα στα παραδείγματα της Αγίας 
Σοφίας Θεσσαλονίκης και της Mayafarquin στα 
οποία, σύμφωνα µε την υπόθεσή του, o τύπος δεν 
είχε ακόμη πλήρως εξελιχθεί, καθώς επίσης καὶ στο 
παράδειγµα του Mokvi, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
τον τύπο µε τις ακραίες στοές (“κλίτη”), που βαθµι- 
aía εκλείπειδ), Ὁ συγγραφέας αναφέρει ότι οἱ ναοί 
της πρωτεύουσας είχαν ως εξωτερικό χαρακτηριστι- 
κό το “εξωτερικό κλίτος”, σε αντίθεση pe τους ναούς 
της επαρχίας που είχαν τρία μόνο κλίτη. Είναι προ- 


φανές ότι αναφέρεται στους ναούς µε περίστωο fi πε- 
ρίπατο, αφού μάλιστα στη συνέχεια τονίζει ὡς δεύ- 
Tepo σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ναών της 
πρωτεύουσας την τάση για περίκεντρη σύνθεση. O 
συγγραφέας, χωρίς να αποφεύγει τελικά µια τυπο- 
λογική σύγχυση, ισχυρίζεται ότι ο πεντάκλιτος τύπος, 
όπως τον ονομάζει, είναι καθαρά κωνσταντνου- 
πολίτικος;έ και οι ναοί της περιφέρειας, στο βαθμό 
ποῦ τον μιμούνται, δείχνουν τη μεγάλη επιρροή που 
είχε n Βασιλεύουσα στην επαρχία. 

Ὁ A. Ορλάνδος, ήδη στα 1926, ανέφερε στο 
άρθρο xou για τον Άγιο Τίτο Γορτύνης2” τους vote- 
ροβυζαντινούς ναούς µε περίστωο oe ένα ή δύο ení- 
πεδα (υπερώα), τους διπλούς νάρθηκες κτλ. Αργό- 
τερα, το 1944, μελετώντας το Drenovo, τον απα- 
σχολεί ελάχιστα το θέμα αυτό2έ͵ To 1952, στο µνη- 


dakov Και κυρίως, στη συνέχεια, τον Ainalov, µε το έργο του 
Elinisticheskie osnovy vizantiskogo iskusstva, δημοσιευμένο για 
πρώτη φορά στα 1900-1901 (αγγλικά: Ainalov, Hellenistic 
origins, 6.n.), καθιερώνουν τη ρωσική σχολή που συνδέει τη 
βυζαντινή τέχντι µε την ελληνιστική καὶ την ανατολική παράδο- 
on, σε αντίθεση pe τη “σχολή της Ρώμης”, που είχε επικρατήσει 
απο τις αρχές του 19ου αι. µε βάση κυρίως τη μελέτη των rta- 
λικών μνημείων (βλ. Mango's Editor's Preface στο The Helleni- 
stic Origins, 6.n.). Tic ιδέες του Brunov συζήτησε πρόσφατα o 
Komech, "Les églises à cinq nefs”. 

17. Brunov, "Die fünfschiffige", o. 67 

18. Αυτό σε αντίθεση µε άλλες απόψεις, που θέλουν την apyrektovi- 
κή αυτή να μεταφέρεται μέσω Καυκάσου. H προσέγγιση αυτή, 
που δίνει έμφαση στα ουγέχισῃ της ελληνιστικής παράδοσης pé- 
σω ἕως Κωνσταντινούπολης στα ρωσικά μνημεία, έχει ίσως Ιδιαί- 
τερη σημασία ως έκφραση της ορθόδοξης Ρωσίας απέναντι στον. 
παπισµό και στις δυτικές δυνάμεις της εποχής. 

19. Στο θέμα µας εισάγει κατά τον Brunov, ό.π. o. 67, ήδη o Χρυ- 
σόστοµος ονομάζοντας την εκκλησία "θέατρον άπλαστον καὶ 
πνευματικόν” (βλ. Gass, Symbolik, o. 299), όπου µπορεί va 
γοηθεί στο κέντρο n παράσταση και γύρω στις στοές οἱ θεατές. 

20. Brunov, “Die fünfschiffige", o. 68 

21. Brunov, ό.π., o. 76, όπου μιλά για υποομάδες της πεντάκλιτης, 
όπως: δικιόνιοι, τετρακιόνιοι κ.λπ. 

22.Όπως τα: Κυριώτισσα (Kalenderhane), Atik Camii (άγνωστης 
But. ονομ.), Παντεπόπτης (Eski Imaret), Molla Gürani ἡ Kilise 
{ίσως ο Ay. Θεόδωρος), o [Παντοκράτωρ (Zeyrek) καὶ n Map- 
μακάριστος (Fetiye). Σημειώνει tn Νέα, για την οποία oi ypa- 
πτές πηγές αναφέρουν μεγαλοπρεπείς πλάγιες στοές, βλ. 
Richter, Quellen, é.n., ο. 353. 

23. Brunov, "Die fünfschiffige", o. 81 και o. 87, όπου αναφέρεται 
στο ναό της Χερσονήσου ὡς μεταβατικό τύπο, καθώς χάνονται 
τα ακραία κλίτη. 

24.0 Brunov αναλύει τις ιδέες του σε δύο ακόµη άρθρα, που είναι 
Ιδιαίτερα σηµαντικά για το ζήτημα του περιστώου: Brunov, 
"Cinq nef", καὶ του Ιδίου, "Kreuzkuppelsystem". Tia τη ovy- 
Xuon των όρων στον Brunov βλ. Curčić, "Subsidiary Chapels”, 
ειδ. 99 και Theis, “Zu Annexbauten". 

25. BÀ. Ορλάνδος, “Αγ. Τίτος Γορτύνπς”. 

26. BÀ. Orlandos, "Drenovo". 
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μειώδες έργο του H ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική 
βασιλική της μεσογειακής λεκάνης, αναφέρει 
συνοπτικά όλα τα σχετικά µε την έννοια της στοάς 
κατά τη ρωμαϊκή καὶ την παλαιοχριστιανική πε- 
ρίοδο παραθέτοντας αρκετές πηγές”. Οι αναφορές 
του είναι σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση 
του όρου καὶ του χώρου του περιστώου. Στη συνέ- 
γεια, γράφοντας το 1963 για την Hapnyopííriooa 
της Άρταςξ, αναφέρεται στα περίστωα ως εξής: 
“Στοαί ξύλιναι T, λίθιναι περιβάλλουν μίαν À πλείο- 
νας πλευράς τῶν ναῶν, πλήν τῆς τοῦ ἱεροῦ, παραλ- 
ληλιζόμεναι δέ κατά τε τήν μορφήν καὶ τόν σκοπόν 
πρός τήν περίστασιν τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν, 
φαίνεται ὅτι ἐφηρμόσθησαν τὸ πρῶτον ἐν Κωνσταντι- 
νουπόλει xal Θεσσαλονίκη”, ὅθεν ἢ χρῆσις των pe- 
τεδόθη εἰς σύμπαντα. τόν βυζαντινόν κόσμον. Eoypn- 
στοῦσι Ò` αὕται μέχρι καὶ τῆς σήμερον εἰς τὰ βορειό- 
τερα τῆς Ἑλλάδος µέρη”. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
στο κείµενο αυτό γίνεται λόγος μόνο για ανοικτά καὶ 
όχι για κλειστά εσωτερικά περίστωα του τύπου της 
Παρηγορήτισσας της Άρτας, τα οποία αποτελούνται 
από νάρθηκα, πλάγιες στοές, παρεκκλήσια καὶ 
κάποτε υπερώα. Αυτού ακριβώς του τύπου το Κλει- 
στό περίστωο ονομάστηκε αργότερα στη γερμανική 
βιβλιογραφία Mantelbau (enveloppe). Είναι χαρα- 
κτηριστική εδώ n αντίληψη του συγγραφέα για τον 
περιµετρικό χώρο, καθώς αυτός δεν αναφέρεται 
πουθενά στο κλειστό περίστωο ως τέτοιο, αλλά μόνο 
στα μέρη που το συναποτελούν (νάρθηκας, mapek- 
κλήσια, υπερώο). 

O J. Ebersolt γράφει το Monuments d'Archi- 
tecture Byzantine που εκδίδεται το 192429, στο 
οποίο αφιερώνει ένα κεφάλαιο µε τον τίτλο “Eglises 
a troix collateraux autour de la nef et églises à trom- 
pes d'angle"?! στον τύπο του ναού µε ta τρία "pé" 
(troix collateraux), όπως θα μετάφραζε κανείς τον 
ναό µε περίστωο. Στον τύπο αυτόν περιλαμβάνει την 
Παμμακάριστο, το νότιο ναό της Μονής του Λιβός, 
και ταν Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας. Τα παραπά- 
vo έχει υπόψη του o Eyice, όταν ασχολήθηκε σε áp- 
θρο του µε έναν “ελάχιστα γνωστό” τύπο ναού”). O 
Ebersolt δίνει επίσης αναπαράσταση της Νέας ὡς 
πεντάτρουλου ναού µε περίστωο, ενώ συγκαταλέγει 
στον ἴδιο τύπο kai τα οκταγωνικά κτήρια µε περιµε- 
ερικούς χώρους. Παραθέτει επίσης χρήσιμες 


solt µε το ναό µε περίστωο είναι από τις λίγες στη βι- 
βλιογραφία, ωστόσο οἱ ελλείψεις είναι πολλές. 

O S. Eyice vo 19597΄ xai vo 196222, σε εργασίες 
του για τους ναούς της Κωνσταντινούπολης, ava- 
φέρει ότι πηγή της δημιουργίας της όψιμης βυζα- 
ντινής αρχιτεκτονικής παραμένει n Κωνσταντινού- 
πολη καὶ παρουσιάζεται µε τον τύπο του περιστώ- 
ou%6, Λε δέχεται ότι ο πρόδρομος αυτής της αρχιτε- 
κτονικής είναι ο “σταυροειδής µετά τρούλου” της 
μέσης βυζαντινής περιόδου. Κάνει διάκριση ανάµε- 
σα σε δύο τύπους τρουλαίων ναών µε περίστωο: α) 
στο σταυροειδή (µε βαθειά σκέλη σταυρού), του 
οποίου οι εξωτερικοί τοίχοι και οἱ τέσσερις πεσσοί 
φέρουν υπερώα και συνεπώς δεσπόζει το ύψος του 
ναού (π.χ. Gül Camii) και f) στο σταυροειδή (pe 
πολύ ρηχά σκέλη) χωρίς υπερώα καὶ µε περίστωο, 
όπου το κεντρικό στοιχείο µε τον τρούλο δεσπόζει 
στη σύνθεση (π.χ. Κοίµπση της Νίκαιας). Στις avœ- 
δομές τους, γράφει ο Eyice, οἱ δύο αυτοί τύποι είναι 
πολύ διαφορετικοί. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται óu ο 
πρόδρομος του δεύτερου τύπου πρέπει να είναι το 
κιβώριο (baldachin), όπως εμφανίζεται στο καθολι- 
κό της Μονής της Χώρας ή στην Κοίμηση της Θεο- 
τόκου στη Νίκαια”, Λε µπορεί να βρει παραλληλι- 
σμούς µε το ναό του Dere Ağzi ούτε µε το Gül Ca- 
mii, θεωρεί ότι o παλαιολόγειος ναός µε περίστωο 
αποτελεί εξέλιξη του δεύτερου τύπου και εμφανίζε- 
ται στην όψιμη βυζαντινή περίοδο, στο τέλος του 
19ου αι., όταν n αρχιτεκτονική των ναών γίνεται πιο 


27.Ὀρλάνδος, ΓΠαλαιοχριστιανική βασιλική, o. 64 (υποσ. 1), 
67,157 και 752. Βλ. επίσης του Ιδίου, "Drenovo". 

28.Ὀρλάνδος, H Παρηγορήτισσα, o. 27, όπου αναφέρει µεταξύ 
άλλων. “Ἔν αὐτῇ τῇ "Αρτῃ διατηρεῖται εἰσέτι παλαιόν ξύλι- 
νον περιστύλιον ἐν τῷ ἐκείθεν τοῦ ᾿Αράχθου βυζαντινῷ ναῷ 
τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῷν ἄλλα δὲ πάλιν λίθινα ἐν B. 
Ἠπείρω εἰς πλείονας ναούς τοῦ 17ου αι.”. 

29.0 Ορλάνδος παραπέμπει στον Millet, L'École, ο. 132 

30. Ebersolt, Monuments. 

31. Ebersolt, ὀ.π., o. 71-84, όπου το κεφάλαιο Églises a troix colla- 
teraux autour de la nef et églisses à trompes d' angle και o. 55- 
70, όπου το κεφάλαιο Combinaisons de plusieurs plans dans un 
seul edifice. 

32. Eyice, "Un type peu connu”. 

33. Ebersolt, Monuments, από ο. 66, un. 2, o. 173, σημ. 149. Ση- 
µαντικά επίσης όσα γράφει στη σημ. 124 της o. 165 κ.ε. 

34. Eyice, "Un type peu connu”. 

35.Eyice, Son Devir, καὶ βλ. επίσης του Ιδίου, "Les églises 
d'Istanbul”. 

36. Eyice, Son Devir, o. 107. 


37.Με την έννοια του τετραγωνικού τρουλαίου χώρου πάνω από 


ταφικό μνημείο. 
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εξωστρεφής και “κοσμική”. H άποψη του Eyice, av 
καὶ αρκετά περιορισμένη, βρήκε κάποια ανταπόκρι- 
ση, αλλά δεν εξαντλεί το γενικότερο ζήτημα των ne- 
ριστώων. 

O R. Krautheimer to 1965, στο Early Christian 
and Byzantine Architecture, επισημαίνει, σχετικά 
pe την καταγωγή TOU περιστώου, το ρόλο των ava- 
γκών της Θείας Λειτουργίας στα σχέδια των ναών 
των ανατολικών παραλίων της Μεσογείου (Θεία 
Ευχαριστία, λιτανείες) καὶ tn µεταβολή του κεντρι- 
κού κλίτους σε κεντρικό αρχιτεκτονικό στοιχείο ήδη 
πριν τον 60 αι. 

Στις αρχές του αιώνα αυτού, σε σχέση µε τα 
σχέδια του Σεργίου και Βάκχου και του Αγίου Tlo- 
λυεύκτου, ο συγγραφέας αναφέρει: “Βέβαια n υλο- 
ποίηση αυτών των σχεδίων διευκολύνθηκε από την 
οριστική ρήξη µε την παράδοση της βασιλικής και 
τη στροφή προς το περίκεντρο κτήριο το αποτελού- 
evo από ένα ελεύθερο στο χώρο κιβώριο και έναν 
περιµετρικό, ίσως διώροφο διάδρομο, µε λίγα λόγια 
προς το δικελυφωτό ayéói0 9. Ὁ συγγραφέας ava- 
Φέρεται στην αλλαγή των εκκλησιαστικών τύπων 
µετά την εἰκονοµαχία καὶ στον εξέχοντα ρόλο της 
Ἱερουργίας των κληρικών γύρω από την Αγία Tpá- 
πεζα, ὡς έκφραση της αυξανόμενης σημασίας τοῦ 
Μεγάλου Μυστηρίου και της Αποκάλυψης του Αό- 
patou (μή απεικονιζόµενου) Θεού“, O χώρος της 
τερουργίας γίνεται πραγματικός πυρήνας της εκκλη- 
σίας καὶ τάση που εμφανίστηκε από τα χρόνια του 
Ιουστινιανού συνεχίζεται στους 7ο και 9ο ar., καθώς 
ο τρουλωτός κεντρικός χώρος για την τέλεση του 
μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας αποτέλεσε αιτία 
ύπαρξης και αναφοράς tou όλου κτηρίου καὶ ση- 
µείο προέλευσης του σταυροειδούς µε τρούλο va- 
oó*.. Tia την σστεροβυζαντινή περίοδο, ο συγγρα- 
φέας πιστεύει ότι οι νέες λεπουργικές ανάγκες, που 
γίνονταν ολοένα επιτακτικότερες, επέβαλλαν αλλα- 
γές και ότι ο νάρθηκας, παραλαμβάνοντας επιπλέον 
χρήσεις, επεκτάθηκε συγχωνεύοντας διάφορα otor- 
χεία σε έναν ενιαίο χώρο, που περιβάλλει από τρεις 
πλευρές το vaó*., 

Στην Αμερική και στην Ευρώπη τα τελευταία 
30 χρόνια, µετά την έκδοση του βιβλίου του Krau- 
theimer, δημοσιεύονται αρκετές μονογραφίες — xu- 
ρίως διατριβές -- για μνημεία µε περίστωα, που ανή- 
Kouv στη μέση καὶ στην όψιµΏ βυζαντινή περίοδο, 
pe αποτέλεσµα το θέμα του περιστώου γενικότερα va 
συζητηθεί αρκετά από τους ερευνητές, ανεξάρτητα 


από το πόσο νέες ιδέες φέρνουν στις συζητήσεις 
τους. Ὁ ίδιος ο Krautheimer προωθούσε τις διδα- 
κτορικές διατριβές που πραγματεύονταν σημαντικά 
μνημεία µε περιμετρικούς χώρους. Το ίδιο έκανε 
και ο Horst Hallensleben στη Γερμανία. Αν και ο τε- 
λευταίος δεν καταλήγει στη διατύπωση µιας ορισµέ- 
νης άποψης για το θέµα των περιστώων, ωστόσο 
προωθεί τον προβληματισμό. 

Στις ΗΠΑ συγκεντρώνονται κοντά στον Krauthei- 
mer αρκετοί ερευνητές, o1 οποίοι συνεχίζουν τις μελέτες 
στην ίδια κατεύθυνση και ορισμένοι συμβάλλουν µε το 
έργο τους σηµαντικά στην katavónon του περιστώου: 
ο S. Curèié µε το βασικό έργο του Gračanica. King 
Milutin's Church and its Place in Late Byzantine Archi- 
tecture (1979), o R. Osterhout, που τον ακολουθεί µε 
τη διατριβή του για την αρχιτεκτονικά της Μονής της 
Χώρας (1982}΄, σταν οποία υιοθετεί tn μεθοδολογία 
του Curcic om Gračanica, λίγο αργότερα ο M. Raut- 
man µε τ διατριβή του για τους Αγίους Απόστολους 
Θεσσαλονίκης (1984) και τέλος o1 C. L. Striker xar D. 
Kuban pe to πρόσφατο έργο τοὺς για την Κυριώτισσα, 
το λεγόμενο Kalenderhane (1997/6. Από των ἴδια ομά- 
δα των “μαθητών” vou Krautheimer αξιοπρόσεκτο ép- 
yo για την κατανόηση του θέματός µας προσφέρερει o 
Th. Mathews µε τη διατριβή του για τις παλιότερες ex- 
κλποίες της Κωνοταντινούπολης The Early Churches 
of Constantinople: Architecture and Liturgy, (197117. 
που εστιάζει στο σηµαντικό για την αρχιτεκτονική Of: 
Supo: λεπουργία- µορφή. 


38.Krautheimer, Architecture, o. 228-9 

39. Βλ. Krautheimer, ό.π., o. 228-9 και της ελληνικής μετάφρασης 
(D. Μαλούχου Τουφάνο) Αθήνα 1991, o. 283-285. Πάντως n 
άποψη περί “οριστικής ρήξης” pe την παράδοση της βασιλικής, 
δικαίως αμφισβητείται, πράγμα που φαίνεται και από την πα- 
poóoa εργασία. Παράδειγμα για ανάλογο διώροφο περιµετρι- 
κό διάδρομο αποτελεί και ο Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας. 

40. Προβλ. Krautheimer, ό.π., o. 348 

41. Προβλ. Krautheimer, ό.π., o. 353. Ως κυριώτερα παραδείγµα- 
τα του τύπου αυτού (δηλ. μεταβατικού ή σταυροειδούς µε 
τρούλο και περίστωο = domed cross) υποδεικνύονται ο Άγιος 
Νικόλαος στα Μύρα, ο Άγιος Κλήμης στην Άγκυρα, n Κοίμη- 
ση της Θεοτόκου στη Νίκαια, n Αγ. Σοφία στη Θεσσαλονίκη, 
n Παναγία Κυριώτισσα (Kalenderhane Camii) του 12ου αι. κ.ά. 

42.0 συγγραφέας θεωρεί το επίπεδο tnc αρχιτεκτονικής έξω από 
την Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στα 1200 καὶ 1450 χαμηλό 
καὶ γενικά διακρίνει µια αίσθηση παρακμής, βλ. ό.π., o. 511- 
520. 

43. Ćurčić, Gračanica. 

44. Ousterhout, Kariye. 

45.Rautman, Holy Apostles. 

46, Stricker and Kuban, Kalenderhane. 

47. Mathews, The Early Churches. 
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Παράλληλα, στη Γερμανία εργάζονται epeuvn- 
τές, O1 οποίοι, µε την υποστήριξη του H. Hallensle- 
ben, εξετάζουν διεξοδικά ορισμένα μνημεία µε ne- 
ρίστωο΄8 
Die Architektur der Kirche der Panagia Paregoretissa 
in Arta, Epirus (1991), διατριβή της Lioba Theis? 
και την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα στο n Ολυ- 
µπιώτισοα της Ελασσόνας (1991) διατριβή της Ker- 
stin Engler??. Αοχολούνται κυρίως µε τα µεσοβυ- 
ζαντινά μνημεία και θέτουν ενδιαφέρουσες απόψεις 


» όπως την Παρηγορήτισσα της Άρτας στο 


του προβληματισμού γύρω από την προέλευση των 
περιστώων. Eníong πάρα πολλά εισφέρει στο θέμα 
της κατανόησης του περιστώου n διατριβή της 
Christine Strube (1973! για τη δυτική πλευρά ει- 
σόδου των ναών, που δημοσιεύτηκε σχεδόν ταυτό- 
xpova µε το έργο του T. Mathews (1971), για το 
οποίο έγινε λόγος παραπάνω. H Strube προχώρησε 
στη συνέχεια σε µια κριτική παρουσίαση τοῦ έργου 
του Mathews µε την οποία αμφισβητεί τις ιδέες του 
για τη σχέση λειτουργίας και µορφής”2. Αξίζει em- 
πλέον να επισημανθεί n συμβολή των Γερμανών pe- 
λετητών στην ορολογία σχετικά µε το θέμα του περι- 
στώου, μελετητών οἱ οποίοι χρησιμοποίησαν τις έν- 
voies tou “επανωφορίου” (Mantelbau) και του περι- 
βλήματος ή “φακέλου” (envelope). O σχολιασμός 
τῶν όρων αυτών θα επιχειρηθεί αργότερα. 

Στην πρόσφατη ελληνική ιστοριογραφία για 
την ύστερη βυζαντινή ναοδοµία το θέµα των περι- 
στώων έχει επίσης απασχολήσει ορισμένους epeuvn- 
τές στα πλαίσια άρθρων ή ευρύτερων εργασιών. Ο 
X. Μπούρας στο Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, ήδη 
το 196523, επισημαίνει την ταφικά λειτουργία των 
προσθηκών και τα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα της 
ενσωµάτωσής τους και αναφέρει µια µακρά σειρά 
μνημείων που μπορούν να χαρακτηριστούν ναοί µε 
περίστωο. ΓΠαρατηρεί ότι στους ναούς της Μακεδο- 
νίας, της Θεσσαλονίκης και της Σερβίας υπάρχει 
πολύ περισσότερο έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των 
αψιδωμάτων και της τεκτονικής διατάξεως τοῦ ναού 
από ό,τι στα μνημεία της Σχολής της Πρωτεύουσας. 
Αργότερα άλλοι ερευνητές, για τους οποίους θα yi 
νει λόγος, εξετάζουν επίσης μνημεία µε περίστωα. 

Ὡστόσο, καθοριστική σημασία για τη μελέτη 
των περιµετρικών χώρων έχει το έργο της Gordana 
Babié από xn Γιουγκοσλαβία. Με το βιβλίο της για 
τα παρεκκλήσια των βυζαντινών εκκλησιών Les cha- 
pelles annexes des églises byzantines. Foncrion litur- 
gique et programmes iconographiques’?, που εκδό- 


Ünxs to 1969 στο Παρίσι, n ερευνήτρια προσεγγίζει 
ουσιαστικά το θέμα των πρόσθετων γύρω από το 
ναό χώρων και έτσι συμβάλλει σηµαντικά στην κα- 
τανόπση πολλών πτυχών του ζητήματος rov περι- 
στώων. Αναφέρεται διεξοδικά στη θέση των χώρων 
µε βάση τις πηγές και ειδικότερα µε βάση τα τυπικά 
και τα ευχολόγια των ναών. Ἡ Θεία Λειτουργία και 
οι ακολουθίες προσεγγίζονται µεταξύ άλλων και a- 
πό tn σκοπιά των θέσεων που επέβαλαν τους διάφο- 
ρους βοηθητικούς χώρους ή χώρους nou μετεξελί- 
χθπκαν σε τέτοιους. H συγγραφέας εντοπίζει τη pe- 
γάλη δυσκολία να συνδυαστούν τα κείµενα µε την 
υπάρχουσα αρχιτεκτονική των ναών και επισημαίνει 
ότι οι λειτουργίες και οι ρόλοι των προσκτισµάτων 
αλλάζουν ανάλογα µε τη χρονική περίοδο καὶ τη γε- 
ὠγραφική θέση. Προσδιορίζει όµως παράλληλα 
τους χώρους, n θέση των οποίων μπορεί va θεωρη- 
θεί καθοριστική για τη διαρρύθμιση ενός ναού. 

H Babić, καθώς είχε σπουδάσει στη Γαλλία, 
ήταν κοντά στο πνεύμα του Millet. Στο τέλος του βι- 
βλίου της”) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, καθώς τα 
ανεξάρτητα παρεκκλήσια κολλούν στις πλευρές του 
ιερού, o1 λειτουργίες τους ox; προς τις λατρευτικές 
ανάγκες μένουν αναλλοίωτες: τιμή των Αγίων, pvn- 
μόσυνα και μνημονεύσεις των κτητόρων και, στις 
μονές, των νεκρών μοναχών. H συγγραφέας επισή- 
pave µια μεγάλη διαφοροποίηση ota τοιχογραφικά 
προγράµµατα µετά το 120 a., πράγμα που npoióe- 
άζει και παραπέμπει καὶ σε πιθανές αλλαγές στην 
αρχιτεκτονική. Αργότερα, µε άρθρο της (1978) για 
τα εικονογραφικά προγράµµατα στους νάρθηκες, 
έδωσε σηµαντικά κίνητρα για την έρευνα των εικο- 
νογραφικών προγραμμάτων στα περίστωα KAL στις 
προσθήκες”ό, Το έργο της εξετάζει διεξοδικά τα na- 
ρεκκλήσια, που είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία 
τόσο του περιστώου, όσο και ευρύτερα των περιµε- 
τρικών χώρων, αλλά όχι από την πλευρά της αρχι- 


48.0 Hallensleben δε συμφωνεί pe τον Krautheimer, ο οποίος δια- 
κρίνει την αρχιτεκτονική της υστεροβυζαντινής περιόδου σε 
πρώιμη και σε ώριμη παλαιολόγεια. 

49. Theis, Paregorerissa. 

50. Englert, Olympiotissa. 

51.Strube, Die westliche Eingangsseite. 

52. BÀ. στη σελ. 55 tou παρόντος. 

53. Μπούρας, Ἱστορία, α΄ έκδοση 1965, o. 422 και otn συνέχεια 
έκδοση 1999, τ, Β΄, o. 414-20 

54. Babić, Les chapelles. 

55. Babić, 6.n., κεφ.: "Conclusions". 

56. Βλ. το άρθρο της Babić, "Ikonografski program". 
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τεκτονικής. H προσάρτησή τους, n αυτονομία ή n 
ενοποίποή τους καθώς και ο καθοριστικός για το πε- 
ρίστωο ρόλος τους αντιμετωπίζονται από την ánoyn 
της χρήσης καὶ της λειτουργικότητας και από αυτήν 
των εικονογραφικών τους προγραμμάτων. 

O S. Ćurčić µε τρία άρθρα του, τα δύο (1971, 
1973)? για τους νάρθηκες pe τους δίδυμους τρού- 
λους (“The Twin-Domed Narthex in Paleologan Ar- 
chitecture”) καὶ tn διάρθρωση των όψεων (“Articu- 
lation of Church Facades during the first half of the 
fourteenth Century") και το τρίτο (1977) για τη 
σπµασία των αμφίπλευρων παρεκκληοίων στους 
μεσοβυζαντινούς ναούς (Architectural Significance 
of Subsidiary Chapels in Middle Byzantine Chur- 
ches"), προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλον το 
θέµα των περιστώων. Συμβάλλει στην ολοκλήρωση 
του έργου της G. Babié rou, όπως σημειώνει ο ovy- 
γραφέας στο Κείµενο παρουσίασης του βιβλίου 
της”, δεν περιελάμβανε την αρχιτεκτονική πλευρά 
του θέματος των παρεκκλησίων, av καὶ έδινε πολλά 
κίνητρα yr αυτήν. Και στα τρία άρθρατου Ćurčić yí- 
νεται φανερός ο ρόλος τῶν πρόσθετων στοιχείων, 
όπως είναι τα παρεκκλήσια καὶ οἱ νάρθηκες, στο 
σχεδιασμό τῶν ναών και o συσχετισμός µε προηγού- 
µενες περιόδους. Ο συγγραφέας στη povoypaqía 
του για τη Gračanica, που υποστηρίζεται ox διατρι- 
Bá το 1975 και δημοσιεύεται για πρώτη φορά το 
197960, αναλύει εκτεταμένα το ρόλο των πλευρικών 
παρεκκλησίων, των δίτρουλων ναρθήκων και ov 
περιστώων, δίνοντας µια σημαντικότατη ώθηση 
στον επιστημονικό προβληματισμό. Υποστηρίζει 
τεκμηριωμένα την ιδέα της προσθετικής πορείας στο 
γίγνεσθαι της ναοδομίας, nou σε µια ορισμένη 1010- 
ρική περίοδο αποκτά ενότητα καὶ αυτοδυναμία ως 
αρχιτεκτονική σύλληψη. Me τα έργα αυτά πραγµα- 
τοποιείται n μεγαλύτερη προσέγγιση στο θέμα του 
περιστώου καὶ της σημασίας του, αν καὶ πάντα κά- 
τω από το qoc της σκέψης του Millet για τη βυζα- 
vuvá αρχιτεκτονική, άποφπ προσκολλημένη στην 
αναλυτική αντίληψη των χώρων. Η πεποίθηση του 
συγγραφέα ότι νάρθηκας και παρεκκλήσια αποτε- 
λούν διακεκριμένες και τελείως ξεχωριστές ενότητες 
δηλώνεται µε τον όρο ambulatory wings, τον οποίο 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για τα πλάγια µέρη του 
περιστώου. Or ενότητες αυτές ὠστόσο, όπως θα 
σχολιασθεί εκτενώς σε άλλο κεφάλαιο, επικαλύπτο- 
ντα! µε άλλες ὡς προς τη λειτουργία τους, αλλά και 
ως προς την αρχιτεκτονική τους καὶ μπορούν να 


αποτελούν ένα σύνολο. 

O C. Mango xo 1978 στο βιβλίο του Byzantine 
Archirecture$!, av και δεν εμβαθύνει στο θέµα των 
ναών µε περίστωα της όψιµης βυζαντινής περιόδου, 
πιστεύει ότι οἱ ναοί µε περίστωο στην Κωνσταντι- 
νούπολη και στη Θεσσαλονίκη είχαν διαφορετικούς 
λόγους ύπαρξης και υποστηρίζει, ότι στην περίοδο 
ανάμεσα στο 900 και στο 1300 δεν έγινε καμιά ena- 
véotaon οτην αρχιτεκτονική, αλλά οἱ αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν επήλθαν βαθμιαία και αργά. 
Προφανώς µια επανάσταση στην αρχιτεκτονική δε 
µπορεί va νοπθεί µε σημερινούς όρους καὶ aopa- 
λώς όχι µε την έννοια ανατροπής των προτύπων. H 
άποψη αυτή του Mango έχει ανάγκη από µια πιο 
πολύπλευρη προσέγγιση. 

O N. Νικονάνος το 1979 στο έργο του Βυζα- 
ντινοί ναοί της Θεσσαλίας (10ος ai.-1 39382, θεωρεί 
το περίστωο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της 
Θεσσαλονίκης καὶ γενικότερα της Βόρειας Ελλάδος 
καὶ της Κωνοταντινούπολης και συνδέει των Όλυ- 
µπιώτισσα της Ελασσόνας µε την ώριμη παλαιολό- 
γεια περίοδο της Θεσσαλονίκης. Tov τύπο ναού µε 
ένα κεντρικό χώρο καὶ τρούλο επί τεσσάρων opa- 
ρικών τριγώνων και αντίστοιχων τόξων, στηριγμέ- 
væv σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς, περιβαλλόμενο 
pe χαμηλό συνήθως περίστωο στις τρεις πλευρές 
του πυρήνα και δίλοβα ή τρίλοβα ανοίγματα για την 
επικοινωνία µε τον πυρήνα αυτόν, καθώς καὶ των 
προσθήκη τριμερούς ιερού, ο ερευνητής τον τοπο- 
θετεί στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, χωρίς όµως 
περαιτέρω ανάλυση. 

Ὁ Π. Βοκοτόπουλος είναι από τους ερευνητές 
που συμβάλλουν ιδιαίτερα στο θέμα του περιστώου 
μέσα από αρχαιολογικές έρευνες καὶ άρθρα. 
Αξιοσημείωτη είναι n µελέτη του yia το ναό του lHa- 
ντοκράτορος στο Μοναστηράκι Bovfrong?, που 
δημοσιεύεται το 1980 και — pe αφορμή το ναό της 
Βόνιτσας-- αναφέρεται κυρίως στα μνημεία της 


57.Curtié, "Twin-Domed Narthex”, και τοῦ ιδίου, “Articulation of 
Church Facades”. 

58. Ćurčić, "Subsidiary Chapels”. 

59. Ćurčić, “Gordana Babić, Les Chapelles” (παρουσίαση βιβλίου). 

60. Ćurčić, Gračanica, α΄ έκδ. 1979 και σε β' έκδ. (σερβικά) το 1988. 

61. Mango, Architecture, και ειδικά o. 155, 156 και 166. 

62.Νικονάνος, Θεσσαλία, 

63. Βοκοτόπουλος, “Μοναστηράκι Βονίτοπς”, όπου ο συγγραφέας 
ορίζει την περίοδο εμφάνισης περιστώων στα Βαλκάνια από τα 
τέλη του 130v αι. μέχρι το πρώτο μισό του 14ου αι. 
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Ἠπείρου. Ο ερευνητής γράφει οτι τα περίστωα και 
οι πλάγιες στοές, συνδυασμένα µε τα παρεκκλήσια 
αριστερά και δεξιά από το Ἱερό Βήμα, τα οποία 
κτίζονται συνήθως συγχρόνως µε το ναό, πρωτοεμ- 
φανίζονται το 10ο αι. στην Κωνσταντινούπολη. Τα 
περίστωα με τα παρεκκλήσια γνωρίζουν μεγάλη 
διάδοση από τον 110 αι. στη Ρωσία και το 130 και 
14ο αι. στη Θεσσαλονίκη καὶ στο Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Ο συγγραφέας αναφέρει μάλιστα ότι 
“εἶναι ἀξιοπαρατήρητο ὅτι τόν 12ο αι., πού ἐξασθε- 
vei ἡ βυζαντινή ἐπίδραση στήν ρωσική ἄρχιτεκτονι- 
xý, παύουν χαί νά οἰκοδομοῦνται περίστωα”΄, Ka- 
τά την ανάλυση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής 
στην Ἠπειρο ο Βοκοτόπουλος διατυπώνει την áno- 
Qn ότι οι στοές παραπέμπουν σε κωνσταντινουπολί- 
τικη επίδραση καὶ αναφέρει ότι “στο Δεσποτάτο της 
Ἠπείρου οἱ στοές καὶ τα παρεκκλήσια δεν φαίνεται 
va είχαν νεκρικό χαρακτήρα, όπως στην Κωνοτα- 
ντινούπολη στους χρόνους των Παλαιολόγων” και 
ακόµη ότι “oi στοές καὶ τα παρεκκλήσια που απα- 
ντούν αρκετά συχνά στο Δεσποτάτο της Ηπείρου ef- 
γαι ξένα προς την ντόπια αρχπεκτονική παράδοση 
καὶ πρέπει να αποδοθούν επίσης σε επίδραση της 
σχολής της Κωνοταντινουπόλεως”65, 

Σε δύο ακόµη άρθρα του, το 198266 και το 
198797, που αποτελούν ουσιαστικά µία ενότητα, ο 
Βοκοτόπουλος σχολιάζει τα υστεροβυζαντινά pvn- 
μεία της Θεσσαλονίκης και θεωρεί προβληματική 
την καταγωγή των πεντάτρουλων περίστωων ναών 
της, εν τούτοις δεδομένη την κωνσταντινουπολίτικω 
επιρροή σε αυτούςόδ, Με αφορμή εργασία του για 
τους ναούς της Θεσσαλονίκης του 14ou at? εκ- 
φράζει την άποψη ότι τα σχέδια των ναών TNG ENO- 
χής εκείνης στην πόλη αυτήν αποκρυσταλλώθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη καὶ θεωρεί περιορισμένο 
το ρόλο της Θεσσαλονίκης ὡς προς τη δημιουργία 
νέων τύπων ναών ή ὡς προς την πρώτη εφαρμογή 
των προσκτισµάτων-περιστώων. Δέχεται όµως ότι n 
Θεσσαλονίκη έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη µεταφορά 
των τύπων των ναών της Κωνσταντινούπολης καὶ 
του Άθω και διατυπώνει την ánroyn ότι ο τύπος vou 
ναού µε περίστωο πέρασε στους Σλάβους όχι ar 
ευθείας από την πρωτεύουσα, αλλά µέσω της Oeo- 
σαλονίκης. Αυτό, όπως Και άλλα σηµεία στο έργο 
του Βοκοτόπουλου, απαιτούν περαιτέρω συζήτη- 
on. Αμφισβητεί για παράδειγµα τον ταφικό yapa- 
κτήρα των περιστώων στην Ἠπειρο, τον οποίο 
όµως επιβεβαιώνουν νεότερα ευρήματα, ενώ n áno- 


ψή του ότι n Θεσσαλονίκη δε δημιουργεί τύπους, 
αλλά απλά τους μεταφέρει, χρειάζεται επίσης ena- 
νεξέταση. 

O Th. Mathews ασχολείται ήδη από to 1971 µε 
το θέµα της λειτουργίας σε σχέση µε την αρχιτεκτο- 
vixf oto βιβλίοτου The Early Churches of Constan- 
tinople: Architecture and Liturgy’. Στη συνέχεια, 
στο άρθρο του "Private Liturgy in Byzantine archi- 
tecture: Toward a Re-appraisal" (1982), προσπαθεί 
να συσχετίσει τη Θεία Λειτουργία µε ένα χώρο-κέλυ- 
Φος nou τη στεγάζει, συνδέει τις μορφές και τους 
τύπους µε τη λειτουργία και αντιλαμβάνεται την εξέ- 
λιξη του βυζαντινού ναού από την πρώιµπ μέχρι τη 
μέση περίοδο ως µια εξελικτική πορεία µέσα από 
ανοικτές και κλειστές φόρμες. Παράλληλα τον ana- 
σχολεί n δραματική µεταβολή στην κλίμακα. Αναφέ- 
petai στις αλλαγές που έγιναν ανάµεσα σε 100 και 
14ο αι. και υπογραμμίζει τον τρόπο µε τον οποίο n 
βαθμιαία αλλαγή σχετίζεται µε τη µεταβολή του oye- 
δίου σύλληψης του έργου. 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εισαγωγή 
των λιταγειών μετά το 10ο αι. και στον τρόπο που 
γίνεται αυτό προκειµένου va αιτιολογήσει uc pe- 
ταβολές στο Ἱερό Βήμα των ναών. Τονίζει επίσης 
tn µεταβολή των “πομπικών εισόδων”, τις συσχετί- 
ζει µε την αρχιτεκτονική και παρατηρεί την épqa- 
on στα σηµεία εστίασης της προσοχής. Έχει την 
άποψη ότι n μεταλλαγή της Λειτουργίας σε µια 
“παράσταση” -- δηλαδή περισσότερο σε κάτι απρό- 
σιτο και αθέατο-- είχε επιπτώσεις όχι µόνο στο Ie- 
pó, αλλά και σε άλλες θέσεις του ναού. O συγγρα- 
φέας παραπέμπει στον Krautheimer καὶ στον 
Mango, οἱ οποίοι δέχονται ότι το φαινόμενο της 
μείωσης του μεγέθους των μεσαιωνικών ναών 
οφείλεται στο μοναχισμό, από τον οποίο προέρ- 
χονταν και Οἱ μεγαλύτερες καινοτομίες στην εκκλη- 
σιαστική πρακτική. To ερώτημα όµως που napapé- 
νει είναι µε ποιον pnyaviopó γινόταν αυτό. 


64. Βοκοτόπουλος, ó.n. ο. 372. Δε συμμεριζόµαστε την άποψη αυτή. 

65. Βοκοτόπουλος, ὁ.π., σ. 373. Βλ. σχόλιό μας σ. 203. 

66. Βοκοτόπουλος, “Μεσαιωνικοί ναοί Θεσσαλονίκης”. 

67. Vocotopoulos, "Thessaloniki 14th century”. 

68. Vocotopoulos, "Consrantinopoliran Architecture". Σχετικά µε 
τους πεντάτρουλους ναούς βλ. επίσης Hadzitrifonos, “Peroku- 
polne”. 

69. Βοκοτόπουλος, “Μεσαιωνικοί ναοί Θεσσαλονίκης”. 

70. Mathews, Early Churches. 

71. Mathews, "Private Liturgy”, o. 125-138, ειδικά o. 127-128. 
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O Mathews υποστηρίζει στην ουσία τη θέση 
της Babié, όταν αναφέρει ότι οι στοές συνδέονται σε 
μεγάλο βαθµό είτε µε τα πλάγια παρεκκλήσια είτε µε 
την πρόθεση και το διακονικό”᾽, Από τις πηγές που 
χρησιμοποιεί για τον προβληματισμό του φαίνεται 
γα δέχεται ότι οἱ στοές --όπως για παράδειγµα της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη -- ypnofpeu- 
av για την τοποθέτηση του εξοπλισµού των παρεκ- 
κλησίων και δείχνει το δρόμο για την έρευνα της 
σχέσης της ιδιωτικής λειτουργίας που τελούνταν στα 
παρεκκλήσια, µε τη στοά. Τα παραπάνω θέµατα εἷ- 
xav ήδη αναπτυχθεί πολύ περισσότερο στο βιβλίο 
του Mathews Early Churches? σχετικά µε τη vao- 
δοµία της πρώτης και μέσης βυζαντινής περιόδου, 
όπου συσχετίζεται n Πρώτη Είσοδος µε τη σημασία. 
του αιθρίου καὶ αναπτύσεται το ζήτημα τῶν Ka- 
τηχουμένων και των υπερώων σχετικά µε τη θέση 
των γυναικών στο χώρο του ναού. 

Όσον αφορά όµως τη δυνατότητα ερμηνείας 
τῶν μορφών της οψιµότερης αρχιτεκτονικής σε σχέ- 
ση µε τη λειτουργία πρέπει να ληφθεί υπόψη n κρι- 
τική της Christine Strube, n οποία, σχολιάζοντας το 
βιβλίο του Mathews/*, διατυπώνει την άποψη ότι, 
παρά την ιδιαίτερη σημασία αυτού του βιβλίου, 
“το να προσπαθήσει κανείς να σχηματίσει εικόνα 
των πρώιμων ναών µε όρους όψιμων ιεροτελεστιών 
είναι αδύνατο”», Ταυτόχρονα όµως επισημαίνει ότι, 
όσον αφορά τα οψιμότερα µεταεικονοµαχικά pyn- 
μεία, δεν προσδιορίζεται ποιο σηµείο αλλαγής της 
λειτουργίας ήταν αποφασιστικό για την εμφάνιση 
της πρόθεσης και του διακονικού, αμφισβητώντας 
έτοι τη δυνατότητα ερμηνείας της µορφής αποκλει- 
στικά μέσω της Λεπουργίας. H Ch. Strube αναφέρε- 
ται κριτικά στο ότι ο Mathews δε διευρύνει το θέµα, 
αλλά περιορίζεται στη λειτουργική οργάνωση του 
ναούύ, Ἐντοπίξει τη oyéon της κυρίας εισόδου και 
της σχετικής µε αυτή σημασίας του αἰθρίου και του 
νάρθηκα, καθώς και το σημαντικό ρόλο των υπερώ- 
ων, ως χώρων παραμονής των κατηχουμένων. H 
συγγραφέας αμφισβητεί το συμπέρασμα του Ma- 
thews ότι οἱ γυναίκες και µετά την etkovopayía εξα- 
κολουθούσαν να είναι κάτω και όχι επάνω στα vns- 
póa”. Σε καθε περίπτωση n συγγραφέας αναφέρε- 
ται σε υπερώα τῶν μεγάλων ναών και όχι μικρών µε- 
ταγενέστερων κτηρίων. Το έργο vou Mathews καὶ n 
κριτική της Strube αποτελούν ένα σύνολο ζητημά- 
των καὶ θέτουν προβλήµατα που δεν ισχύουν μόνο 
για τα παλιότερα κτήρια αλλά καὶ για τα οψιμότερα. 


Πρόκειται για το ρόλο της λειτουργίας στων αρχιτε- 
Κτογική, ένα ρόλο για τον οποίο θα γίνει λόγος erts- 
véoxepa σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
O R. Ousterhout το 1982, στη δημοσιευμένη 
διατριβή του The Architecture of the Kariye Camii 
in Istanbul? μιλά για τα μεγάλα οικοδοµικά npo- 
γράμματα στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 
13ου και στις αρχές του 14ου αι. και αναφέρει tn 
σύγχρονη τάση pípnong του Παντοκράτορα στην 
Πόλη και γενικά κτισμάτων που εξωτερικά napou- 
σίαζαν πολλούς όγκους. Δέχεται ότι tn μεγαλύτερη 
συμβολή στο σχεδιασμό προσφέρει n óynpn βυζα- 
ντινή αρχιπεκτονική µε την ανάπτυξη και ενσωµά- 
toon (integration) των βοηθητικών χώρων. Οι ou- 
Χνές προσθήκες σε υπάρχοντα κτίσματα, αποτελού- 
peves από παρεκκλήσια, πλάγια κλίτη και νάρθηκες 
που αναπτύσσουν το κτήριο προς δύο ή τρεις πλευ- 
PÉS, ενσωματώνονται γύρω στο 1290 σε έναν ευρύ- 
tepo χώρο καὶ αφομοιώνονται το 1310 περίπου στα 
χαρακτηριστικά tou σχεδίου των ναών’. O ouy- 
γραφέας σημειώνει ότι ο Θεόδωρος Μετοχίτης και 
01 Χτίστες του, για να διευρύνουν το 1315-16 vo ναό 
της Μονής της Χώρας, αντιμετώπισαν δυσκολίες 


72.0 συγγραφέας αναφέρει σε υποσημείωσή του το Les chapelles 
της Babić, χωρίς όμως va κάνει πράγματι χρήση των δυνατο- 
τήτων του έργου. 

73. Mathews, Early Churches, ειδικά για τα µέρη του ναού ο. 117- 
137 και για το νάρθηκα καὶ τα υπερώα σ. 125 κ.ε., 134 και για 
την πρώτη είσοδο ο. 138-154. 

74. Strube, "Rez. von Mathews, Early Churches", όπου n ouyypa- 
φέας διατυπώνει την παρατήρπσα ότι παρουσιάζει µια αντίθε- 
on το αν µπορεί να κρίνει κανείς µε βάση την Κριτική των πη- 
γών ή µε βάση το λειτουργικό σχεδιασμό. Αναρωτιέται αν πραγ- 
ματικά χρωστά n αρχιτεκτονική την ύπαρξή της πάντα στις 
απαιτήσεις της λειτουργίας καὶ σε ποιο βαθµό μπορεί να αλλά- 
ξει το σχήμα του έργου διατηρώντας την ἴδια λειτουργία 
(function). Σχολιάζει επίσης ότι θα έπρεπε να δουλεύει κανείς 
τόσο µε την κριτική των πηγών, όσο Και µε βάση το λειτουργι- 
κό σχεδιασμό, χωρίς να βάζει τα δύο αυτά σε αντίθεση. 

75.Strube, ó.n.: "....to try to picture the earlier churches in terms of 
the later ceremonies is impossible". 

76.Strube, ó.n. 

77.Strube, ὁ.π., υποστηρίζει την aváyn κατανόησης της έννοιας 
των κατηχουμένων και του yuvaikovím, υπενθυμίζοντας, 
πολύ σωστά, ότι κάποτε συνυπήρχαν τα παλιά κτίσματα µε τα 
υπερώα και ο νέος µεσοβυζαντινός εκκλησιαστικός τύπος. Επί- 
σης γράφει: "δεν θα μπορούσε να απευθύνεται τόσο συχνά ο 
Σιλεντιάριος στις γυναίκες, που ήταν στα υπερρώα, αν επρό- 
κειτο μόνον για τη βασίλισσα καὶ τη συνοδεία της”. Οι δύο ouy- 
γραφείς αναφέρονται στα μεγάλα παλαιοχριστιανικά και 
µεσοβυζανιινά εκκλησιαστικά ιδρύματα της πρωτεύουσας. 

78. Ousterhout, Kariye, βλ. σημ. 29. 

79. Την ιδέα αυτή είχε διατυπώσει παλιότερα ο Ćurčić, Gračanica, 
6.1. o. 80-85 και o Ousterhout των υιοθετεί. 
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που roug επέβαλαν µια σειρά συμβιβασμών. Δίνει 
έτσι το πλαίσιο του σχεδιασμού των προοκτισµάτων, 
που γινόταν µε τρόπο αποσπασµατικό, ανάλογα µε 
την περίπτωση kai όχι ὡς εφαρµογή prac συνολικής 
αρχιτεκτονικής σύλληιμποδύ, Στα τέλη του 1999 κυ- 
Κλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του Ousterhout pe tít- 
Jo Master Builders of Byzantium?!. O συγγραφέας 
επανέρχεται στο θέµα των προοθηκών στα πλαίσια 
της τροποποίησης των κτηρίων κατά την κομνήνεια 
και την παλαιολόγεια περίοδο, μεταφέροντας opi- 
σμένες παρατηρήσεις για το ρόλο τοῦ περιστώουδλ, 
Ανάμεσα σε διάφορες άλλες παρατηρήσεις αδιοση- 
μείωτη είναι n σύντομη αναφορά του για την προ- 
σθετικά διαδικασία στα κτήρια µε παράδειγµα το πε- 
ρίστωο της Παμμακαρίστου στων Κωνσταντινού- 
πολη, για το οποίο πιθανολογεί -χωρίς όµως enap- 
κά τεκµπρίωση-- ότι αντικατέστησε το νάρθηκα του 
ναού κατά το 120 αι. O Ousterhout μεταφέρει και 
ανασυνθέτει ιδέες άλλων μελετητών και στο πνεύμα 
αυτό περιλαμβάνει παλιότερα διατυπωμένες anó- 
ψεις για την περίπτωση του περιστώου καὶ για την 
ενσωμάτωση προσκτισμάτων σε αυτό. 

Αντίθετα από άλλους ερευνητές, ο M. Raurman 
(1984), στη διατριβή του The Church of the Holy 
Apostles in Thessaloniki: a Study in Early Paleolo- 
gan Architecture®, κάνει λόγο για πρωτότυπο oye- 
διασµό της Λειτουργίας (original liturgical design) 
στους Αγίους Αποστόλους. H διατριβή αυτή, av καὶ 
ασχολείται µε έναν από τους σημαντικότερους VOTE- 
ροβυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς 
δεν δημοσιεύτηκε ὡς βιβλίο. O συγγραφέας uno- 
στηρίζει ότι n σχέση του ναού της Θεσσαλονίκης µε 
την Κωνσταντινούπολη. είναι λιγότερο ευθεία από 
ό,τι είχε θεωρηθείϑή, Αναφέρει την περίπτωση της 
Μονής του Λιβός, του πιο tekgnpropévou ίσως 
αφιερώματος της πρώιμης περιόδου των Παλαιολό- 
γων, όπου ένας ολόκληρος δεύτερος ναός προστέ- 
θηκε στον αρχικό ναό του καθολικού της (Θεοτόκου 
μεταξύ 1282 καὶ 1304, pe σκοπό va χρησιμεύσει για 
ταφικές ανάγκες του οίκου των Παλαιολόγων. H év- 
γοια τοῦ περιστώου-περιπάτου περνά πλέον σε au- 
τήν του πλήρους προσκτίοµατος. O συγγραφέας 
συμμερίζεται ήδη διατυπωµένες απόψεις ότι, χωρίς 
αμφιβολία, το μνημείο αυτό επέδρασε στη διαµόρ- 
poon των ναών µε περίστωοδ”. Πάντως, σημαντική. 
Ιδέα του συγγραφέα είναι ότι n µεταφορά εξεχόντων 
αυτοκρατορικών προτύπων από την Κωνσταντινού- 
πολη otn Θεσσαλονίκη είναι αμφίδρομπδό και όχι 


povopepác. Υποστηρίζει ακόµη ότι n εμφάνιση τοῦ 
φαινομένου της αφομοίωσης τῶν περιστώων-προ- 
σθηκών σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι ενδεικτική 
αριστοκρατικής καταγωγής. 

Στο διάστηµα 1989 και 1991 εμφανίζονται δύο 
διατριβές για την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, o1 
οποίες θα έλεγε κανείς ότι εξαντλούν το ζήτημα tou 
μονόχωρου τρουλαίου µε περίστωο κατά την υστε- 
ροβυζαντινή περίοδο, αλλά αναφέρονται εκτενώς 
και στις καταβολές του. O M. Χατζηγιάννης»; σε 
κείμενο 470 σελίδων (1989) αναφέρεται εξαιρετικά 
διεξοδικά στο ίδιο το καθολικό καὶ στη μονή της 
Ολυμπιώτισσας και επιχειρεί, µε αφορμή το ναό av- 
τό, μια τομή, θα έλεγε κανείς, στον τύπο του μονό- 
χωρού µε τρούλο και περίστωο αρχίζοντας από τα 
πρώτα μνημεία της τρουλαίας βασιλικής μέχρι την 
αρχιτεκτονική των Παλαιολόγων. Καταλήγει ότι ο 
τύπος αυτός επιχωριάζει otn Μακεδονία, τουλάχι- 
στον κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο. 

H Kerstin Englert, στη διδακτορική της διατρι- 
Bá (1991)85, µε αφορμή και πάλι την Ολυμπιώτισ- 
σα, ασχολείται περισσότερο µε τη µεσοβυζαντινή ne- 
ρίοδο, αναφέρει το Dağ Pazari ως το αρχαιότερο na- 
ράδειγµα pe περίστωο στο τελευταίο τέταρτο του 
δου ai., ενώ τα υπόλοιπα μνημεία µε το στοιχείο av- 
τό χρονολογούνται ανάμεσα στον 8ο και 14ο αι. Οι 
αναφορές της αφορούν πάντα to μονόχωρο τρου- 
λαίο µε περίστωο ναό παραπέμπουν στην ύπαρξη 
του περιστώου και σε άλλα μνημεία της ύστερης πε- 


80. Ousterhout, Kariye, o. 91 

81, Ousterhout, Masterbuilders of Byzantium. Ὁ συγγραφέας to- 
ποθετείται κριτικά απέναντι στων τυπολογική προσέγγιση της 
αρχιτεκτονικής, αν καὶ ο ίδιος tn χρησιμοποιεί για ορισμένα 
σχόλιά tou. 

82. Ousterhout, 6.1, o. 15, ιδιαίτερα geg.: "Buildings That Chan- 
ge”, o. 86-126, ειδ. 123-7. O συγγραφέας θίγει επίσης ζητήμα- 
τα σχετικά µε το ρόλο του περιστώου, τα οποία είχαν ήδη ιδιαί- 
τερα απασχολήσει τα γράφουσα παλιότερα καὶ είχαν ήδη ανα- 
πτυχθεί εκτενώς στο κεφ. I της διδακτορικής της διατριβής. 

83. Rautman, Holy Apostels. 

84. Rautman, ὁ.π., σ. 4. 

85. Rautman, ό.Π., o. 241. 

86. Rautman, ó.r., o. 314 και 315 καὶ μάλιστα ότι "The most 
important aspects of the Holy Apostles design can be identified 
in the capital only after the dare of that church’ s erection" = Οι 
onpavuxórepec απόψεις στο σχεδιασμό των Αγ. Αποστόλων 
μπορούν να προσδιοριστούν στην πρωτεύουσα μόνο µετά την 
ημερομηνία ανέγερσης αυτού του ναού (εννοεί του ναού του 
Λιβός). 

87. Hatjiyannis, Olympiotissa. 

88. Englert, Olympiotissa. 
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ριόδου, χωρίς όμως n ερευνήτρια να ασχολείται ιδιαί- 
tepa µε αυτά, Epeuvá τους ναούς µε περίδρομο 
(Umgangskirchen) xai το λεγόμενο περίβλημα 
(Mantelbau), για να καταλήξει στην ánoyn ότι ο ap- 
χιτεκτονικός τύπος του µονόχωρου ναού µε περίστωο 
δεν αποτελεί ούτε γεωγραφικό ούτε χρονικό χαρακτη- 
ριστικό, αλλά εξαπλώνεται αδιακρίτως από τη M. 
Ασία μέχρι τη Σερβία. Επιχειρεί έτσι την ανατροπή πα- 
λιότερων απόψεων, όπως αυτή του Eyice. H Englert 
θεωρεί ότι στους αρχαιότερους ναούς τα παραβήματα 
είναι ανεξάρτητα, αλλά αργότερα ενσωματώνονται στο 
περίστωο. H Englert, αν και δεν αναφέρεται καθόλου 
στην διατριβή του Χατζηγιάννη που προηγήθηκε, ep- 
γάσθηκε ωστόσο συμπληρωματικά προς αυτήν και τα 
συμπεράσματά των δύο διαφέρουν σε αρκετά σημεία. 
Ωστόσο, n ερευνήτρια εξακολούθησε να ασχολείται µε 
το θέμα και το 2002 δημοσιεύει ανακοίνωσή της µε 
τίτλο: "La fonction des ‘déambuatoires dans les églises 
byzantines des XIIIc-XIVe siècles” #., H εργασία τέθη- 
KE σε γνώση pou κατά τη διάρκεια της έκδοσης του βι- 
βλίου αυτού, ωστόσο δεν επηρεάζει τις ιδέες ή τα απο- 
τελέσματα του παρόντος. 

H Lioba Theis, που ασχολήθηκε µε το θέμα 
τῶν περιστώων καὶ προσκτιομάτων στη διατριβή 
της για την Παναγία Παρηγορήτισσα της Άρτας 
(1991) Die Architektur der Kirche der Panagia 
Paregoretissa in Arta, Epirus??, επανέρχεται σε τελευ- 
ταίο της άρθρο — "Überlegungen zu Annexbauten in 
der Byzantinischen Architektur", (1995)?!— που 
αφορά αποκλειστικά τις προσθήκες (annex) στη βυ- 
ζαντινή αρχιτεκτονική και εκθέτει μερικές πολύ εν- 
διαφέρουσες απόψεις της εμπλουτίζοντας τις θεω- 
pies των Babić και Curtié. Ἰσχυρίζεται ότι “Ὅσο 
pag είναι γνωστές οι συνθήκες οικοδόµπσης. είναι 
κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα κτίσματα ότι oe ολό- 
κληρο τον óyko-xouc δημιουργήθηκαν στην όφιμπ 
βυζαντινή περίοδο. Ενώ λοιπόν τα παραδείγματα 
από τη βυζαντινή επαρχία συνήθως έχουν αναγνω- 
píoipo ένα ενιαίο σχέδιο από πυρήνα και περίβλημα 
(Mantelbau), οι προσθήκες της πρωτεύουσας υπο- 
λογίζουν ελάχιστα στην εγκατάσταση καὶ διάρθρω- 
on τους υπάρχοντες πυρήνες”. Και συνεχίζει: “...πα- 
på το ότι το στοιχείο των προσθηκών θεωρείται πα- 
λαιολόγειο χαρακτηριστικό, μένει ανοικτό το ερώτη- 
pa av οἱ πολυµερείς προσθήκες τις παλαιολόγειας 
περιόδου έχουν τους προδρόμους τους otn µέσα ή 
ακόμη kat στην πρώιμη βυζαντινή εποχή”. H ouy- 
γραφέας αναλύει τις απόψεις του Brunov, καθώς και 


το σηµαντικό ζήτημα του φωτισμού καὶ της διάρ- 
θρωσης των ανοιγμάτων και των χώρων σε σχέση µε 
τον τοίχο-διάφραγμα των πυρήνων (Schildwand, 
Schildwand-motiv) καὶ καταλήγει: “Στη μέση και 
όψιµπ αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας παρατηρείται 
µια χαρακτηριστική διάτριση (διάλυση) του δια- 
φράγματος. Προτιμάται n οικοδόµησή του oe δύο 
ορόφους, όπου το ισόγειο αποτελείται από ένα τρί- 
βηλο άνοιγμα, ενώ ο επάνω από ένα αξονικά τοπο- 
Θετηµένο τριμερές παράθυρο. Τέλος πρέπει να na- 
ραδεχθούµε ότι, για την εσωτερική εντύπωση, την 
εποχή εκείνη ένας συνειδητός και οκόπιµος φωτι- 
σµός αποτελούσε ουσιαστικό αρχιτεκτονικό µέοο”2. 
Με τα παραπάνω n συγγραφέας εισάγει το ζήτημα 
του φωτισμού ὡς βασικού συντελεστή για την 
ύπαρξη του περιστώου καὶ προσθέτει επίσης ότι 
“Ενώ ο άνω όροφος υπηρετούσε ευθέως τον qu- 
οικό φωτισμό, ο κάτω εξυπηρετούσε κυρίως in 
διάρθρωση του χώρου. [...] Ev μέρει θα μπορούσε 
va αποδειχθεί καὶ ανασκαφικά ότι τα κτήρια αυτά εἴ- 
yav κάποτε χώρους-προσθήκες (vorgelagerte Räu- 
me). Σε άλλα κτίσματα πάλι µόνο παλιές φωτογρα- 
φίες και σγέδια αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτών 
των πλάγιων χώρων. Ὁ ρόλος που έπαιζαν οι npó- 
σθετοι χώροι και οἱ προσθήκες στη μέση βυζαντινή 
περίοδο δεν µπορεί ακόµη va εκτιμηθεί επαρκώς. 
Ὑππρετούσαν τόσο ως στοιχεία διάρθρωσης στο 
εξωτερικό του κτίσματος, όσο για εσωτερικές χρή- 
σεις και εντυπώσεις”. Τα ζητήματα του φωτισμού, 
της αποτίμησης του ρόλου των περιστώων ή των 
προστιθέµενων χώρων (νοτρείαφετιε Räume) και 
των καταβολών που θίγονται pe to άρθρο αυτό χρει- 
άζονται περαιτέρω τεκμηρίωση και ανάλυση. 

Τέλος, σηµαντικά βοηθούν στην προσέγγισή 
που επιχειρείται στην παρούσα εργασία ορισμένα ép- 
γα που αξίζει να αναφερθούν: n υπό έκδοση διατρι- 
Pú vou E. A. Ivison, Murtuary Practices in Byzantium, 
(Κατατέθηκε το 1993), στην οποία επιχειρείται n Ka- 
ταγραφή όχι µόνον vov πρακτικών, αλλά και τῶν θέ- 
σεων ταφής µέσα και γύρω από τους ναούς’». ἴδιαί- 


89. Englert, “La fonction des déambulatoires". 

90. Theis, Paregoretissa, ειδικότερα o. 90-105, 106-108, 134-141. 

91. Theis, "Zu Annexbauten’”, o. 59-64, abb.1-13. 

92. Theis, ó.n. Xe µια σειρά ναών µπορεί κανείς να διακρίνει tn 
λειτουργία αυτή στην όψη. 

95.lvison, Mortuary Practices, πολύτιμο βοήθπµα για τις θέσεις 
των ναών σε υστεροβυζαντινά περίστωα. Βλ. επίσης το παλιό- 
tepo βιβλίο vou Γ. Δημητροκάλλη, Οι δίκογχοι χριστιανικοί va- 
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Tepa χρήσιμη είναι επίσης n δημοσίευση του συλ- 
λογικού έργου µε επιμέλεια των M. Mullett and A. 
Kirby, Work and Worship at the Theotokos Evergetis 
1050-1200% το 1997, όπου περιλήφθηκαν σημαντι- 
κές μελέτες σχετικά pe tn δυνατότητα κατανόησης της 
αρχιτεκτονικής µέσα από τα κείµενα vov πηγών. H 
διατριβή του J.Ph. Thomas το 1987 για τα Ιδιωτικά 
θρησκευτικά ιδρύματα oui Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
Private Religious Foundations in the Byzantine Em- 
pire, µε µια εξαιρετικά χρήσιμη για το θέµα µας 
διάσταση, αυτή της σχέσης των κτητόρων και EÓ- 
pov µε τις προσθήκες και βελτιώσεις των ναών. 


Oi εργασίες για τις οποίες έγινε λόγος είναι µόνον 
όσες κατά τη γνώμη της γράφουσας θίγουν πιο 
εκτεταμένα και λίγο ὧς πολύ ουσιαστικά το θέμα. 
Αυτό ωστόσο δε σηµαίνει ότι οι αναφορές για το πε- 
ρίστωο καὶ τη σημασία του εξαντλούνταιδό, H επι- 
λογά όµως που επιχειρήθηκε δίνει ένα βασικό πλαί- 
σιο για το σηµείο στο οποίο βρίσκεται n έρευνα σή- 
μερα καὶ επιτρέπει να καταγραφούν εδώ ορισμένα 
από τα πιο σηµαντικά σημεία, που θίγονται µέσα 
από τις μελέτες, καθώς και τα κενά που αφήνουν, 
τα οποία εξάλλου ενδιαφέρουν περισσότερο την ερ- 
γασία αυτή. 

Où απόψεις που εκφράστηκαν για τα περίστωα 
από τους ερευνητές για τους οποίους έγινε λόγος 
μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

1. Χώρος προέλευσης του περιστώου καὶ γενικά 
τῶν στοών θεωρείται n Κωνσταντινούπολη του 10ου 
αι. (Millet, Brunov, Βοκοτόπουλος). Οι ναοί της πε- 
ριφέρειας μιμούνται τους τύπους της Κωνσταντινού- 
πολης (Millet, Eyice, Βοκοτόπουλος, Rautman), αλ- 
λά, ενώ στην Κωνσταντινούπολη δεν υπολογίζεται n 
διάρθρωση των πυρήνων στην προσθήκη περιστώ- 
ου, στην επαρχία το σχέδιο ενοποιείται (Theis). 

2. Γεωγραφικό ή χρονικό χαρακτηριστικό για 
το περίστωο γενικά δεν υπάρχετ n εξάπλωσή του πι- 
στοποιείται από τη M. Ασία μέχρι τη Σερβία (En- 
glert) καὶ από τη μεταβατική ox την ύστερη περίοδο, 
H άποψη αυτή όµως έρχεται σε αντίθεση µε άλλη, 
σύμφωνα pe την οποία το περίστωο αποτελεί περισ- 
σότερο χαρακτηριστικό τοπικό, κατά κάποιο τρόπο, 
της B. Ἑλλάδος καὶ της Θεσσαλονίκης (Ορλάνδος, 
Eyice, Νικονάνος, Χατζηγιάννης). 

3. Τύπος προέλευσης γενικά θεωρήθηκε n βα- 
σιλική µε τρούλο (Brunov, Krautheimer κ.ά.) ń ένας 
ανεξάρτητος τύπος (Ebersolt) ή το “κιβώριο” µε πε- 


ρίστωο (Eyice). 

4. Τα αυτοκρατορικά πρότυπα μεταφέρονταν 
από την Κωνοταντινούπολη προς τη Θεσσαλονίκη, 
αλλά υπήρχε καὶ n αντίστροφη κίνηση, έτσι ώστε n 
επιδράσεις ήταν αμφίδρομες (Ćurčić, Rautman). 

5. Οι λειτουργικές ανάγκες υπαγορεύουν σε 
ορισμένο βαθµό την εμφάνιση του περιστώου ye- 
ωγραφικά και χρονικά (Krautheimer, Babić, Ma- 
thews). O1 λεπουργίες και Οἱ ρόλοι τῶν προσκτι- 
σμάτων αλλάζουν ανάλογα µε τη γεωγραφική πε- 
Ρίοδο και τη γεωγραφική θέση, ενώ οἱ ορισμένες 
θέσεις παραμένουν καθοριστικές για τη διάρθρω- 
on του ναού (Babié). Επιτακτικές λειτουργικές 
ανάγκες επιβάλλουν αλλαγές, όπως n συγχώνευση 
στο νάρθηκα διαφόρων στοιχείων σε έναν ενιαίο 
χώρο μεγαλύτερο που περιβάλλει το ναό (Krau- 
theimer). 

6. H προσθετική πορεία στο γίγνεσθαι της 
ναοδοµίας αποκτά αρχιτεκτονική αυτοδυναμία καὶ 
ενότητα κατά την όψιμη περίοδο (Ćurčić, Theis) και 
το περίστωο είναι αποτέλεσμά της. Ta στοιχεία nou 
προοτίθενται και ενοποιούνται είναι τα παρεκκλήσια 
και ο δίρουλος νάρθηκας (Ćurčić). 

7. H εσχατολογική napápetpog έχει σημαντικό 
ρόλο για το περίστωο (Babić, Μπούρας, Ćurčić). 

IIapatnpeí κανείς επίσης ότι οι παλιότεροι 
ερευνητές, µε εξαίρεση τον Millet, δε διακρίνουν 161- 
αίτερα το περίστωο από τους νάρθηκες xar μάλιστα 
φαίνεται να αντιλαμβάνονται τα δύο στοιχεία συσχε- 
τισμένα, ενώ αντίθετα οἱ νεότεροι έχουν την τάση va 
οριοθετούν και να ξεχωρίζουν τα λειτουργικά στοι- 
χεία που συγκεντρώνονται στο χώρο γύρω από τον 
κυρίως ναό και να αναζητούν τεχνικούς προσδιορι- 
σμούς γι αυτόν. Me τη Babić, ουσιαστικά στρέφεται 
n προσοχή τῶν μελετητών στη λειτουργία καὶ στη 
συνέχεια διατυπώνεται n Ιδέα για αμοιβαίες επιρροές 
ανάμεσα σε χώρους ή θέσεις και λειτουργίες. 


οἱ, av καὶ δε σχετίζεται απευθείας µε το θέµα του περίστωου καὶ 
των συγγενικών του χώρων, παρέχει χρήσιμο υλικό για τους 
ταφικούς χώρους που αποτελούν ιδιαίτερο ζήτημα μεγάλης 
σημασίας για το συγκεκριµένο θέμα. 

94. Mullett and Kirby, επιμ. Work and Worship, ὁ.π., ιδιαίτερα βλ. 
G. Nicholl, “A contribution to the archaeological interpretation 
of typica: the case of the narthex”, o. 285-308 και τα άρθρα των. 
S. Popović, L. Rondley, P. Burridge, A. Kirby, Z. Mercangëz, 
στα οποία θα γίνει παραπομπή σε άλλο κεφάλαιο. 

95. Thomas, Religious Foundations. 

96. Επιπλέον προβλ. Khatchatrian, "Annexes", nou ασχολείται µε 
τους ναούς που έχουν περίστωα otn Σερβία, Γεωργία και Ρωσία. 
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H εξέταση της εργογραφίας kai των απόψεων 
που επιχειρήθηκε επιτρέπει να καταγραφούν τα 
ακόλουθα ζητήματα που προβάλλουν στα πλαίσια 
αυτά: Tı είναι στην πραγματικότητα το περίστωο; 
Ποιες o1 ανάγκες που εξυπηρετούσε καὶ o1 λεπουρ- 
γίες που αποτύπωνε; Ποια είναι τα χρονολογικά καὶ 
τα γεωγραφικά σηµεία της εμφάνισης ή της επανεµ- 
φάνισης του περιοτώου; [Ioia είναι n αρχιτε- 
κτογικο-οικοδοµική και n λειτουργική προέλευσή 
του; Tora είναι n σχέση της προέλευσης και των 
προτύπων; Ποιο είναι το θεσμικό, το κοινωνικό καὶ 
το οικονομικό πλαίσιο που παρήγαγε το φαινόμενο 
του περιστώου; 

Τα παραπάνω σχετίζονται µε ορισμένα γενικό- 
τερα θέματα της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, όπως: 
n αναπαράσταση της εικόνας τῶν ναών µιας εποχής 
pe όρους λειτουργίας ιεροτελεστιών που δεν προέρ- 
χονται από την ίδια χρονική περίοδο᾽ το ερώτημα 
av χρωστά πραγματικά πάντα το αρχιτεκτονικό σχέ- 
διο (Και ο σχεδιασμός) ταν ύπαρξή του στις απαι- 
τήσεις της λειτουργίας Και σε ποιο βαθµό µπορεί να 
παραμείνει ή να αλλάξει το σχέδιο αυτό καθώς αντί- 
στοιχα διατηρείται ή αλλάζει n ίδια n λειτουργία ο 
τρόπος µε τον οποίο σύµφωνα µε τις ανάγκες ενός 
μοναστικού καθολικού του 14ου ai., για παράδειγ- 
μα, λειτουργούσε ένας καθεδρικός ναός του 7ου a1." 
το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα στις γραπτές nn- 
γές καὶ στην πραγµατοποιηµένη και υλικώς υπάρ- 
χουσα αρχιτεκτονική, την τυπολογία ή τη σύλληψη 
χώρου. 

Συνοπτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τη µέχρι 
σήµερα έρευνα δε φαίνεται να την έχει απασχολήσει 
Ιδιαίτερα η τυπολογική, σχεδιαστική, κατασκεσαστι- 
κή ή ακόµη n θεσμική διαφορά ανάµεσα στο ναό µε 
ενσωματωμένο περίστωο στη γενικότερη σύλληψή 
του καὶ σε ekefvov στον οποίον το περίοτωό του (ή 
ουγγενικοί χώροι) αποτελεί προϊόν βαθμιαίων npo- 
σθπκών. Ακόμη, είναι άξιο προσοχής ότι οἱ μελέτες 


δεν έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε λειτουργικά 
ή θεσμικά θέµατα, καθώς αναφέρονται oe πιο γενι- 
κά ζητήματα. Μόνο στο έργο του Ćurčić επιχειρού- 
ντα! τέτοιου είδους προσεγγίσεις, oi οποίες όµως 
αφορούν ένα µέρος µόνο του ναού και επιδιώκουν 
να φανεί ένας διαχωρισμός του περιστώου σε λει- 
τουργικά μέρη. Πρόσφατα επίσης, n εργασία της G. 
Nicholl?” έχει ανοίξει ένα δρόμο, ερεσνώντας τη δυ- 
νατότητα αρχιτεκτονικής ερμηνείας από τα Τυπικά, 
κυρίως για το νάρθηκα. Είναι ωστόσο αλήθεια ότι 
δεν υπάρχει ούτε μια μελέτη σχετικά µε ug ava- 
φορές των Τυπικών στο χώρο των περιστώων. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει είτε ότι απλά δεν υπήρξε ενα- 
σχόληση pe το θέμα, είτε ότι ο χώρος των περιστώ- 
ὧν δε γίνεται αντιληπτός στα κείµενα των πηγών µε 
τον ίδιο τρόπο που γίνεται αντιληπτός otn σύγχρονη 
εποχή µε τη συγκεκριμένη ορολογία. Σε κάθε περί- 
πτωση, όσον αφορά την karavónon τῶν περιµετρι- 
κών χώρων και ειδικά του περιστώου n γνώση δεν 
προέρχεται μόνον από την ιστοριογραφία της αρχι- 
τεκτονικής, αλλά καὶ από άλλους τομείς έρευνας 
γραπτών πηγών. Έτσι, σημαντική βοήθεια προσφέ- 
ροῦν μελέτες όπως αυτές των G. Nicholl, Ph. Tho- 
mas και άλλων, 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι n έννοια του νάρθηκα, 
που φαίνεται εξαιρετικά σημαντική για το ζήτημα 
του περιστώου, θα πρέπει va επανεξεταστεί. Μήπως 
o όρος αυτός περιλαμβάνει όχι µόνο τη δυτική 
πλευρά του ναού, αλλά και κάθε άλλο βοηθητικό 
χώρο που αποτελούσε µία ενότητα µε αυτήν, όπως 
αντιλαμβάνονται το χώρο οι Millingen, Σωτηρίου 
xat άλλοι παλιότεροι ερευνητές; Καὶ πως αυτό ou- 
σχετίζεται λειτουργικά µε τις χρήσεις; Καθώς όµως 
σε πολλές μελέτες γίνεται λόγος για τους νάρθηκες, 
έχει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον va επανεξεταστεί n έννοια 
ορισμένων όρων Kat των συσχετισμών τους, που T11- 
θανότατα δε χρησιμοποιούνταν µε την ίδια ακριβώς 
έννοια σε όλες τις χρονικές περιόδους. 


eee 


OI ENNOIEZ ΚΑΙ OI ΟΡΟΙ 


H εξέταση της μέχρι σήµερα έρευνας µέσα από την 
ιστοριογραφία έθεσε ένα ζήτημα ορολογίας, το 
οποίο ήδη από την αρχή της παρούσας εργασίας 
αποτελούσε αντικείµενο προβληματισμού. Ilaparn- 
ρήθηκε ότι οἱ ερευνητές, οι συγγραφείς, αλλά και οι 
πηγές δεν αναφέρονται µε ενιαίο τρόπο σε 6, 


αφορά τους γύρω από τον πυρήνα του ναού χώ- 
ρους, Αυτό δε θα φανεί ίσως περίεργο, αν φθάσει 
κανείς ὡς το τέλος του κειµένου του παρόντος έργου. 


Για λόγους όµως μεθοδολογίας είναι χρήσιμο va θ:- 


97. Nicholl, “Narthex”. 
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γεί το θέμα στη θέση αυτή. Εξάλλου, n ορολογία eK- 
φράζει τη φιλοσοφία αυτού που τη χρησιμοποιεί καὶ 
τῶν δυνάμεων rou την παράγουν. 

/Hón µε µια πρώτη απλή προσέγγιση γίνεται 
αντιληπτό ότι το περίστωο, ὡς περιµετρικός χώρος 
γύρω από έναν πυρήνα, στην ουσία σημαίνει την 
ανάπτυξη, την αύξηση του ὠφέλιμου χώρου του 
πυρήνα αυτού καὶ τη σύνδεση και επικοινωνία του 
µε ένα χώρο έξω από αυτόν. Αυτό παραπέμπει πα- 
ράλληλα στην οριοθέτηση δύο μερών: του πυρήνα 
Kat TOU περιµετρικού χώρου. Ὁ περιµετρικός χώρος 
(το περίστωο) δεν είναι νοητός χωρίς έναν πυρήνα, 
ούτε αυτοπροσδιορίζεται. Στο βυζαντινό ναό, τον 
πυρήνα αποτελεί πάντα ο κυρίως ναός, αλλά επίσης 
μπορεί να είναι γενικότερα εκείνο το τμήμα του ναού 
που περιέχει τον κυρίως ναό. Στο ναό ο πυρήνας τοῦ 
κτίσματος σημαντικός ὡς σύμβολο δηλώνεται µε pe- 
γαλύτερο ύψος από τα μέρη που τον περιβάλλουν καὶ 
δεσπόζει πάνω σε αυτά. Το ύψος του πυρήνα συνδέ- 
εταί pe τον τρόπο xai xn µορφή της κάλυψης καὶ της 
στέγασής του (ξύλινη στέγη, τρούλος κτλ.), αλλά καὶ 
µε το φωτισμό του. Το περίστωο έχει προσδιοριστεί 
ως ένα είδος περιµετρικού χώρου µε κύριο χαρακτη- 
piouxé το ότι περιβάλλει κατά τρόπο συνεχή τον πυ- 
ῥήνα του κτίσματος. Τι σημαίνει όμως συνεχής; Στην 
Ἱστορία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής ο όρος περί- 
στωο συναντάται µε τρεις τρόπους: d) ὡς ρέων ενι- 
αίος περ]µετρικός χώρος — “διάδρομος” που στεγάζε- 
ται µε ενιαία ή όχι κάλυψη γύρω από έναν χώρο-πυ- 
páva, B) «wc σειρά αλληλοδιαδεχόµενων καὶ enkor- 
γωνούντων στοιχείων χώρου που διακρίνονται από 
την κάλυψη xai τα φέροντα στοιχεία τους καὶ “πλεῦ- 
ρίζουν” περιμετρικά τον πυρήνα ὡς nepipetpiKÓG 
νάρθηκας (lateral nartex) καὶ γ) ὡς ανοικτή προς τα 
έξω στοά. H περαπέρω ανάλυση του όρου καὶ tnc év- 
νοιας του περιστώου στο σηµείο autó θα διευκολύνει 
περισοότερο την κατανόποή του, 

Ὁ όρος “περίστωο” περιέχει την έννοια vou OTE- 
γασμένου χώρου καὶ των έννοια της περιμετρικής 
θέσης ή κίνησης. Ἡ έννοια του περίστωου, αυτού 
καθαυτού, παραπέμπει καταρχήν στην έννοια της 
περιµετρικής στοάς) στοάς σε πρωταρχικές αυτού- 
σιες μορφές κατασκευών σε ιστορικές περιόδους, 
κατά τις οποίες αυτές νοούνταν ὡς στεγασμένοι 
υπαίθριοι χώροι”. Πρόκειται συνεπώς για την OTOI- 
χειώδη, ιδεογραμματική θα λέγαμε, έννοια του χώ- 
ρου, που προσδιορίζεται από κάθετα στοιχεία καὶ 
δύο οριζόντια επίπεδα!90 Ως αρχιτεκτονικό φαινό- 


pevo ο χώρος της στοάς γύρω από έναν πυρήνα on- 
µατοδοτεί διαχρονικά την έννοια της μεταβατικότη- 
τας από µια ενότητα χώρου σε μιαν άλλη, της ροής 
και της ρευστότητας μιας κίνησης, αλλά και της 
αναμονής. Me την έννοια αυτήν n στοά είχε onpa- 
ντικότατο ρόλο στη διαχρονική πορεία της αρχιτε- 
κτονικής, ὡς χώρος µεταβατικός, που οδηγεί από 
τον κλειστό πυρήνα ενός κτίσματος προς τον υπαί- 
θριο χώρο και αντίστροφα ή ταυτόχρονα, από έναν 
ελεύθερο πυρήνα (π.χ. αίθριο) προς έναν κλειστό. 
Σε κάθε περίπτωση n βασική λειτουργία της μετά- 
βασης αμφίδρομα από το έσω στο έξω, από το Κλει- 
στό στο ανοικτό, από το δομημένο στο ελεύθερο, eí- 
vai o λόγος που έδωσε axéppovn διάρκεια ζωής σ᾽ 
αὐτό το αρχιτεκτονικό στοιχείο και μεγάλη ποικιλία 
παραλλαγών ὡς προς τη χρήση, τη λειτουργία, το 
περιεχόµενο, τις μορφές, τους τύπους, το αισθητικό 
περιεχόμενό του, καθώς καὶ τη δυνατότητα μιας 
εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας συνδυασμών. 

H στοά εν γένει --και πιο συγκεκριµένα n στοά 
γύρω από ένα πυρήνα (περίστωο)-- υπάρχει ως on- 
μαντική αρχιτεκτονική λύση καὶ ὡς κύριο συστατι- 
κό των κτηρίων τόσο στη λατρευτική, όσο καὶ στην 
κοσμική αρχιτεκτονική, από την αρχαιότητα!θί, 
δα στους κλασσικούς χρόνους χρησιμοποιείται 
το περίστωο ὡς περιστύλιο που περιβάλλει τον ει- 
δωλολατρικό ναό (περίπτερο) και διαιρεί τις µεγά- 
λες επιμήκεις επιφάνειες των όψεων, προσδίδο- 
vrac ρυθµό και μέτρο, µε τους κίονες εν σειρά, σε 
κανονικά διαστήματα (ex. 1). Κατά τον 5ο π.Χ. a- 
Óva εμφανίζονται στοές σε σχήμα T ή H, σύμφω- 
να µε τις τότε νέες αντιλήψεις για την οργάνωση 


98. Απαντούν διάφορες ορολογικές προσεγγίσεις για το περί- 
owo. Χρήσιμα για το ζήτημα αυτό αυτό είναι: Downey, 
“Constantin Churches", 191-192, 1930 και του Ιδίου 
"Architectural Terms”, 34 επίσης βλ. Englert, Olympiotissa, o. 
101. 

99. Βλ. H. Liddell, R. Scott, A. Κωνσταντινίδου, Μέγα Λεξικόν, 
λήμματα: στέγω, στέγομαι, στέγος, στογιά, στοϊά, στοά, o. 
115, 116, 117, 130, 131 και λήμμα: περίστωον, ελληνικό αντί 
τοῦ αττικού: περίστυλον, σ. 563, επίσης βλ. λήμμα στοά στο 
Evangelinos Apostolides Sophocles, Greek Lexikon, σ. 1012, 
σχετικά pe το ζήτημα των όρων yia το περίστωο βλ. Hadjitry- 
phonos, "Peristóon or Ambulatory". 

100. Κάθετα στοιχεία: πάσαλοι, κίονες, πεσσοί, τοίχοι. Οριζόντια 
επίπεδα: δάπεδο/-α, οροφή/κάλυψ». 

101. Στην αρχαία ελληνική αρχπεκτονική η στοά ἡ στοῖά ή στωιά 
αποτελούσε ένα ισόγειο ή διώροφο kopa, που στέγαζε ayo- 
paies δραστηριότητες, ήταν povóororyn ή δίστοιχη και έπαιζε 
παράλληλα το ρόλο υποστέγου σε ναούς. Οι κλειστές στοές 
ήταν σπάνιες, πρβλ. Μπούρα, Ἱστορία, Α΄ τόμος, o. 152-153 . 





1ΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 61 




















ΕΙΚΟΝΑ 1. Παρθενών, κάτοψη m 
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του χώρου]02 και αργότερα, στην ελληνιστική και 


ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, υιοθετούνται και οι δύο 
τύποι, µε διαφοροποιημένο όμως χαρακτήρα)», 
Πάμπολλα είναι τα παραδείγματα που θα μπορού- 
σενα αναφέρει κανείς υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
θέμα της παρούσας μελέτης. Στην όψιμη αρχαιό- 
τητα καὶ στην παλαιοχριστιανική περίοδο ο όρος 
της στοάς, όπως φαίνεται μέσα από την ανάγνωση 
πολλών πηγών, έχει την έννοια του σημερινού 
όρου “χώρος”. O Ορλάνδος αναφέρεται εκτενώς 
στο θέµα αυτό µε βάση τις πηγές! θά 
son -ίσως υπερβάλλοντας-- αναφέρει ότι στοά pro- 


, ενώ ο Grier- 


pef να είναι οποιοσδήποτε χώρος δημιουργείται µε 
στύλους και otéynl%. Λεν είναι λοιπόν χωρίς βάση 
n τάση που αναπτύχθηκε στη γενιά των ερευνητών 
του 19ου κυρίως αιώνα να αποδίδουν στην ελλη- 
νική και Κυρίως στην ελληνιστική παράδοση την 
ύπαρξη των στοών, mou συναντώνται ήδη στους 
πρώτους ναούς της ανατολικής χριστιανικής εκ- 
κλησίας, αλλά καὶ πολύ αργότερα στα υστεροβυ- 
ζαντινά περίστωα!06͵ 

Στην ιστορική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής γύ- 
ρω από τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στη ρωμαϊκή καὶ 
στην παλαιοχριστιανική περίοδο, τα κτίσματα των 
τρίκλιτων, πεντάκλιτων ή πολύκλιτων βασιλικών 
έχουν συχνά ενσωματωμένη tnv ιδέα της εσωτερί- 
κής περιµετρικής στοάς, που αποτελείται από τα 
πλάγια κλίτη καὶ το νάρθηκα, είτε από τις ανεξάρ- 
τητες πλευρικές στοές, που αντιστοιχούν στα ίδια 
πλάγια κλίτη καὶ το διακεκριμένο ξεχωριστό χώρο 
του κλειστού νάρθηκα! 0΄͵ Ήδη λοιπόν στην na- 
λαιοχριστιανική περίοδο, ο τύπος της βασιλικής 
παραπέμπει στο περίστωο, αφού πλάγια κλίτη καὶ 
νάρθηκας αποτελούν από τη «qon τους ένα είδος 
ούνθετης χαμηλότερης στοάς ἡ στοών (erx. 2). ἴδι- 















ΕΙΚΟΝΑ 2. Dayr Abu Sayfayn. O ναός του Μερκούριου 
(Grossmann). 


αίτερα όταν δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαχωρι- 
στικοί τοίχοι ή όταν τα ανοίγματα στούς τοίχους 
αυτούς. είναι μεγάλα και όταν χωρίζονται από τον 
κυρίως ναό µε κίονες καὶ χαμηλά διαφράγματα, 


102. Όπως στη Βραυρώνα, πρβλ. Μπούρας, Βραυρών, αλλά προ- 
πάντων γενικότερα Coulton, The Greek Stoa. 
103. Egli, Geschichte des Stüdtebaus, o. 254, Gros, L'architecture 
romaine, σ. 95-112, όπου n συζύτηση για uc κιονοστήρικτες 
σειρές Και ειδική αναφορά στο Porticus triplex o. 96. 
104. Ορλάνδος, [Παλαιοχριστιανική βασιλική, a. 752, και εἰδ. ο. 64. 
105. Για τις στοές βλ. Downey, “Words Stoa and Basilike”. Για tov 
ίδιο όρο βλ. Grierson, “Tombs and Obits”, o. 1-64, όπου o 
συγγραφέας αναφέρει ότι οποιοδήποτε κτήριο ή µέρος κτη- 
ρίου µε κίονες ἡ πεσσούς που φέρουν pia στέγη είναι στοά. 
Βλ. και Mango, Sources and Documents, σ. xii: “the term stoa 
could stand for half a dozen different things". Για τις ασάφει- 
ες στα βυζαντινά κείµενα βλ. Mango, Distorting Miror. 
106. Tia την απόδοση καλλιτεχνικών προτύπων στων ελληνιστική 
παράδοση γενικότερα βλ. Ainalov, Hellenistic origins, και άλλοι. 
107. Mango, Sources and Documents, xii, o. 14: The Church of 
Laodiceia Combusta in Lycaonia (c. 330), Epitaph of Bishop 
Eugenius και o. 79-80 St. Sophia after the Rebuilding, Evag- 
rius, Hist. Eccles.IV, o. 31. Επίσης, ο Προκόπιος Καισαρέως 
Περι κτισμάτων, σποραδικά. Ἐπισημαίνονται Ιδιαίτερα ὡς ya- 
ρακτηριστικές οἱ βασιλικές της B. Αφρικής. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Βαβέννα. Άγιος Βιτάλιος. Κάτοψη (από Krautheimer). 


σχηματίζουν στο σύνολό τους προς τα έξω έναν 
Κλειστό χώρο σε σχήμα LIT. Ένας παρόμοιος 
χώρος µπορεί να επαναλαμβάνεται επίσης σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, στον όροφο, όταν τα ὑπερώα του 
νάρθηκα καὶ tov Κλιτών επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Λύσεις αυτού του τύπου παρουσιάζουν οι πε- 
ρισσότερες βασιλικές!07, Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
όµως καὶ στα περίκεντρα κτήρια, ανεξαρτήτως οχή- 
ματος του πυρήνα, για τα οποία θα γίνει λόγος σε 
άλλο σηµείο της εργασίας. Ο τρούλος και η περίκε- 
vrpn διάταξη φαίνεται ωστόσο να οδηγούν σε ép- 
φαση των στοών στην περίμετρο. To περίστωο σχεδόν 
πάντα ακολουθεί τα δεδομένα του πυρήνα (εικ. 3) όχι 
απαραίτητα όµως καὶ το σχήμα του. Αργότερα n 
στοά κληρονομείται ευθέως στη βυζαντινή αρχιτε- 
κτονική καὶ προσαρμόζεται στις ανάγκες του θρη- 
σκευτικού και του κοσμικού βίου. 

H έρευνα της διαχείρησης του χώρου καὶ n 
ανάγκη να διατυπωθεί n υλική έκφραση αυτού που 
θα ονομάζαμε αναμονή, εισάγει στην ιστοριογραφία 
της αρχιτεκτονικής µια σειρά από όρους που ANO- 
δίδουν μέρη της συνολικής έννοιας τοῦ περιστώου 
ανάλογα µε το περιεχόµενο που χρειάστηκε να εκ- 
Φραστεί. Έτσι από την αρχαία στωά ή οτωῖα (στεγα- 
σμένος χώρος) περνούμε στα κλίτη των βασιλικών 
καὶ στις στοές των αιθρίων τους και πολύ αργότερα 
στον έμβολο που, σύμφωνα µε τα σχέδια tou Λέοντα 
Αλλάτιου!!10, έχει την έννοια ακριβώς του δρόμου (ή 
του περάσματος) γύρω από τον πυρήνα του ναού -- 
του περί-δρομου (εις. 4). 

Πέρα από tnv ορολογία έχει ενδιαφέρον το πως 
γίνεται αντιληπτό στην αρχπεκτονική το θέμα του 
περιµετρικού χώρου και ειδικά του περιστώου TOV 


ναών µέσα από τις πηγές. O Προκόπιος αναφέρει 
πάρα πολλές φορές τον όρο στοά στο I epi κτισµά- 
των έργο του µε διάφορες onpaoísc!!! Στοές σε 


ναούς!12, στοές στην nóÀn!?, στα οχυρά)1ά, στοές 


ισόγειες καὶ στοές διώροφες µε υπερώα. Ὁ όρος ov- 


108. Ορλάνδος, Παλαιοχρισπανική βαοιλική, o. 66, σημ. 1 από o. 64. 

109. Ενδεικτικά: n βασιλική της N. Αγχιάλου, Α’ και B^, n Άχειρο- 
ποίητος της Θεσσαλονίκης, n βασιλική extra muros καὶ n Ba- 
σιλική Α΄ των Φιλίππων, οἱ βασιλικές στο Cariëin Grad, στη 
Νικόπολη, στην Κόρινθο, βλ. Ορλάνδος, ό.π., o. 157-58 για 
εσωτερικές στοές βασιλικών. 

110. Βλ. Cutler, Allarios, Ἐπιστολές Β΄, ο. 27-28. 

111. Προκόπιος Καισαρέως, Περί κτισμάτων, ενδεικτικά βλ. o. 
70-1 (8190, σι. 26 για το νέο ναό του Ακάκιου στο Έβδομον: 
“ortogi δὲ αὐτοῦ προβέβληνται δύο, περίστυλος μὲν ἁτέρα 
οὔσα, ἡ δὲ πρός ἀγοράν νενευκυία” {-διοκρίνονται δύο oTo- 
ές, η µία περίστυλη χαι η άλλη στραμμένη προς την ayo- 
ρά), c. 88-9 (B198, στ. 12, για τον περίστωο, όπως φαίνεται, 
ναό, αφιερωμένο στον αρχάγγελο Μιχαήλ στην Άναπλο: 
“στοὰ τὸν νεὼν περιβάλλει ἐγχύκλιος ἐς τὰ πρὸς ἕω διαλι- 
ποῦσα μόνον ἐπί μέσης τό ἱερόν χρώμα σε μυρίοις πεποί- 
Χιλται Albay” (µια στοά κυκλική περιβάλλει τον ναό που 
διακόπτεται µόνο προς την ανατολή στο χέντρο το ἱερό' δια- 
κοσμείται µε τα αναρίθμητα χρώματα λίθων) καὶ στ. 13: “τί 
ἄν τις διαριθµησάµενος ἐπαξίως τοῦ ἔργου φράσοι τὰς 
ἠωρημένας στοάς...” (Τι να διακρίνει κανείς για να μιλήσει 
αντάξια για αυτόν τον ναό; να μιλήσει για τις πανύψηλες 
στοές;) σ. 62-63 για: τους ναούς Πέτρου xon Παύλου και Σερ- 
γίου και Βάκχου: “οὗ δὴ καί τέμενος ἄλλο ἁγίοις ἐπιφανέ- 
σι Σεργίῳ τε καί Βάκχῳ ἐδείματο, xot ἔπειτα xou τέμενος 
ἄλλο ἐκ πλαγίου τούτῳ παραχείμενον. ἄμφω δὲ τούτω τῷ 
νεῷ οὐκ ἀντιπροσώπῳ, ἀλλ᾽ ἐκ πλαγίας ἀλλήλοιν ἑστᾶσι, 
συνημμένοι τε xol ἀλλήλοις ἐνάμιλλοι ὄντες, καί τάς εἰσό- 
δους ἐπικοινούμενοι, καί ἶσα περιβεβλημένοι..." και “ἔστι δὲ 
αὐτοῖς μία μὲν ἡ ἐπί τῶν προθύρων στοὰ ἐπί τοῦ νάρθηκος 
τῷ περιμήκης εἶναι ὠνομασμένη ἐπί κοινῆς δὲ προπύλαια 
πάντα, ἣ τε αὐλὴ xal μέταυλοι θύραι καὶ τό προσήκειν τοῖς 
βασιλείοις” (εδώ λοιπόν έχτισε και άλλο ναό προς τιμήν των 
επιφανών Αγίων Σεργίου και Βάκχου και έπειτα έναν άλλο 
συνεχόμενο σε τούτο...έχουν εισόδους που επικοινωνούν και 
από κοινού περιβάλλονται µε όλα τα άλλα καί µε τα κράσπε- 
δα... έχουν κοινή τη στοά των προθύρων, n οποία για το pe- 
γάλο μήκος της έχει ονοµασθεί στοά του νάρθηκα. Στην Kor 
γή αυτή στοά βρίσκονται όλα τα προπύλαια...). 

112. Προκόπιος Καισαρέως, ὁ.π., o. 43(P8, στ. 55-57) για τις στοές 
της Μεγάλης Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, o. 63 (B187, 
P 13, στ. 5-7) για το ναό Σεργίου και Βάκχου, o. 65 (B187—8, 
P13—14) yia to ναό των Ay. Αποστόλων, o. 71 (B190, P15, στ. 
26) yia to ναό του Ακακίου στο Έβδομον, o. 81 (B194, P18, σι. 
12) για το ναό του μάρτυρα Άνθιμου, o. 89 (B198, P20-21, στ. 
12, 13) για το ναό του Iwávvn του Βαπτιστή στο Έβδομο, ení- 
onc o. 365, Λόγος Ε΄ (B324, P104, στ. 23) για τη στοά “tou váp- 
θηκα” στο ναό της Θεοτόκου τῶν Ἱεροσολύμων και για το ιερό 
του ίδιου ναού σ. 363, (Β323, P104, στ. 22). 

113. Προκόπιος Καισαρέως, ό.π., σ. 99 (B203, P23, στ. 9) για τη 
στοά του Βουλευτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, a. 107 (B 
206, P26, στ. 12, 13) για υπαίθριες στοές στων Πόλη καὶ για 
μία μεταβολή στοάς σε δεξαμενή νερού, σ. 111(B208, Ρ27, 
στ. 21) για υπαίθριες στοές στην Πόλη, σ. 185 (B241, P48, 
στ. 20, 22) για δημόσιες στοές στην Αντιόχεια. 

114. Προκόπιος Καισαρέως, ό.π., σ. 119 Λόγος Β΄ (Β212, P30, στ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4. Σχέδια του Λέοντος Αλλάτιου (από Cutler). a) Ναός µε έμβολο, B) ναός µε νάρθηκες περιμετρικά. 


γαντάται σε πολλούς άλλους συγγραφείς πάντα µε 
ποικίλες σημασίες. O Κωνοταντίνος [ἰορφυρογέν- 
νητος στο Έκθεσις της Βασιλείου Τάξεως (de cere- 
moniis aulae byzantinae) αναφέρεται επίσης εξαιρε- 
τικά συχνά σε στοές, αλλά και σε άλλους χώρους που 
θα μπορούσαν va νοπθούν ὡς στοές ή xu περίστωα. 
Ὁ Θεοφάνους Συνεχιστής αναφέρει για το περίστωο 
σχετικά µε tn Νέα Εκκλησία τους ὀρους!15; περί- 
ὄρομος, κυλινδροειδής περίπατος, δίαυλος και εγκύ- 
κλιος στοά. Άξιο προσοχής είναι επίσης το κείµενο 
του Ray Gonzalez de Clavijo που αναφέρεται στο 
ναό της Παναγίας Περιβλέπτου στην Κωνσταντινού- 
πολη κτισμένο το 1028-34 από το Ρωμανό Γ΄ µε πλή- 
pn περιγραφή κλειστού nepiorooul 6, 

Πολύ αργότερα, στο Λέοντα Αλλάτιο, συναντάται 
o όρος στοά πιθανότερα µε την έννοια του portico. 
Παράλληλα χρησιµοποιείται ο όρος npootwo-porti- 
cus για την κιονοστοιχία στην κύρια όψπ του κτηρίου 
4 την στοά µε κίονες ή ακόµη το κτήριο µε στοές ανοι- 
xiéc OTN µία τους πλευρά, µε κιονοστοιχία μπροστά σε 
έναν πλήρη τοίχο (προστώο ἡ npónuAo)", που 
µπορεί να αντιστοιχεί σε µέρος περιστώου, Ὁ όρος ép- 
βολος-- προέρχεται από το εμβάλλω -- λατιν.: ambulus, 
δηλώνει κίνηση (και όχι στάση), μια κίνηση μέσα σε 
ένα περίβλημα (χώρο)! 15, είναι δηλωτικός λειτουργίας 
καὶ σχετίζεται µε τη νεότερη έννοια της στοάς fi του 
περίπατου. Σπις λατινογενείς γλώσσες υιοθετήθηκε 
επίσης έτσι, µε αποτέλεσµα στα γαλλικά να αποδίδεται 
σήµερα ακριβώς µε un λέξη déambulatoire και στα ay- 


Υλικά µε τη λέξη ambulatory. Στην αγγλική βιβλιογρα- 
φία, εκτός του ambulatory, εμφανίζεται επίσης ο όρος 
ambulatory wings! ?, δηλωτικός διακεκριμένων nepi- 
μετρικών πτερύγων. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, µε τα έργα του 
Millet, εμφανίζεται για τη βυζαντινή αρχιτεκτονική ο 
όρος annexe (προσάρτηµα, παράρτημα), ο οποίος καὶ 
υιοθετείται ευρύτατα. O όρος προέρχεται από την 
Ἱστορία της αρχιτεκτονικής στην κεντρο-δυτική Eu- 
Ρώπη και αφορά προσαρτήµατα ή παραρτήματα yú- 
ρω από to ιερό της κυρίως εκκλησίας. Μετά τον 
Millet, ο όρος υιοθετήθηκε και για τη βυζαντινή αρχι- 
τεκτονική από tnv ξένπ κυρίως βιβλιογραφία”, O 


γερμανικός όρος Mantel/Mantelbau (μανδύας ή περι- 


16) για στοά περιμετρικά στο τείχος της Aápac, σ. 315, Λόγος 
I" (B 301, P89, στ. 13) για στοά πάνω από τις επάλξεις του 
τείχους της Χερσονήσου, o. 321, Λόγος AA (B304, P91, στ. 
16) για στοά πάνω απὀ το τείχος της Αναστασιουπόλεως. 

115. Θεοφάνους Συνεχιστής, V, o. 83-86 Bonn ed. ο. 325-329. 

116. Βλ. Mango, Sources & Documents, ὁ.π., o. 217, όπου περιγρά- 

φεται ὡς ναός περικλειόµενος µε τρεις πτέρυγες συνδεδεμένες µε 

αυτόν και n στέγαση αυτού καὶ vov πτερύγων είναι µία και n αὐ- 

τά, Βλ. επίσης Ebersolt, Monuments, o. 165 κ.ε., onp. 124. 

117. Λήμμα Porticus στο WEB, IV, 93 βλ. και Ὀρλάνδος, Παλαιο- 

χριστιανική βασιλική, σ. 747 (προστώο). 

118. Βλ. έμβολο o1nv ορολογία της μηχανικής και των φυσικών. 
επιστημών, βλ. και Κουκουλές, Βίος, o. 336-341, όπου και οἱ 
πηγές, 

9. Ćurčić, Gračanica, όπου εκφράζει, oc avtíðeon µε την αντί- 
λπψη του ενιαίου, την αντίληψη του αποσπαοματικού. 

120. Βλ. Babić, ό.π., Curëié, 6.n. Και άλλοι. 
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κάλυμμα) χρησιμοποιείται επίσης ευρέως και αναφέ- 
petar γενικά σε συγγενικούς µε το συνεχές περίστωο 
χώρους, κυρίως κλειστούς. H Lioba Theis γράφει στη 
διατριβή της για την Παρηγορήτισσα της Apraçl?l: 
«O όρος “Mantelbau” (κτίσμα μανδύας) επελέγη εδώ 
συνειδητά, προκειµένου να μην εισαχθεί EK των προτέ- 
pov ένας πολύ περιορισμένος προσδιορισμός µορφής 
ή λειτουργίας αυτού του μέρους του κτίσματος. Παρά 
ταύτα ακόµη καὶ αυτός o όρος αφορά στο τυπικό” 
που δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις χρποιμοποιούμε- 
veç περιπτώσεις (Anlagen), αφού προὔποθέτει µια ne- 
ρικάλυψη του πυρήνα (Ummantelung) τουλάχιστον 
σε δύο του πλευρές. Όμως ανήκουν επίσας omy οµά- 
6a αυτή κτήρια, τα οποία εµπλουτίζονται µόνο από τη 
µία πλευρά µε ένα τµήµα κτίσματος, το οποίο δεν npo- 
στέθηκε ως απλή προσθήκη, αλλά παραλαμβάνει 161- 
αίτερα µια ενδιάμεση λειτουργία ανάµεσα στον κλειστό 
πυρήνα kai στο ανοικτό περιβάλλον. Οι χαρακτηρι- 
σμοί Porticus καὶ Umgang θα λαμβάνονται επίσης υπό- 
yn στη συνέχεια». Από το παραπάνω κείµενο φαίνεται 
n αδυναμία του όρου αυτού va αποδόσει την έννοια και 
το περιεχόµενο των περιμετρικών χώρων. Ὁ όρος 
Umgang σηµαίνει κυριολεκτικά περίπατος (περί = um, 
πατώ = gehen > gang). Από αυτόν προέρχεται n λέξη 


12. για την οποία n Englert δίνει τον 


Umgangskirche 
ακόλουθο ορισμό: Πρόκειται για περίκεντρο χώρο, 
τον οποίο περιβάλλει ένα κτίσµα-περικάλυμµα, του 
οποίου τα τρία μέρη αντιπροσωπεύουν µια μονάδα!33, 
επίσης το αποφασιοτικό χαρακτηριστικό του ναού µε 
περίστωο αποτελεί το κτίσµα-περκάλυμµα, που νοεί- 
tar ως Κλειστή χωρική μονάδα, παρά τις παραστά- 
Seg, 

Παράλληλα για το Mantelbau n ερευνήτρια 
εξηγεί: η αρχιτεκτονική περικάλυψη ενός κτίσµα- 
τος-πυρήνα!25, Ας σημειωθεί επιπλέον ότι ο όρος 
Umgang σημαίνει και παράκαμψη — pia. κίνηση yú- 
po από κάτι-- πράγμα που σηµαίνει την προσθήκη 
ακόµη prac συνιστώσας στο αντικείµενο που εξετά- 
ζεται. Σημειώνεται επιπλέον ότι πολύ κοντά στο 
Mantelbau είναι και ο όχι ιδιαίτερα επιτυχής όρος 
enveloppe (φάκελος, περίβλημα, περικάλυµµα), που 
χρησιμοποιείται µε την ίδια έννοια. 

Σε αντιστοιχία pe τους όρους Umgang καὶ deam- 
bulatoire, οι Σλάβοι χρησιμοποιούν τον όρο hodnik 
{hodati = βηματίζω, περπατώ); µε επιπλέον έµφαση 
στο περιµετρικό στοιχείο obimni hodnik = περί-πατος 
που δηλώνει µε σαφήνεια λειτουργία καὶ περιµετρικό 


χώρο συνεχούς ροής. 

H παραπάνω αναφορά στους Χρποιμοποιούμε- 
νους όρους δείχνει τις αντίστοιχες αντιλήψεις σχετικά 
µε τη σημασία καὶ το περιεχόµενο του περιστώου. 
Αξίζει να υπογραμµιστεί ότι όλοι οι παραπάνω είναι, 
κατά κύριο λόγο, αρχιτεκτονικοί όροι, που εμφανί- 
στηκαν μαζί pe το γραπτό λόγο για την αρχιτεκτονική 
και στη συνέχεια µε τῶν ανάπτυξη της ιστορίας της 
αρχιτεκτονικής καὶ της τέχνης. Ιδιαίτερα ὁ όρος περι- 
κάλυμμα (Mantelbau) είναι αποκλειστικά τεχνικός 
και δεν αποδίδει πκανοποιητικά την έννοια καὶ TO πε- 
ριεχόµενο του περιμετρικού χώρου. 

Υπάρχει όµως ένας ακόµη όρος που δεν ήταν ap- 
χικά αρχιτεκτονικός, αλλά μεταφορικά λεπουργικός 
καὶ η σημασία του, n οποία δεν είναι μονοσήμαντη, εί- 
ναι εξαιρετικά σημαντική για το θέμα που εξετάζεται: 
Πρόκειται για το νάρθηκα. Ιδιαίτερα μάλιστα τον nepr- 
μετρικό à πλάγιο νάρθηκα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης o 
όρος lateral narthex (πλάγιος νάρθηκας) από τον Ma- 
κρίδη]76, δῃλωτικός λειτουργίας και ενδιαφέρων για tn 
νέα διάσταση που προσθέτει στο νάρθηκα και στη σχέ- 
on tou pe to περίστωο. Όμως και παλιότεροι ερευνητές 
είχαν μιλήσει για νάρθηκες, όχι όμως τόσο εξειδικευµέ- 
να, pe τον επιθετικό προσδιορισμό πλάγιος. Έχει εξάλ- 
dou ενδιαφέρον n αναφορά του Gerola για ορισμένους 
περιµετρικούς χώρους των κρητικών εκκλησιών που 
τους ονομάζει επίσης νάρθηκες27, 

O νάρθηκας των ναών είναι πράγματι ένα otor- 
χείο που πολύ νωρίς προστίθεται στον πυρήνα τους 
και συχνά συνδέεται µε στοές ή κλίτη γύρω από av- 
τόν!73 Είναι ένα στοιχείο υποστήριξης λειτουργικών 
αναγκών και όχι απλά ένας δευτερεύων χώρος καὶ 
μπορεί (χωρίς να πρέπει) να περιέχεται στο περίστωο 
καὶ να το καθορίζει. O όρος νάρθηκας, που έχει µε- 


121. Theis, Paregoretissa, o. 90. 

122. Για το σχήμα IT αυτών των χώρων συμφραζόμενα της κάτο- 
unc βλ. Theis, ό.π., Englert, Olympiotissa, ὁ.π. o. 101-3. 

123. Englert, ό.π. o. 98. 

124. Englert, é.n. o. 101. 

125. Englert, ό.π. o. 101. 

126. Makrides, "The Monastery of Lips and the Burial of Palaiolo- 
g^, στο Makridy, Megaw, Mango, "Monastery of Lips”, καὶ e1- 
δικά στη c. 267. 

127. Gerola, Κρήτη, o. 80. 

128. Βλ. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, o. 898-9, όπου πολλές 
αναφορές για τη χρήση του όρου στις πηγές, επίσης λήμμα 
vápÜn£ στο Δημητράκου Λεξικόν, Μέγα λεξικόν της ελληνι- 
κής γλώσοης, σ. 4842-43, βλ. και Mango, Sources and Do- 
cuments, o. 82 περιγραφή της Αγίας Σοφίας απο τον Παύλο 
Σιλλεντιάριο και ειδική αναφορά στο νάρθηκα. 





ΙΣΤΟΡΙΟΙΡΑΦΙΚΑ 65 


12, υιοθετήθηκε από την αρχή στην 


ταφορική σημασία 
εκκλησία και πέρασε ευρύτερα στην εκκλησιαστική 
ορολογία!30 Στη Δύση χρησιμοποιείται επίσης autoó- 
σιος: narthex. Στις σλαβικές γλώσσες πάλι χρησιμοποι- 
efta ουσιαστικά µία ερμηνεία του όρου, πολύ κοντά 
στην αρχική του σημασία: νάρθηξ = priprata (ρή-παρά, 
pratiti= συνοδεύω, ακολουθώ) ο συνοδευτικός χώρος. 

Συνεπώς, o όρος στοά]ϑἱ είναι αρχιτεκτονικός 
καὶ δηλώνει στεγασμένο χώρο. Ὁ όρος κλίτος!02 
— Kai αυτός αρχιτεκτονικός — δηλώνει πλάγιο επιμή- 
xn στεγασμένο χώρο. Ὁ όρος νάρθηκας! δηλώνει 
λειτουργία και συνεπώς δεν έρχεται σε αντίθεση µε 
τους αρχιτεκτονικούς όρους. Ὁ όρος περίστωο!7΄ 
είναι επίσης αρχιτεκτονικός όρος και δηλώνει στε- 
yaopévo περιµετρικό χώρο (γύρω από πυρήνα), o 
οποίος µπορεί να είναι επιμήκης ή όχι. Έχει συνεχή 
ροή, που περιβάλλει ολικά τον πυρήνα και υποτάσ- 
σεται σε αυτόν, µε την έννοια του χαμηλότερου 
ύψους, ανεξάρτητα από τη χωρική και χρονική σχέ- 
ση του µε τον πυρήνα, καθορίζοντας συνεπώς καὶ 
το γενικό περίγραμμα του κτίσματος καὶ τον όγκο 
του. To περίστωο, ὡς περιµετρικός χώρος του KU- 
ρίως ναού, μπορεί να αναπτύσσεται σε ένα ή δύο 
επίπεδα (ισόγειο-υπερώα) ή και να ταυτίζεται µε 
συγγενείς περιµετρικούς χώρους που αποτελούνται 
από αυτόνομα, ευθέως συνδεδεμένα μεταξύ τους pé- 
pn. Το περιεχόμενό του µπορεί να είναι λειτουργικό, 
όπως αυτό του νάρθηκα περιλαμβάνοντας ως orv- 
στώσα το περιεχόµενο τῶν τελουμένων γύρω από 
τον κυρίως ναό. O όρος περιµετρικός χώρος είναι 
ευρύτατος και µπορεί να περιλαμβάνει όλους τους 
προπγούμενους μαζί ή καὶ άλλους, µε µόνο κοινό 
παρονομαστή τη συγκρότησή τους γύρω από έναν 
πυρήνα, δεν προσδιορίζει όµως καθόλου τη λει- 
τουργία. 

H συζήτησῃ που απασχολεί τη µελέτη αυτή δεν 
αφορά µόνον ταν κατηγορία του χώρου «συνεχούς 
ροής», αλλά --για λόγους ουσίας-- αφορά και όλες 
όλες τις άλλες κατηγορίες των συγγενικών προς au- 
τόν περιμετρικών χώρων! 36, Οι λόγοι αυτοί συνδέο- 
νται στενά τόσο µε το περιεχόµενο καὶ τη λειτουρ- 
vía? ὅσο καὶ τη φυσική παρουσία των χώρων 
όλων των κατηγοριών. 

Οι κατηγορίες τύπων των περιστώων καὶ τῶν 


συγγενών µε αυτό χώρων είναι: 

* κλειστός εσωτερικός περιµετρικός ενιαίος χώρος, 
συνεχούς ροής, σε ισόγειο (περιµετρικός vápOn- 
κας À περίστωο) 

* κλειστός εσωτερικός περιµετρικός ενιαίος χώρος, 
συνεχούς ροής, σε β΄ επίπεδο (υπερώο) 

e κλειστός αφομοιωμένος χώρος (δυσδιάκριτα 
όρια µε τον πυρήνα) 

ο κλειστός εξωτερικός περιµετρικός ενιαίος χώρος, 
συνεχούς ροής (κλειστή εξωτερική στοά ή περι- 
µετρικός ή πλάγιος εξωνάρθηκας ή περίστωο) 

«ανοικτός προς τα έξω περιµετρικός χώρος, OV- 
γεχούς ροής (ανοικτή στοά ή περίστωο) 

* µεικτός ασυνεχής περιµετρικός χώρος (συγγενι- 
KÓG προς το περίστωο) 

* µεικτός περιµετρικός χώρος, µε αυτόνομα µέρη 
(συγγενικός προς το περίστωο) 

e κλειστή σειρά περιμετρικών συνδεδεμένων av- 
τόνομων χώρων (συγγενικός προς το περίστωο). 


129. Αρχικά σύμαινε το φυτό από το οποίο δίνονται ράβδοι, αλλά 
και μικροκατασκευές, βλ. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, 
6.1. και Κουκουλές, Βίος, τ. E’, o. 291-292 για την αρχική, 
σημασία, 

130. Βλ. The Oxford Dictionary of Byzantium, τ. 2, o. 1438-9 λή- 
pa narthex: “a vestibule — like space preceding the naos in a 
Byz. church. Functionally and formally distinct....often 
emphasized the funerary function of these spaces. In the 13th 
and 14 c. the narthex was often the site of church councils..." 

131. Liddell, Scott, Κωνσταντινίδου, τ. 4, o. 115-117, 130-131. 

132. Για τον όρο “κλίτος βλ. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, 
10(M, 87. 3705A) και Liddell και Scott, σ. 962. 

133. Βλ. παραπάνω (στο παρόν) υποσ. 129, 130. 

134. Evangelinos e.a., Greek Lexicon, 6.1, o. 884, H. Liddel e.a., 
Μέγα Λεξικόν, ό.π., τ. 305, 563, o. 1389 περίστωον-νεώτε- 
poc τύπος για περίστυλον ή περιστόϊον. 

135. Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής θεωρήθηκαν ως περίστωα. 
μόνον o1 χώροι συνεχούς ροής. Ot υπόλοιπες περιπτώσεις ĝe- 
ωρήθηκαν ως προσκτίσµατα ἡ προσαρτήµατα (annexes). Οι 
βυζαντινοί όµως αναφέρονταν στους χώρους µε βάση τη 
χρήση τους καὶ όχι µε βάση τον όρο µιας αρχιτεκτονικής ανά- 
λυσης. Έτσι, o1 χώροι που σήµερα γίνονται αντιληπτοί pe vov 
ένα ή τον άλλο αρχιτεκτονικό όρο, δεν αποτελούσαν παρά το 
μέρος ενός συνόλου χρήσεων και συμβολισμών. H αποξένω- 
ση αυτών των χώρων από το σύνολο τοῦ περιεχοµένου τους 
-προς χάριν µιας συγκεκριμένης αντίληψης-- θέτει συνεπώς 
ένα ζήτημα, το οποίο δε θα πρέπει να παραμερίζεται. 

136. Δε θα χρησιμοποιηθεί ο όρος περίβλημα (Mantel), διότι κρίνεται 
óu δεν αποδίδει την οὐσία των περιµετρικών χώρων. Ὁ όρος 
αφορά my ελληνική εργογραφία και ξένες μεταφράσεις στα EAn- 
νικά. Αναλυτικά Hadjitryphonos, “Peristoon or Ambulatory”. 
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ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ AEITOYPTIEZ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ 
ΘΕΣΜΟΙ, ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 


TENIKA 


Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι va αποσαφηνι- 
στεί ο ρόλος του περιστώου ως προς τις ανάγκες της 
εκκλησίας, οι οποίες μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 
στο χώρο αυτόν και επίσης, να προσδιοριστούν οἱ 
χρήσεις, στις οποίες αυτός ανταποκρινόταν. Γι’ αυτό 
θα γίνει µια συνοπτική αναφορά στους θεσμούς, 
στις ανάγκες και στις παραδόσεις που προοδιόρισαν 
ú επηρέασαν λίγο ή πολύ το ρόλο και τις λειτουργίες 
του περιστώου, ὥστε να γίνει περισσότερο kaavon- 
τή n σημασία του. 

Ο λόγος εμφάνισης του περιστώου αναζητήθη- 
KE στην ανάγκη καὶ στον τρόπο χωροθέτησης των 
λειτουργικών και λοιπών εκδηλώσεων που συνοδεύ- 
οὖν τη λατρεία. Παράλληλα όµως δεν αγνοήθηκε το 
γεγονός ότι ορισμένα πρότυπα ναών ήταν, ως αρχι- 
τεκτονικοί τύποι, ιδιαίτερα αγαπητά καὶ δημοφιλή 
και χρησιμοποιήθηκαν µε µικρές ή µεγάλες παραλ- 
λαγές, ανεξάρτητα µε τις πραγματικές λειτουργικές 
ανάγκες της λατρείας. Αναμφισβήτητα οι ναοί στα 
μεγάλα αστικά κέντρα του Βυζαντίου και Ιδιαίτερα 
στην Κωνσταντινούπολη, είτε µε tnv Ιδιότητα των 
μοναστικών καθολικών είτε µε την Ιδιότητα τῶν ενο- 
ριακών ναών, αποτελούσαν πρότυπα για την 01KO- 
δόμηση και τη:διαχείριση της Εκκλησίας σε όλη την 
Αυτοκρατορία. Οι ναοί της πρωτεύουσας, αν καὶ 
πολλοί ήταν ήδη πρωιμότεροι από την περίοδο που 
ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη, συνέχισαν τη “ζωή” 
τους διαμέσου των αιώνων, συνυπήρξαν µε τοῦς VE- 
ότερους nou κπίζονταν και τους επηρέασαν µε την 
παρουσία τους. Γ᾽ αυτό έχουν σημασία -- εκτός από 
τις αρχιτεκτονικές λύσεις — και o1 χρήσεις στους χώ- 
ρους των παλιότερων ναών, οἱ οποίοι δε θα έπαιξαν 
το ρόλο tou προτύπου μόνο σε θέματα αρχιτεκτονι- 
κών επιλογών καὶ κατασκευαστικών ή καλλιτεχνι- 
κών εφαρμογών, αλλά επίσης καὶ επιλογών σχετι- 
κών µε την καλή λειτουργία της εκκλησίας καὶ των 
αναγκών µέσα στο χώρο. O κτήτορας!, τη στιγµή 
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της απόφασης για την επιλογή µιας ορισμένης αρχι- 
τεκτονικής λύσης, στην ουσία υιοθετούσε --μαζί µε 
την καλλιτεχνική έκφραση των συμβολισμών-- και 
τις πρακτικές διευθέτησης καὶ οργάνωσης tov λα- 
τρευτικών, διοικητικών καὶ τεχνικών ζητημάτων μέ- 
oa στο χώρο2. Μέσα από τα κτητορικά τυπικά οἱ κτή- 
τορες εξέφραζαν τα οράµατα, τις επιθυμίες, τις avt- 
λήψεις, τις ανάγκες xai τα συμφέροντά τους). H en- 


1. Επελέγη εδώ n γραφή κτήτωρ και όχι κτίτωρ, βλ. σχετικά 
Krumbacher, "Ktetor". 

2. Tia παράδειγµα, ο ναός των Αγίων Απόστολων της Κωνσταντι- 
νούπολης, που ήταν επί αιώνες ένα σηµείο αναφοράς στη θρη- 
σκευτικο-πολιτιστική ζωή της πόλης, ασφαλώς θα είχε μεγάλα 
επιρροή στις επιλογές και αποφάσεις των μεταγενέστερων KTN- 
τόρων άλλων ναών που ήταν αφιερωμένοι 0€ Αποστόλους, 
όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος της Εφέσου, o Άγιος Ανδρέ- 
ας της Περιστεράς, αργότερα o Άγιος Μάρκος της Βενετίας. 
(11ος αι), οι Άγιοι Απόστολοι του Inexíou (13ος αι.) κ.ά. 

3. Τα τυπικά είναι µια από uc σημαντικότερες πηγές πληροφόρη- 
σης για τη φροντίδα ενός εκκλησιαστικού ιδρύματος. Ta γνω- 
στά τυπικά της όψιµης βυζαντινής περιόδου, που ενδιαφέρει 
εδώ, είναι έξι από το 130 αι., δύο από το 140 καὶ δύο από το 
150. Όμως και τα παλιότερα περιέχουν εξαιρετικά χρήσιμες. 
πληροφορίες για τη φροντίδα των μονών, όσων βέβαια εξακο- 
λουθούσαν να υπάρχουν. Βλ. Galatariotou, "Ktetorika Typika", 
ένα εκτεταμένο άρθρο για τον όρο τυπικό, τις κατηγορίες καὶ τῇ 
onpaoía τοῦς, Ιδιαίτερα όσον αφορά την ιδιότητά τους, ὥς αρι- 
στοκρατικά καὶ pn αριστοκρατικά. Αν και, όπως αναφέρει, pó- 
vov τα τυπικά του Χριστοδούλου τας Πάτμου, του Αθανασίου 
του Άθω και του Νεοφύτου Εγκλείστου εκφράζουν την προ- 
-σωπικότητα του συγγραφέα τους, τα τυπικά στο σύνολό τους 
δείχνουν τη σχέση του ανθρώπου προς το θείο. Βλ. Στεφανής, 
Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Συγγράμματα, o. 25-69, το 
έργο του Gautier (για τα τυπικά του ΓΙαντοκράτορος, της Θεο- 
τόκου Ευεργέτιδος, του ΓΠακουριανού, τας Θεοτόκου Κεχαρι- 
τωμένης αντίστοιχα στα REB 32 (1974) o. 1-145, 40 (1982) 5- 
101, 42 (1984) 5-145, 43 (1985) 5-165). Tia va Τυπικά βλ. ení- 
σης Kovibápn, Movaoxnpiaká τυπικά, o. 29-68 και εἰδ. o. 29, 
33, 34(B)-35 κ.ε., 169-171, βλ. γενικά και Μανάφη Movaozn- 
piaká τυπικά. Τα χρήση των τυπικών στην ιστορία της τέχνης 
και της αρχιτεκτονικής εκθέτει διεξοδικά σε ανακοίνωσή του ο 
Thomas, J. Ph., “Uses of the monastic Typika for Byzantine Art 
History" (αδηµοσίευτο, κατατεθειµένο στο Princeton Univer- 
sity, Department of Art and Archaeology), ενώ κριτική στάση 
απέναντι στη χρήση των τυπικών για εξαγωγή ασφαλών ov- 
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λογή vov πλαγίων πρόσθετων χώρων γύρω από τον 
κυρίως ναό εξέφραζε και αυτή τις απαιτήσεις του 
κτήτορα καὶ της πγεοίας του θρησκευτικού ιδρύμα- 
τος΄, Εκτός από τα σωζόμενα κείµενα των τυπικών, 
υπάρχουν χρήσιμες μαρτυρίες στα κείµενα των ĝia- 
τάξεων, των συναξαρίων καὶ άλλων γραπτών τεκμη- 
ρίων των μεγάλων ναών και μονών”. 

Καθώς όµως για την όψιμη βυζαντινή περίοδο 
το υλικό από τις πηγές είναι σχετικά περιορισμένοῦ, 
n αναζήτηση προγενέστερων πηγών είναι απαραίτη- 
τη, ὥστε va κατανοπθούν, ὡς ένα βαθµό, τα λει- 
τουργικά-χρηστικά θέµατα που μπορεί va οχετίζο- 
νται µε TO περίστωο ή γενικότερα τους περίµετρι- 
κούς χώρους’. Κατά την εξέταση των προβλημάτων 
του περιστώου κρίθηκε απαραίτητο να υπογραμμι- 
στεί ο ρόλος καὶ n σημασία τοῦ θεσμού των κτητό- 
pov καὶ των τυπικώνϑ. H διάκριση των κτητόρων 
µπορεί να έχει σημασία για µια πιθανή κατηγοριο- 
ποίηση επιλογών στις αρχιτεκτονικές λύσεις των VA- 
ών σε’: 1. αυτούς ποῦ δρουν σε ιδιωτικό επίπεδο, µε 
κύριο αντικείµενο τα μασσωλεία, 2. σε αυτούς που 


εκπροσωπούν tny Εκκλησία, µε κύριο αντικείµενο 
τις μονές καὶ τους ναούς, και 2. σε αυτούς που £K- 
προσωπούν το κράτος, µε κύριο αντικείµενο τους 
μεγάλους καθεδρικούς ναούς και μονές. 

Τα τυπικά, καθώς ήταν κατά κάποιο τρόπο τα 
καταστατικά των θρησκευτικών ιδρυμάτων, anote- 
λούν σηµαντική πηγή για την κατανόπση της 10t0- 
ρίας της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και της τέ- 
xvn". Είναι πιθανό οι θεσμοί των κτητόρων και των 


τυπικών! 


να επηρέασαν επίσης, µε έμμεσο τρόπο, 
την αρχιτεκτονική καὶ την τυπολογία των ναών και 
ίσως το ζήτημα του περιστώου!2, Ωστόσο, κατά την 
αναζήτηση απαντήσεων για το θέµα αυτό στα τυπικά, 
εντοπίζεται επανειλημμένα n αναφορά σε έναν τουλά- 
Χιστον από TOUS περιµετρικούς χώρου tou ναού, στο 
νάρθηκα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο ρόλος των ava- 
γκών καὶ τῶν χρήσεων που εξυπηρετούσε ο βασικός 
αυτός χώρος, οι οποίες τον καθιστούν ένα καθοριστι- 
κό στοιχείο της λειτουργίας του ναού, µε σημασία 
ίσως μεγαλύτερη από αυτήν που του αποδίδεται σή- 
μεραί», 


σος ο 


A. ΤΥΠΙΚΑ, ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ 


Ta κείµενα τῶν τυπικών δε δίνουν άµεσες πληρο- 
φορίες για το ζήτημα του περιστώου. Ωστόσο, avi- 
χνεύθηκαν σε αυτά ορισμένες αναφορές που έχουν 
κάποια σημασία για το θέµα αυτό, av συσχετισθούν 
µε διάφορες άλλες εξελίξεις στα τελούμενα στο ναό. 
Μετά το β΄ μισό του 7ου αι. καὶ µέχρι την άλωση 
της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους το 1099, 
δημιουργήθηκε, µε βάση την ήδη διαμορφωμένη 
ακολουθία, το Τυπικό του Αγίου Τάφου, που ano- 
τέλεσε πηγή των βασικών στοιχείων της μετέπειτα 
ακολουθίας!΄. Παράλληλα n πολύπλοκη ακολουθία 
που τελούνταν στην Κωνοταντινούπολη, n οποία 
διαμορφώθηκε μέχρι το τέλος του άου αι. µε την 
επιρροή της τεροσολυµίτικης Εκκλησίας, εμφανίζει 
μεγάλη εξέλιξη κατά την εποχή του Ιουστινιανού. 


μπερασμάτων εκφράζει n Popović, “Are Typika Sources" 266- 
284 όταν πραγματεύεται το ζήτημα αυτό. 

4. Φαίνεται μάλιστα ότι, όσον αφορά τις προσθήκες, ήδη στο 10ο- 
11ο αι. ο ρόλος των παρεκκλησίων είχε παγιωθεί, βλ. Babié, 
Les Chapelles, o. 52, ενώ ο Freschfield, "On Byzantine 
Churches", o. 383 κ.ε, στρέφει ταν προσοχή σε θέματα έκφρα- 
σης της λειτουργίας στο χώρο. 

5. Βλ. το σηµαντικό για vo θέμα αυτό άρθρο της Nicholl, “Narthex”. 


ον 


. Mango, Sources and Documents, ο. 243-244. 

7. lia τη σχέση λειτουργίας kai µορφής γενικά βλ. Μπούρας, 
Ἱστορία, σ. 208 και παλιότερα Mango, Archirecture, ο. 8. 

8. Τα τυπικά διακρίνονται σε κτητορικά καὶ λειτουργικά. BÀ. 
Meester, Les typiques, Rautman, “Monastic Patronage”, καὶ 
Thomas, Religious Foundations, o. 218-20, 253-258, σχετικά 
µε εππρόπους και εφόρους βλ. και Galatariotou, "Ktetorika 
Typika", o. 113-114. 

9. Βλ. Galatariotou, “Ktetorika Typika", βλ. σχετικά µε vo διαχωρι- 
oué και Κονιδάρης, Movao:npiaká τυπικά, o. 29 (όπου και 
αναφορά στον Αλλάτιο (Leon Allatius, De libris et rebus ecelesia- 
sticis Graecorum, Parisiis 1645, o. 5), ο οποίος διακρίνει τα po- 
ναστηριακά κτητορικά τυπικά σε λειτουργικά και μή, o. 171 κ.ε. 

10. Thomas, “Uses”. 

li.fia τους θεσμούς αυτούς συνολικά βλ. Thomas, Religious 
Foundations, και ειδικά Κονιδάρης, Μοναστηριακά τυπικά, o. 
36 II. 

12.H πληροφορία των τυπικών, που θα μπορούσε va συμβάλει 
στην ερμηνεία της µορφής των σωζόμενων ναών καὶ o τρόπος 
mou µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο, είναι ένα ζήτημα 
που συζητείται από τους ερευνητές. H Popović, "Are typika 
sources”, υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο va βγάλει κανείς συ- 
µπεράσµατα yia την αρχιτεκτονική από τα τυπικά, Ο Nicholl, 
“Narthex”, o. 1-20, προσπαθεί va εξάγει ορισμένα συµπερά- 
opata, κυρίως για το νάρθηκα. Επίσης βλ. Burridge, Mona- 
steries on Mont Athos, σ. 78-89. 

13. BÀ. κεφ. T, o. 28 κ.ε. vou παρόντος καὶ γενικά για το θέμα αυτό 
βλ. Μπούρας, Ἱστορία, ο. 191. 

14.Το τυπικό εμφανίζεται στη μονή του Τιμίου Σταυρού στα lepo- 

σόλυμα σε χειρόγραφό του του 1043 και 1122, βλ. Παπαδό- 

πουλος-Κεραμεύς, Τυπικόν, o. 1-254, Simić, “Griechisch-ser- 
bischen Beziehungen", ὁ.π. και Baumstark, "Entstehungsge- 

schichte”, ὁ.π., o. 8. 
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Αυτό έγινε µε την πράξη της Μεγάλης Εκκλησίας, 
της Αγίας Σοφίας, της οποίας το Τυπικό καταγρά- 
pera μόλις στα τέλη του 9ου αι.17, Στα 1122 εμφα- 
νίζεται το “Ιεροσολυμίτικο τυπικό”, που χρησιμο- 
ποιήθηκε σε όλη την ορθόδοξη Ανατολή! ύ, Ta na- 
λιότερα λειτουργικά τυπικά, αλλά κυρίως αυτά του 
10ου, 11ου και 12ου αι. είναι πηγές μεγάλης σηµα- 
σίας για τη βυζαντινή λειτουργικά πράξη --και ou- 
γεπώς και για ENV κατανόηση του χώρου στον οποίο 
αυτή διαδραματίζεται. Μεταξύ άλλων λατρευτικών 
αναγκών που προβλέπονταν στα τυπικά, περιλαμ- 
βάνονταν και o1 λιτανείες, o1 οποίες αρχικά ήταν συ- 
Χνότατες!”. Στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν τα πά- 
ντα λέγονταν µε ύµνους!δ, εγώ παράλληλα ot λιτα- 
γείες και o1 ποµπές, είτε για εορταστικούς λόγους eí- 
τε για θλιβερά γεγονότα, ήταν συχνότατες!”. Οι εξε- 
λίξεις στη λειτουργική πράξη και στα τυπικά, n 
χρήση λιτανειών και πομπών, δικαιολογεί την υπό- 
θεση ότι αυτές θα είχαν ιδιαίτερη σημασία για την 
οργάνωση του χώρου του ναού καὶ για την εξέλιξή 
του. Ο γύρω από το ναό χώρος, οι κύριες είσοδοι 
και έξοδοι, οι πλάγιες θύρες και συνεπώς και τα πε- 
ρίστωα, θα απέκτησαν πιθανότατα ένα νέο ενδιαφέ- 
pov. Αργότερα, µετά τις σταυροφορίες καὶ τη λα- 
τινοκρατία, επικρατεί το μοναχικό τυπικό και οἱ επι- 
δράσεις από την Ακολουθία της Μεγάλης Εκκλη- 
σίας της Κωνσταντινούπολης μειώνονται, Οι δια- 
τάξεις εμφανίζονται µετά το 100 αι. και πολλαπλα- 
σιάζονται το 120 και µέχρι το 150 αἰ. Ωστόσο, στα 
τυπικά και στις διατάξεις γίνεται συχνότατα λόγος 
για νάρθηκες, χωρίς όµως αναφορά σε Ιδιαίτερα ya- 
ρακτηριστικά του χώρου”. 

O θεσμός των κτητόρων επηρέασε την οΙκοδο- 
μική δραστηριότηταζδ, ενώ n κοινωνική ιδιότητά 
των κτητόρων ήταν στοιχείο καθοριστικό για το θε- 
opó”. Κατά την, όψιμη βυζαντινή περίοδο, µε την 
κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατί- 
νους καὶ την αφαίρεση μεγάλου μέρους της εκκλη- 
σιαστικής περιουσίας από τους δικαιούχους της, 
αρχίζει για την Ορθόδοξη Εκκλησία µια μακρά ne- 
ρίοδος αλλαγών” και εισάγονται νέες πρακτικές, 
που συνδέουν περισσότερο την Εκκλησία µε το κρά- 
10626. Με την έννοια αυτήν, n περίοδος 1204-1261 


15. Πηγές για το τυπικό στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν μόλις 
από τον 9o αι. Dimitrijevskij, Opisanije, Τυπικά τ. L βλ. επίσης 
Mateos, La celebration. 

16. Πρόκειται για τυπικό της σιωνικής Ἐκκλησίας, το οποίο, σύμ- 


φωνα µε tov Dimitrijevskij, είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε 
µε το χαρακτηρισμό “Ἱεροσολυμίτικο τυπικό”, υποσημ. Dimi- 
trijevskij, ó.r., Τυπικά τ. I, Babić, Les chapelles, o. 10-14, όπου 
εκτενή στοιχεία για τις λειτουργικές χρήσεις κατά τους 40-80 αι. 
στην Ἱερουσαλήμ, βλ. επίσης Galatariotou, “Krerorika Typika”, 
και Simié, “Griechisch-serbischen Beziehungen". 

17.0 Pribislav Simić, στο πολύ σημαντικό άρθρο του, όπου συζη- 
τά των εξέλιξη της Θείας Λεπουργίας (Simié, “Griechisch- 
serbischen Beziehungen"), δίνει µια πολύ σύντομη και περιεκτι- 
xfi αναφορά σχετικά µε το τι προέβλεπαν τα τυπικά από άποψη 
λεπουργιών, αρχίζοντας από το παλιότερο τυπικό, στα τέλη του 
4ου a., το οποίο, όπως επισημαίνεται µε βάση τις πηγές, ou- 
μπίπτει µε την Καλύτερη εποχή της Εκκλησίας των Ἱεροσολύ- 
pov, όταν ήταν σε Χρήσπ “ὠραίοι ναοί, εορτασμοί και λιτανεί- 
ες’, av και είναι αμφισβητούμενη n έννοια τυπικό την εποχή. 
αυτή. Επίσης σηµαντική πηγή για την ἴδια εποχή είναι το Όδοι- 
πορικό της Αιθερίας, Ph, Fgeria's Travels, επιμ. καὶ σχόλια 
Wilkinson, o. 49-65, 82, 83 (και Égérie, επιμ. Maraval, Diaz y 
Diaz, Journal de voyage). Tia uc λπανείες βλ. επίσας Baldovin, 
The Urban Character, o. 207 κ.ε. 

18. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις µοναστικές ακολουθίες κυριαρχού- 
σὲ n ανάγνωση, ενώ στις ακολουθίες των εκκλησιών των πόλε- 
ὧν κυριαρχούσαν οι ύμνοι, βλ. Simić, "Griechisch-serbischen 
Beziehungen", ὁ.π. Για τις ασµατικές ακολουθίες και το λει- 
τουργικό τυπικό βλ. Taft, Le rite, 13-19 εδ. 18 και επίσης 
Mateos, La célébration, ειδικά o. 34-40. 

19. BÀ. τυπικά του Τιμίου Σταυρού 40 και της Δρέσδης 104 βλ. 
Taft, Beyond East and West, o. 61-80 (στο κεφ. 5, The Fre- 
quency of the Eucharist through History), o. 167-192 (στο κεφ. 
11, How Liturgies Grow: The Evolution of Byzantine Liturgy) 
καὶ enfonc βλ. Simié, "Griechisch-serbischen Beziehungen", 
ό-π, O Κωνσταντίνος Ζ΄ o Πορφυρογέννητος, στο Έκθεσις της 
βασιλείου τάξεως, αναφέρει χαρακτηριστικά το πλήθος τῶν πο- 
μπών στο ναό της Ἁγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καὶ 
μάλιστα µε βασιλική παρουσία (βλ. Emp. Bury, De Ceremoniis, 
ο. 207-227) . 

20.Τενικά για τα onpaoía των θυρών και ειδικά των δυτικών βλ. 
Strube, Die westliche Eingangsseite. 

21. Βλ, Simić, “Griechisch-serbischen Beziehungen", για την ení- 
δρασπ ing μονής vou Στουδίου, που ακολουθούσε ιεροσολυμι- 
τικό τυπικό, ovn. βαθμιαία εγκατάλειφη των Λειτουργιών της 
Κωνσταντινούπολης. Πάντως, το σημαντικότερο σωζόμενο 
κωνσταντινουπολίτικο μοναστικό τυπικό είναι αυτό της Ευερ- 
γέτδος (µέσα του 12ου ai) καὶ πάνω σε αυτό στηρίχθηκαν, 
όπως φαίνεται, πολλά από τα μεταγενέστερα όψιµα βυζαντινά 
τυπικά. Πολλές από τις πληροφορίες προέρχονται από το tum- 
xó της Ευεργέτιδος, ποῦ Φαίνεται óu επηρέασε και τα οψιμότε- 
ρα τυπικά, βλ. Χρήστου, “Μονή τας Ευεργέτιδος”. 

22. Λιαπιστώθηκε κατά την ανάγνωση αρκετών τυπικών στα πλαί- 
oia της έρευνας αυτής ότι γίνεται λόγος πολύ συχνά για λιτές, 
pe ταν έννοια όμως των Juraveióv και όχι των χώρων. 

23. Ὁ σημαντικός αυτός θεσμός απασχόλησε τον John Philip Tho- 
mas, o οποίος υποστηρίζει ότι εξελισσόταν το ίδιο στην Άνατο- 
λικά καὶ στη Δυτική Ἐκκλησία βλ. Thomas, Religious Founda- 
tions, o. 244-248 για τα Ιδιωτικά ιδρύματα κατά τη λατινική Ka- 
τάκτηση, βλ. καὶ Κονιδάρης, Μοναστηριακά τυπικά, o. 34-40, 
όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στους κτήτορες-ανακαινιστές. 

24.Ἡ κοινωνική Ιδιότητα των κτητόρων αποτελούσε ένα σημαντι- 
κό στοιχείο, καθοριστικό για το θεσμό και, όπως υποστηρίζει n 
C. Galatariotou καὶ π ιδιότητα αυτή στο Βυζάντιο, πέρα από 
τον κοσμικό ἡ θρησκευτικό χαρακτήρα της, εκφράζει κοινων!- 
κές δοµές και Ἱεραρχίες, βλ. Galatariotou, “Ktetorika Typika”. 

25.Thomas, Religious Foundations, o. 244- 248, Janin, Sanctuai- 
res, εἰδ. o. 135 και Wolff, Latin Patriarchate. 

26. Tia τη διάλυση του μέχρι τότε καθεστώτος, που επικρατούσε 
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Φαίνεται να έχει Ιδιαίτερη σημασία για την Ἱστορία 
Tov ιδιωτικών εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, ενώ µε 
την παλινόρθωση του 1261 αρχίζει στο Βυζάντιο 
µια σηµαντική περίοδος ανάκαμψης της πνευµατι- 
κής και καλλιτεχνικής ζωής, όπως μαρτυρούν και 
τα σωζόμενα πατριαρχικά καὶ µοναστικά αρχεία, 
παρά τη σημαντική πλέον μείωση της δύναμής 
tou”. Στην περίοδο αυτή θεωρείται ότι κυριαρχεί 
ένα πνεύμα που είναι αντίθετο µε την εκμετάλλευση 
της εκκλησιαστικής περιουσίας από ιδιώτες28. 

Όμως, παρότι κατά την περίοδο των Παλαιολό- 
yov θα περίμενε κανείς να προηγηθεί n αποκατάστα- 
ση, n ανακαίνιση καὶ οικονομική υποστήριξη των 
υπαρχόντων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων σε σχέση µε 
την οικοδόμηση νέων, ιδρύονται και οικοδομούνται 
αρκετά νέα μοναστήρια καὶ ναοί”, Έτσι, o Μιχαήλ Η’ 
κτίζει μονή αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο 
όρος του Αυξεντίου κοντά στη Χαλκηδόνα (1280), 
ενώ n σύζυγός του, αυτοκράτειρα Θεοδώρα, κτίζει 
επίσης ένα νέο ναό στην Κωνσταντινούπολη, αφίερω- 
μένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, oc νότια npo- 
σθήκη στον παλιό ναό της μονής του Λιβός (πρώτο 
μισό του 14ου αι.))0 Όμως και σε άλλες περιοχές µια 
σειρά ιδιωτών επιδίδεται στην ανέγερση ή αναδόµασα 
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων]. H διείσδυση της ιδέας 
του ανεξάρτητου άρχοντα καὶ της στροφής προς το 
άτομο είναι µια πραγματικότητα που εκφράζεται στην 
τέχνη καὶ στην οικοδομική δραστηριότητα. 

Στην παλαιολόγεια περίοδο το Πατριαρχείο και 
οι ίδιοι οι Πατριάρχες δε φαίνεται να παίζουν ση- 
μαντικό ρόλο στην ανέγερση εκκλησιαστικών 16pu- 
μάτωνδλ, ενώ οι ιδιώτες ευεργέτες συνέχισαν va na- 
ρέχουν τα µέσα σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και va 
εμφανίζονται ὡς δεύτεροι ιδρυτές ή κτήτορεςθθ, Τα 
περισσότερα μεγάλα μοναστήρια την εποχή αυτήν 
ενισχύονται από τους κτήτορές τους, που δεν είναι 
απαραίτητα καὶ o1 ιδρυτές, κυρίως µε σκοπό την 
εδαφική εξάπλωση. Προφανώς, n εξασφάλιση των 
υλικών μέσων έδινε xn δυνατότητα σε αυτόν που τα 
παρείχε να έχει καὶ το λόγο στην επιλογή του σχεδί- 
ου τοῦ ναού, στη βελτίωση ú στην προσθήκη του, 
καθώς και στο περιεχόμενό τους. 

Σημασία για το ζήτημα των περιστώων και γε- 
νικότερα των περιμετρικών χώρων, εκτός από την 
εδαφική επέκταση που προαναφέρθηκε, έχει n npa- 
κτική τῶν λεγόμενων βελτιώσεων ενός ναού, καθώς 
και αυτή των συστάσεων, δηλαδή της συντήρασής 
του, των επισκευών καὶ των αποκαταστάσεωνθ΄, Οι 


pe τη “χαριστική” και το σηµαντικό ρόλο των ιδιωτών, Koopu- 
κών κτητόρων βλ. Thomas, Religious Foundations, o. 157 και 
167-213 yia τη μεταρρύθμιση και Herman, “Charisticaires”, 
cols 611-17. H χαριστική είναι, όπως γράφει o Thomas, ένα 
δημόσιο πρόγραμμα, επιχορηγούµενο από τον Αυτοκράτορα 
και την εκκλησιαστική ιεραρχία, για την Ιδιωτική διαχείρηση. 
θρησκευτικών ιδρυμάτων. H επιδότηση ενός ιδρύματος στη 
χαριστική δε θίγει τα δίκαια της ιδιοκτησίας πάνω σε ένα εκ- 
κλησιαστικό αντικείµενο, αλλά διαχωρίζει τα δίκαια της δια- 
χείρπσης καὶ της οικονοµικής εκμετάλλευσης, που μπορούν va 
δίδονται σε ένα τρίτο μέλος. Αὐτό ήταν Ιδανικό ως óynpa πα- 
ράκαμψης τῶν νομικών δυσκολιών για το εγχείρημα αποκατά- 
στασης ερειπωµένων εκκλησιαστικών κτηρίων καὶ επέμβασης 
σε αυτά. 

27.Για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα κατά την τελευταία περίοδο του 
Βυζαντίου βλ. γενικά Bryer, “Late Byzantine Monastery”, Ni- 
col, Church and Society, Oikonomides, “Monastères et les moi- 
nes”, cf. Herman, “Niederklerus”, ειδικά σ. 385-86, αναλυτικά 
BÀ. Thomas, Religious Foundations, o. 246-8 και βλ. Γεώργιος. 
Παχυμέρης, Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο. 73. 

28. Thomas, ó.r., o. 247. 

29. Rautman, “Monastic patronage". 

30. Πρόκεπαι για ναό μονόχωρο τρουλαίο µε περίστωο και νάρθη- 
κα, το γνωστό νότιο ναό της μονής του Λιβός, στον οποίο ap- 
γότερα θα προστεθεί και κλειστό περίστωο βλ. Macridy, Megaw, 
Mango, Hawkins, “Monastery of Lips” σ. 249 κ.ε. Την ίδια επο- 
xá n ανηψιά του Αυτοκράτορα, Θεοδώρα, κτίζει τη μονή τας 
Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδος, ως ανεξάρτητο ἵδρυμα, παρά 
την προέλευσή της από αυτοκρατορική ευεργεσία, καὶ όρισε το 
γιο της ως επίτιμο Έφορο, έτσι ώστε ελαχιστοποιούνται τα δι- 
καιώματα του πατριαρχικού παράγοντα, βλ. Thomas, Religious 
Foundations, o. 249, Θεοδώρα Παλαιολογίνα, Τυπικόν τας Be- 
βαίας Ελπίδος, επ. Delechaye, σ. 18-105, ειδικά ο. 29, Macridy, 
Megaw, Mango, Hawkins, “Monastery of Lips”, σ. 249-315. 

31.BÀ. Rautman, “Monastic Patronage”, Rautman, “Patrons and 
Buildings". 

32.Axópa και τα σταυροπήγια ήταν πιο αυτόνομα από ó;u σε 
προπγούµενους αιώνες, βλ. Thomas, Religious Foundations, o. 
249, υποσ. 21. To ίδιο ισχύει για τον επισκοπικό ρόλο στην 
ανέγερση ναών κατά των ἴδια περίοδο, που είναι ελάχιστος, 
όπως αναφέρουν οι ερευνητές µε βάση σωζόμενες μαρτυρίες 
βλ. Oikonomides, Archives de l'Arhos, Darouzès, Les registres, 
No 2477. Tia την περίπτωση του Tigiou Προδρόμου Σερρών, 
βλ. Guillou, Les Archives, καὶ στο Actes de Lavra, Vol. 2, No 75 
(1284) (αναφέρεται n περίπτωση του ©. Κεραμέα, που µε τη 
συμβολή του αδελφού του Νικολάου και του Αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η΄ βοπθήθηκε να γίνει δωρεά σε µια μονή του Χριστού 
Παντοδύναμου), βλ. και Thomas, Religious Foundations, o. 
250 και υποσ. 23. 

33. Erou, για παράδειγµα, ένας από τους σημαντικότερους ευεργέ- 
τες, 0 πρωτοστάτωρ Μπ[αήλ Γκλαβάς, που έχτισε τη μονή της 
Παμμακαρίστου στην Κωνσταντινούπολη επί Ανδρονίκου B^ 
(1282-1328), εμφανίζεται σε επιγραφή ὡς δημιουργός, napa- 
πέμποντας όµως καὶ στην πρώτη κτήτορα, την ιδρύτρια Iova- 
vá Ανυκία, σχεδόν 900 χρόνια νωρίτερα, βλ. Thomas, Religious 
Foundations, 6. 250 και υποσ. 23, 26, 27, αναφέρεται στο Ma- 
νουήλ Pr, Carmina, ed. Miller o. 241. 

34. Βελτιώσεις (υπαρχόντων και προσθήκες), επαυξήσεις, ovorá- 
σεις (υποστήριξη, υποστύλωση, φροντίδα, συντήρηση, em 
σκευές, αποκατατάσεις) είναι βυζαντινοί όροι για τους οποίους 
βλ. Thomas, Religious Foundations, οποραδικά και o. 251, 
υποσ. 32, όπου και βιβλιογρ. Actes de Zographou No 14 
(1299), No. 39 (1357), Actes d'Esphigmenou No. 28 (1378), 
enip. J. Lefort, kai Actes de Lavra, v. 3, No 144 (1367), erup. P 
Lemerle, ὁ.π. 
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βελτιώσεις και οἱ συστάσεις δεν ήταν καθόλου oná- 
vio φαινόμενο, ιδιαίτερα µε το θεσμό της χαριστι- 
κής. Αντίθετα, επειδή έδιναν tn δυνατότητα σύνδε- 
σης tou ονόματος του νέου κτήτορα µε ένα αντικεί- 
μενο κύρους, που εξασφάλιζε χρονική συνέχεια, οἱ 
επισκευές καὶ οι υπόλοιπες επεμβάσεις ήταν ιδιαίτε- 
ρα επιθυμητές καὶ επιδιωκόµενες. Πρόκειται για 
αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις À επεμβάσεις στο 
εσωτερικό tou ναού, χωρίς προσθήκες ή επεκτά- 


σεις στο εξωτερικό του µε πρόσθετα μέρη, peys- 
θύνσεις όγκου µε αλλαγή της κάλυψης του ναού, 
pe ανακτίσεις ευρείας κλίμακας (οι λεγόμενες εκ 
βάθρων ή εκ θεμελίων), µε ταυτόχρονη αύξηση 
του εμβαδούϑ᾽ και κάθε φύσης οικοδομικές enep- 
βάσεις για υποτιθέμενη ή πραγματική καλυτέρευση. 
του κτίσματος (βελτίωση) και πάντως για κάλυψη 
λειτουργικών και χρηστικών αναγκών τοῦ ιδρύμα- 
τοςθ, 


CSSS) 


B. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


Με τη χρήση και τη λειτουργία tou Χριστιανικού va- 
οὔ δε σχετίζονται μόνον n αρχιτεκτονική µορφή και 
n διάταξη του συνόλου ή υποσυνόλου ενός χώρου. 
Ἐξαιτίας της φύσης του ναού ὡς λατρευτικού κτί- 
σµατος, συνυπάρχουν επιπλέον έντονα τόσο το OTOL- 
χείο του συμβολισμού, όσο και το γεγονός ότι οἱ κι- 
νήσεις, δηλαδή τα δρώμενα κατά τη Θεία Λατρεία, 
ήταν µε ακρίβεια καθορισμένα, είτε µέσα από xa tu- 
πικά είτε μέσα από τις Συνόδους είτε µε άλλους κα- 
vóvec?", Συνεπώς, όσον αφορά το σχεδιασμό περι- 
στώου γύρω από τον πυρήνα ενός ναού, θα έπρεπε, 
σε μια αρχική του φάση ή να υπήρχε πρόθεση ov- 
σχετισμού µε ορισμένα από τα τελούμενα στον KU- 
píos ναό ή να κάλυπτε ανάγκες της ίδιας της der- 
τουργικής πράξης, είτε άλλες ανάγκες, που δεν eí- 
yav πάντα άµεση σχέση µε τις λατρευτικές ακολου- 
Ofcc?8. 

B.1. ΚΠΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ. AITANEIEX 


To ουσιώδες ζήτημα είναι το av µπορεί να eppnveó- 
σει κανείς την εξέλιξη της μεσαιωνικής και ειδικά 
βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ως κέλυ- 
qoc που φιλοξενεί ή στεγάζει ένα τελετουργικό ne- 
ριεχόμενοῦ”. Οι αλλαγές στη λειτουργική πράξη ως 
αιτία αρχιτεκτονικών μεταβολών είναι ένα συζητήσι- 
po θέμα, που δεν έχει μέχρι σήµερα βρει την τελική, 
απάντησή του. Ίσως όµως στην περίπτωση αυτή να 
pn χρειάζεται να αναφέρεται καγείς σε αίτιο Και ano- 
τέλεσμα, αλλά σε ερμηνεία-εξήγηση όσων συμβαί- 
νοῦν παράλληλα µε µια συνεχή αλληλεπίδραση. 
IIoc όµως σχετίζονταν οι εξελίξεις µε το περί- 
στῶο; Où πρώιμες λειτουργικές συνάξεις ήταν σχετι- 
κά απλές και τελούνταν στο πνεύμα μεγάλης ouppe- 
τοχής του κόσμου σε μεγάλες συγκεντρώσεις και λι- 
τανείες, ενώ υπάρχει n άποψη ότι μέχρι το 120 αι. n 


λειτουργική πράξη σε γενικές γραµµές δεν παρου- 
σίαζε καινοτομίες΄ῦ, Στη β΄ χιλιετία και ιδιαίτερα pe- 
τά το 120 ar, οι ακολουθίες έγιναν πιο πολύπλοκες 
και διαπιστώνονται μεγάλες αλλαγές, οἱ οποίες θα 
πρέπει να προοδιόρισαν — ανάµεσα o£ άλλα-- και το 
ρόλο του περιµετρικού χώρου του vaoó*. Οἱ πλη- 


35.Για αύξηση του χώρου βλ. Babić, Les chapelles, ο. 44, όπου 
αναφέρει την περίπτωση του βίου του Αγίου Αθανασίου (Ms 
Λαύρα À 187), όπου o αφηγητής μιλά για θανάσιμο ατύχημα 
του αγίου κατά τις εργασίες “αὔξησης” του καθολικού (*..f τοῦ 
ναοῦ προσθήκη.."). 

36. Où κτήτορες φαίνεται να είχαν ελάχιστη εμπιστοσύνη τόσο 
στους διαδόχους τους, όσο καὶ στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχε- 
τικά µε το τι έμελλε να συμβεί στο αντικείµενο της ευεργεσίας 
τους καὶ προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν τη 
διάσωσή του. Είναι αξιοσημείωτη n έκφραση της επιθυμίας 
των κτητόρων για απόλυτο σεβασμό από vou απογόνους τους 
των μορφών της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης του va- 
οὗ f τῆς μονής στο μέλλον, καθώς και τῶν λειτουργιών, όπως 
εκείνοι —o1 κτήτορες-- όρισαν, ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστεί 
στο μέλλον για λόγους “ανωτέρας βίας” µια ευρεία επισκευή ή 
και αναδόµπση (βλ. Παπάζογλου, Τυπικόν Ισαακίου, o. 177). 

37. Cutler, Allatios, IX, X, [11,12] o. 25 κε, Κονιδάρης, Mova- 
στηριακά τυπικά, ο. 25 κ.ε., Thomas, Religious Foundations, 
σποραδικά. 

38. Tia τις σχέσεις των χώρων στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
κορίως πρβλ. Πάλλας, “Ἀρχαιολογικά-λειτουργικά”, ιδιαίτερα 
279-307 και ειδικότερα του Ιδίου “Ai παρ᾽ Γὐσεβίου ἐξέδραι”. 

39.Mathews, "Architecture and Liturgy" στο Early Churches of 
Constantinople, o. 105-111 και του ιδίου “Private Liturgy’, H 
συμβολή αυτή του Mathews στην xatavónon των σχέσεων της 
αρχιτεκτονικής και της Λειτουργίας είναι καθοριστική. 

40. Ἡ εικονομαχία θεωρείται ότι επηρέασε xn λειτουργική πράξη 
και µετά από αυτήν είναι ορατές δύο τάσεις των Ἱεροσολύμων 
και του Στουδίου, βλ. Taft, Le rite o. 29-46 (rite imperial), 61- 
94 (Père studire), o. 95-105 (la prédominance néosabaïte) καὶ 
Πάλλας, “Αρχαιολογικά-λειτουργικά”, ιδιαίτερα o. 284-289 για 
τον όρθρο και το αποτέλεσµα της διάσπασης tou σε δύο τύπους. 

41. Anó το 1204 σταματά στην Κωνσταντινούπολη το aopauxé Tu- 
πικό, βλ. Φουντούλας, Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, 
Tia την εξέλιξη της Θείας Λειτουργίας βλ. Simić, “Griechisch- 
serbischen Beziehungen", γενικά Taft, The Great Entrance και 
του Ιδίου, “The Precommunion Elevation", όπου o συγγραφέ- 
ας υποστηρίζει ότι n σημερινή ακολουθία της Ευχαριστίας 
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ροφορίες όµως για τους χώρους γενικότερα είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες και φαίνεται ότι οἱ κινή- 
σεις σε αυτούς θεωρούνταν αυτονόητες, ώστε δε 
χρειάζονταν επεξηγήσεις. H παρατήρηση ὅμως ορι- 
σμένων κινήσεων και στάσεων σε σχέση µε την Eu- 
Χαριστία είναι σηµαντική για την κατανόηση τοῦ 
χώρου. Κινήσεις καὶ στάσεις (π.χ. προσφορά θυμιά- 
ματος, είσοδος, λιτανεία) επισημάνθηκαν από του J. 
Darrouzés, ο οποίος στηριζόμενος σε περιγραφές 
του Συμεών Θεσοαλονίκης΄2 δημοσίευσε ένα διά- 
γΡαμμα πορείας μιας ιεροτελεστίας στην Αγία Σοφία 
Θεσσαλονίκης, (ex. 5). Το διάγραμμα αυτό nepi- 
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ΕΙΚΟΝΑ 5. To διάγραμμα “της στάσεως και του θυμιάματος” 
στον ναό της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης σύμφωνα pe τον J. 
Darouzès, όπου φαίνεται n πορεία µέσα στο ναό. 


λαμβάνει και το περίστωο του ναού, καθώς πρόκει- 
τα! για την Αγία Σοφία. 

O1 λιτανευτικές πορείες κατά των Ευχαριστία 
έχουν πιθανότατα σημασία για τον περιµετρικό χώ- 
po γύρω από τον κυρίως ναό. Πριν από τη Μεγάλη 
Είσοδο, n οποία τελούνταν µε κλειστές τις θύρες, yi- 
νόταν μακρά προετοιμασία pe τη Μικρή Είσοδο, τα 
τρισάγια, τις ευχές προς τοῦς κατηχουμένους και 
των απόλυση (απομάκρυνσή) tous. Κατά την τέλε- 
on λοιπόν της Μεγάλης Εισόδου, σύμφωνα µε πα- 
λαιότατη παράδοση΄', ελάμβανε χώρα περιφορά 
που άρχιζε από xn θύρα της πρόθεσης, κατέβαινε 
μέχρι το δυτικό πέρας tou ναού καὶ γύριζε από το 
κέντρο προς ταν Ωραία Πύλη”, H σηµαντική αυτή 
κυκλική πορεία΄6 επιβλήθηκε από τα µέσα του 6ου 
ai. pe τις δύο Εισόδους καὶ την εισαγωγή του Χε- 
ρουβικού Ύμνου. Είναι πιθανό ότι το γεγονός αυτό 
προέβαλλε την περίκεντρη οργάνωση του χώρους; 


καὶ ίσως έδωσε μια νέα διάσταση στην ὕπαρξη του 
περιστώου. 

Mia δεύτερη πομπική περιφορά που γίνεται στο 
ναό είναι εκείνη προς τιμήν της αναστήλωσης των εἰ- 
κόνων, κατά TN διάρκεια της Λειτουργίας της Κυρια- 
κής της Ορθοδοξίας. Ἡ πομπή σταματά µια φορά 
στο κέντρο κάθε κλίτους, στο νάρθηκα καὶ τελικά εἰ- 
σέρχεται από τα βόρεια στο κέντρο του ναού. Ὑπάρ- 
χουν καὶ άλλες λιτανείες, κατά τις οποίες ακολουθεί- 
ται n περιμετρική πορεία στο εσωτερικό του χώρου, 
αλλά και στο εξωτερικό του ναού. H πομπική αυτή 
πρακτική περικλείει ένα βαθύτατο συμβολικό χαρα- 
κτήρα. Καθώς ο ναός είναι οίκος Θεού, τα πάντα (ο 
κόσμος) περιστρέφονται γύρω από αυτόν Και τον OU- 
ναποτελούν. Έτσι, το κέντρο του ναού, το Βήμα καὶ o 
τρούλος, συμβολίζουν την ουράνια πολιτεία, ενώ τα 
γύρω, τα κλίτη, τα περίστωα, όλα αυτά τα λιγότερο 
φωτεινά, συμβολίζουν τον επίγειο κόσμοήδ. 

Θα μπορούσε να διατυπωθεί n υπόθεση ότι οἱ 
τελετές επιτυγχάνουν, κάτω από ορισμένες συνθή- 
Keg, των πραγμάτωσή τους σε µια περίκεντρη διευ- 
θέτηση των χώρων του ναού, ο οποίος δεν παύει va 
περιλαμβάνει, στη γενική σύλληψή του, το σχήμα 


(Eucharistic Liturgy) κωδικοποιήθηκε ουσιαστικά το 1340 στη 
διάταξη τοι Φιλοθέου καὶ διαψεύδει το “μύθο” --όπως τον 
αποκαλεί-- ότι στη βυζαντινή ακολουθία δεν υπήρξε ποτέ µια 
μεταρρύθμιση (reform) kai (o. 19) αναφέρει ότι n Κώνσταντι- 
νούπολη ποτέ δεν υιοθέτησε τις τροποποιήσεις της Αντιόχειας. 
Για τις αλλαγές που επιδρούν στα προσκτίσµατα βλ. Babić, 
“Ikonografski Program”, o. 79-127, που ανιχνεύει τις αλλαγές 
αυτές µέσα από την εικονογράφηση και τα σχετικά npoypáp- 
ματά της. 

42. Darrouzès, “Saint-Sophie”, ειδικά o. 61, όπου θέτει και το ερώ- 
npa σχετικά µε τους όρους διάκουφον και ποτάμιον. 

43. Βλ. Mateos, La célébration, Mateos, Typikon, I, o. 182, I a. 6, 
88, 20855 και Taft, "The Pontifical Liturgy”, Καλλίνικος, O 
Χριστιανικός ναός, κεφ. MT, o. 322- 351 και ειδικά o. 322 
υποσ. 2 για τη Μικρή Είσοδο: “Ἔν τῇ λειτουργικῇ γλώσσῃ 
ἁπαντᾶ τά: a) εἴσοδος ἐνάρξεως, fj τοῦ ἱερέως εἰς τό ἱερατεῖον διά 
τῶν πλαγίων θυρῶν πρό τῆς ἱερουργίας, β) εἴσοδος συνάξεως ἤ 
τοῦ λαοῦ μετά Ñ ἄνευ τοῦ ἀρχιερέως εἰς τόν ναόν ἀπό τοῦ vág- 
θηκος μεγάλων πυλῶν, y) εἴσοδος μικρά ἤ ὡς ἄνω, καί ὃ) εἴσο- 
δος μεγάλη fj μετά τῶν Τιμίων Δώρων..”, βλ. Συμεών, Ta 
Άπαντα, κεφ. 1, σ. 282-310. 

44.Βλ. Taft, The Great Entrance, σ. 200. 

45. Βλ. Καλλίνικος, O Χριστιανικός ναός, κεφ. MA, ο. 331-339. 

46. Βλ. Moran, “The Musical "Gestaltung", καὶ Darrouaes, “Saint 
-Sophie", ειδικά o. 65, ei. 2 και o. 66, όπου και διάγραµµα xá- 
τοψης. 

47. BÀ. Γκιολές, Βυζαντινή ναοδομία, ο. 13-14. 

48.Tia σχετικά σχόλια βλ. Symeon von Thessaloniki, Eine Litur- 
gicerklärung, Συμεών, Τά Άπαντα, κεφ. N’, o. 325 (Περί τῶν ἐν 
τῷ Νάρθηκι λεγομένων Εὐχῶν.) και Γερμανό Κωνσταντινουπό- 
λέως, Μυστική θεωρία, ΡΟ 98, o. 383 κ.ε. 








ΒΡΕ: 





ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TOY LIEPETOOY 73 


του σταυρού, σε πολλούς και ποικίλους βέβαια αρ- 
χιτεκτονικούς τύπους”. Είναι κατανοητό óu o1 no- 
μπές γύρω από τον κυρίως ναό είναι µία µόνο από 
τις πιθανές περιπτώσεις χρησιμοποίησης του χώρου 
των περιστώων. Hôn όµως στο 10ο αι. οι πομπές 
περικόπτονται σημαντικά. Ta αίθρια εξαφανίζονται, 
o1 θύρες μειώνονται, το εξωτερικό σκεσοφυλάκιο 
εγκαταλείπεται καὶ αντικαθίσταται µε δύο παστοφό- 
pia δίπλα στο ιερό, το σύνθρονο καταργείται, o pe- 
γάλος άμβωνας μεταφέρεται σε µια άκρη του πυρή- 
va και οἱ διαστάσεις του μικραίνουν, ενώ τα τελού- 
peva εκεί περιορίζονται πλέον στο λόγοι. H ago- 
λουθία άνοιγε πλέον όχι µε την τελετή της Μικρής 
Εισόδου αλλά µε µια λιτανεία, n οποία προτασσόταν 
ολόκληρης της περοτελεστίας»]. Στο 14ο αι. ο Nixó- 
λαος Καβάσιλας δεν αναφέρει πια την πράξη αυτήν 
ως Είσοδο, αλλά ὡς απλή ανάδειξη του Ευαγγελί- 
ou?^, πράγμα όµως που είχε επικρατήσει πολύ νω- 
ρίτερα. Τα παραπάνω δε µπορεί παρά να επέδρασαν 
otn θέση καὶ στο χώρο της συγκέντρωσης των M- 
στών, n οποία γινόταν σε αίθρια και περίστωα. 
Αξιοσημείωτο ρόλο παίζουν οι μνημονεύσεις 
ονομάτων θανόντων και ο χώρος του ναού, όπου 
αυτές λαμβάνουν χώρα. Σύµφωνα µε το Δ. Πάλλα, 
ο χώρος του μνημονεύσεων σχετίζεται µε το νάρθη- 
κα ή την ανατολική πλευρά του αιθρίου κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους”. 


B.2. OI ΘΕΣΕΙΣ TON ΓΠΣΤῺΝ 


Σημασία έχει επίσης n θέση των πιστών στο χώρο 
της εκκλησίας γενικά κατά την 1epoupyío?4. Enpa- 
ντικές διακρίσεις είναι αυτές των µυηµένων και 
αμύπτων (αντίστοιχα βαπτισµένων και κατηχούμε- 
νων), τουλάχιστον κατά την παλαιοχριστιανική πε- 
ρίοδο, καθώς και αυτή των φύλων. Ἡ πρώτη από 
αυτές έχει ως αποτέλεσμα την κατηγορία των κατη- 
χουμένων, οι οποίοι καταλαμβάνουν ειδική θέση 
στο νάρθηκα και στα υπερώα, χώρους που έχουν τη 
δυνατότητα va απομονώνονται, αφού οἱ κατηχού- 
μενοι και οἱ μετανοούντες δεν ήταν παρόντες σε όλη 
1n λατρευτική πράξη, αλλά εξέρχονταν κατά την 
ώρα της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, ειδικότερα 
κατά τον καθαγιασµό των Τιμίων Δώρων. Το θέμα 
αυτό σχετίζεται µε ζητήματα λειτουργίας και χρή- 
σης των περιμετρικών χώρων στο ισόγειο καὶ τῶν 
υπερώων (ex. 6). O Συμεών Θεσσαλονίκης γρά- 
qpe??: “Αὐτοί of ἁμαρτωλοί ἐδιώκοντο πρότερον ὅλοι 
ὅταν ἐξεβάλλοντο xai οἱ κατηχούμενοι: τῶρα ὅμως 






























































ΕΙΚΟΝΑ 6. Αναπαράσταση του εσωτερικού της βασιλικής Αγ. 
Ἰωάννου του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Άποψη προς 
το τρίθυρο του νάρθηκα (Ὀρλάνδος). 


διά τούς διωγμούς τῶν τυράννων, χαί συχνάς περι- 
στάσεις, εὑρήκαν καλόν οἱ πατέρες νά ἐκβάλλωνται 
μόνον oi κατηχούμενοι, καί ἀπό τούς ἁμαρτωλούς 
ἐκείνοι μόνον ὅσοι περιέπεσον εἰς τήν ἄρνησιν του 
Θεοῦ ἤ εἰς φόνον. Οἱ δέ λοιποί ἁμαρτωλοί φθάνει yó- 
νον νά ἔχουν τό Βάπτισμα, καί ἀφήνονται καί xavo- 
νίζονται κατ᾽ ἰδίαν διά τήν ἁμαρτίαν τους ἀπό τούς 
Πνευματικούς Πατέρας. Ἐκεῖνοι λοιπόν ὅσοι ἐκβάλ- 


49. Παραδείγματα υπάρχουν από τους παλαιοχριστιανικούς χρό- 
νους. Εδώ πρόκειται για τη βασιλική, αλλά πολύ περισσότερο 
xn. βαδιλική µε το εγκάρσιο κλίτος, σε ελεύθερο ή εγγεγραμμέ- 
VO σταυρό. 

50. Βλ. Taft, Le rite, o. 92-93. Περί των αιθρίων και της μεταμόρ- 
φωσής τους βλ. Πάλλας, “Αρχαιολογικά-λειτουργικά”, 179- 
189 και ειδικά 286. 

51.0 κλήρος κάνει µια μόλις εμφάνιση, δείχνει το Ευαγγέλιο καὶ 
γυρνά στο ιερό. Βλ. Taft, Le rite, o. 89-94, Mateos, Typicon, 
Φουντούλης, Εισαγωγή στη θεία λατρεία, ο. 219, Γερμανός 
Κωνοταντινουπόλεως, λάυοτική θεωρία, 405CD, 408A. 

52. Cabasilas, Divine Liturgie, ο. 146. Taft, The Great Entrance, o. 
178-194, και vou ιδίου Le rire, o. 90-92. 

53. Πάλλας, “Αρχαιολογικά-λειτουργικά”, o. 296-299. 

54. Βλ. Taft, Le rite, o. 31-32, όπου υποστηρίζεται ότι τα κτήρια εί- 
Χαν λίγη συμβολικά ή θεολογική σημασία πριν τον ἴουστινια- 
vó. Μέχρι την eixovopayía οι περιγραφές της ακολουθίας απλά 
αγνοούσαν το εκκλησιαστικό κτίσμα καὶ ασχολούνται περισσό- 
τερο pe τον εξωτερικό χώρο κατα μήκος των οδών µε τις στο- 
ές, από όπου περνούσαν oi λιτανείες. Επίσης, βλ. Πάλλας, ὁ.π. 
για ζητήματα της θέσης των πιστών γενικότερα. 

55.Συμεών, Τά Άπαντα, o. 173 (κεφ. KET’) και συμπληρωματικά. 
βλ. o. 172 (κεφ. ΚΕ’, βλ. εναλλακτικά Migne, “Συμεών Θεσ- 
σαλονίκις”, PG, o. 358 (κεφ. PNB’, PNT’, PNA’ καὶ Cutler, 
Allatios, 6.n., Α΄ Επιστολή VI, ο. 8, επιπλέον βλ. Taft, Le rite, o. 
39, όπου θεωρεί αδύνατο va χρησιμοποιήθηκε μετά vov 7ο ai. o 
νάρθηκας ὡς κατηχούµενα και Ćurčić, “Smisao i funkcija ka- 
tihoumena", για tn λειτουργία καὶ xn χρήση των κατηγούμενων, 
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λονται στέκονται τριγύρω εἰς τούς Νάρθη- 
xaç, ἤ καί εἰς τα ΚΚατηχούμενα, ὅταν τά φρικτά µυ- 
στήρια τελῶνται”. Συνεχίζοντας ο Συμεών τα περί 
νυχθημερινών ιερών ακολουθιών δίνει µια onpa- 
ντική mÀnpoqopía?6: “ei δέ καί εἶναι ᾿Αρχιερεύς, 
åg’ οὗ τό σφραγίση αὐτός (τό θυμιατήριον) ἀρχινᾶ ὁ 
ἱερεῦς ἀπό τό δεξιόν µέρος τοῦ Νάρθηκος, ὅπου εἶναι 
εἰς τόν τοῖχον ἡ “Ayia εἰκῶν τοῦ ᾿Αρχαγγέλλου, καί 
θυμιᾶ κυκλοειδῶς τόν Νάρθηκα τριγύρω εἰς τά θε- 
μέλια τοῦ ναοῦ χαί εἰς τούς τοίχους. ᾿Αφού ὃ ἱερεύς 
θυμιατίσει τόν νάρθηκα, ὅπου “μικρά και ολίγα 
φῶτα ἀνάπτονται”, " "Ἔπειτα εἰσελθῶν ἐκ τῆς πλα- 
γίας εἰς τόν Ναόν κεκλεισμένον ὅντα, ὡς προείπω- 
μεν... καί ἐξερχόμενον ἀπό τήν ἄλλην πλαγίαν mú- 
λην...”. 

Παράλληλα µε τη διάκριση σε punpévous και 
αμύητους (κατηχούµενους) εμφανίσθηκε n ανάγκη 
va εισαχθεί ο διαχωρισμός των φύλων κατά τη θεία 
λατρεία”. Φαίνεται ότι τα υπερώα ήταν μέχρι τον 6ο 
αι. χώρος τῶν γυναικών, ενώ αργότερα --όπου υπήρ- 
yav- παραχωρήθηκαν στους kauryoópevoug? και 
οἱ γυναίκες μετακινήθηκαν στη βόρεια πλευρά του 
ναού. Ὁ διαχωρισμός αυτός εκφράζεται στο χώρο 
µε διατείχισμα, ενώ στη συνέχεια, n γυναικεία πα- 
ρουσία πέρασε από το ισόγειο του ναού επάνω στο 
γυναικωνίτη ἡ γυναικίτη””. Πιθανόν n µεταφορά 
του χώρου των γυναικών από το ισόγειο του ναού 
στα υπερώα να έγινε προκειµένου va ypnotponoin- 
θεί ο κυρίως ναός για την τέλεση αποκλειστικά καὶ 
µόνον της Ευχαριστίας. Στους ναούς όµως που δεν 
είχαν σπερώα οἱ γυναίκες φαίνεται ότι παρέμειναν 
στη βόρεια πλευρά. Είναι πιθανό n θέση των yuvar- 
κών στην εκκλησία κατά των ιερουργία να ήταν µια 
παράμετρος που καθόρισε λύσεις κατά έναν anpó- 
σµενο τρόπο στην αρχιτεκτονική του ναού, καθώς οι 
χώροι γύρω anó τον κυρίως ναό και ίσως και άλλα 
σημεία, που δε μαρτυρούνται από τις πηγές, ypnoi- 
μοποιούνταν για τις γυναίκες), 

Χρήσιμες στην προκείµενη περίπτωση είναι 
και o1 πληροφορίες του Λέοντος Αλλάτιου, που, av 
και ισχύουν για xo 17ο ar., δεν παύουν να απηχούν 
παραδόσεις που αποκρυσταλλώθηκαν πολύ νωρί- 
τεραϑ!, O Αλλάτιος αναφέρει ότι δε γνωρίζει την 
εξήγηση για το διαχωρισμό των φύλων και ότι n 
παρουσία των γυναικών είχε σχεδόν ταυτιστεί µε το 
νάρθηκα, στον οποίο η είσοδος γινόταν όχι από 
την κεντρική πύλη (βασιλική), αλλά από τις πλά- 


γιες, 


B.3. IAIOTIKH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 


Καθώς το κεντρικό µέρος του ναού χρησιμοποιού- 
νταν μόνο για τη θεία λατρεία, γίνεται κατανοητό ότι 
για τις υπόλοιπες λατρευτικές ανάγκες έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται χώροι στην περιφέρεια ή στα 
άκρα του ναού. Ένα αξιοπρόσεκτο θέµα που σχετί- 


56. Συμεών, Τά άπαντα, o. 325 (κεφ. Ν΄: “περί τῶν ἐν τῷ Νάρϑηκι 
λεγομένων εὐχῶν xat τοῦ γινομένου ἐκεῖσε θυμιάματος, καὶ τῆς 
Εἰσόδου xat τί ταῦτα σημαίνειν”). 

57. Taft, “Women at Church”, είναι n πιο εκτεταμένη μελέτη γενι- 
κά για τη θέση της γυναίκας στο βυζαντινό ναό. H κοινωνική 
Ἱεραρχία ήταν σηµαντική σε σχέση µε τη θέση, το ἴδιο και n 
θρησκευτική (μυπµένοι/αμύητοι). Για την περίπτωση αυτήν βλ. 
Καλλίνικος Ο χριστιανικός ναός, ο. 375-381 και για το διαχω- 
pioué τῶν δύο φύλων o. 93-99, επίσης αναφέρει τα Σωκρατ. 
Εκκλησ. ἵστορ. Α΄, o. 17, Migne, PG 67,121 καὶ Κυρίλου Ie- 
ροσολ. Προκατηχ. σ. 14, Migne, Ρ 33, 356. 

58. Strube, Die westliche Eingangseite, o. 164, όπου αναφέρει ότι pé- 
Χρι τον 6ο αι. τα υπερώα ήταν χώρος των γυναικών, ενώ από τα 
τέλη του 7ou αι. αναφέρονται ως κατηχούμενα. Επίσης Mathews, 
Early Churches, o. 130. To ζήτημα είναι ότι ο όρος που ypnomo- 
ποιείται αργότερα δεν αντιστοιχεί απαραίτητα και στη χρήση τοῦ 
χώρου. Βλ. Cutler, Allatios, Α΄ Επιστολή, XXI, o. 20, για τα θέση. 
των γυναικών στα υπερώα µε κιγκλιδώματα, Ὁ διαχωρισμός yi- 
νόταν ανεξάρτητα από τη μύηση ή pn των γυναικών. Ο Taft, 
“Women at Church”, o. 32 συνδέει το ζήτημα µε τον περιορισμό 
των αρμοδιοτήτων των πρεσβυτίδων προκαθημένων. 

59, Για τους όρους βλ. Taft, “Women at Church”, ειδικά σ. 31-32. 
Tia το διαχωρισμό των φύλων και το διατείχισμα πρβλ. Καλλίνι- 
κος, Ο Χριστιανικός ναός, ο. 96, 97 και υποσ. 25 καὶ Cutler, 
Allatios, Α΄ Ἐπιστολή, XXI, ο. 20, όπου αναφέρεται ότι o1 γυναί- 
Κες έμεναν στις “σωστές θέσεις” τους καὶ ένας τοίχος τις χώριζε 
από την τελετουργία, την οποία άκουγαν από µια ή περισσότερες 
μικρές πόρτες. Όπου δεν υπήρχε νάρθηκας, ο ναός χωριζόταν µε 
θωράκια, βλ. Cutler, Alfatios, και BE Επιστολή V,31. Βλ. επίσης 
Mathews, Architecture and Liturgy, o. 130-136, µε αναφορές σε 
σχετικά κείµενα᾽ προπάντων βλ. Taft, “Women at Church”, o. 
85-86 αλλά ειδικά 85, όπου αναφορά ομιλιών του Χρυσοστόμου 
για το χωρισμό γυναικών-ανδρών µε τοίχο λόγω απαράδεκτης 
συμπεριφοράς vou εκκλησιάσµατος. Επίσης βλ. Strube, Die 
westliche Eingangseite, o. 164. H άποψη του Taft είναι για το θέ- 
pa αυτό διαφορετική από της Strube, βλ. Taft, Le rite, υποο. 47. 
O διος, “Women at Church”, o. 87 καταλήγει ότι παρουσία xov 
γυναικών στους περιμετρικούς χώρους δεν ήταν αποκλειστική. 
και δεν αναφέρεται αποκλεισμός τους από το κέντρο του ναού. 
Φαίνεται όµως ότι n θέση τους σε περιµετρικούς χώρους avuka- 
τοπτρίζει ευρύτερες κοινωνικές καταστάσεις. 

60. Σημειώνεται το "orovef άβατον’ στους ναούς και n επίδρασή 
τοῦ στο χώρο. Για τις γυναίκες οἱ χώροι γύρω από τον κυρίως 
ναό, ο νάρθηκας, οἱ πλάγιοι χώροι --που µπορεί va ήταν κλίτη 
ή στοές-- τα υπερώα, n περιοχή της πλάγιας θύρας για τη λή- 
yn αντιδώρου, n οποία επικοινωνούσε µε το νάρθηκα και ίσως 
καὶ άλλες θέσεις, που δεν αναφέρονται στις πηγές, ήταν o1 τό- 
ποι, οἱ οποίοι χαρακτήριζαν τη σχέση µε το θείο, αλλά και τα 
σχέση µε το συνολικό πνευματικό καὶ υλικό χώρο. Βλ. καὶ 
Curler, Allatios, 6.n., Α΄ Επιστολή V, o. 7, αναφορά στον G. 
Corintius, που έλεγε óu: “νάρθηκας λέγεται εκεί όπου βρίοκο- 
vrai οἱ γυναίκες στον ναό.” Επίσης βλ. XXI, σ. 20, για το νάρ- 
θηκα και τη λήψη αντιδώρου από τις γυναίκες. 

61.Curler, Allatios, iv, v, o. 7-8. 
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ζεται µε τα παραπάνω είναι n τέλεση ακολουθίας 
Ιδιωτικάδ2, Οι χώροι τέλεσής της φαίνεται να είναι 
κυρίως τα παρεκκλήσια, τα οποία εμφανίζουν µια 
ποικιλία ὡς προς tn θέση τους. Αν και n Ιδέα της té- 
λεσης της Ευχαριστίας ιδιωτικά κατακρίνεται από 
την Πενθέκτα Σύνοδο (καν. 31 και 59), δε μπορεί va 
αγνοηθεί ο προβληματισμός σε σχέση µε την npa- 
γματοποίησή τηςθδ, O Th. Mathews παρακολούθη- 
σε την εξελικτική πορεία της θείας λατρείας για va 
καταλήξει σχετικά µε την ιδιωτική τέλεση Θείας Ευ- 
χαριστίας σε ορισμένα συμπεράσματα, που έχουν 
σημασία για το θέµα µας. O συγγραφέας επεσήμανε 
ότι, καθώς οι βασικές τελετές συγκεντρώνονται βαθ- 
μιαία όλο καὶ πιο πολύ στο κέντρο του ναού καὶ στο 
ιερό και n συμμετοχή των λαϊκών φαίνεται να πε- 
ριορίζεται όλο και περισσότερο, n σχέση ανάµεσα 
στα δρώμενα και στους πιστούς καταγράφεται µε 
διαφοροποιηµένους όρους µέσα στο χώρο. O ovy- 
γραφέας επιχείρησε να συνδέσει το θέμα µε την 
Ιδιωτική τέλεση της Ευχαριστίας, που γινόταν σε ju- 
κρού μεγέθους ναούς, ναῦδρια ή παρεκκλήσια και 
παράλληλα να συσχετίσει το θέµα αυτό µε τη βαθµι- 
αία σμίκρυνση τών ναών”΄, Μια ενδιαφέρουσα áno- 
in είναι n σύνδεση του μηχανισμού, µε τον οποίο 
πραγματοποιούνταν οἱ καινοτομίες που εισάγονταν 
στην εκκλησιαστική πρακτική από το μοναχισμό, µε 
τον πολλαπλασιασμό των πλαγίων χώρων, παρεκ- 
κλησίων, An. Έτσι, για παράδειγµα, στη μονή 
xou Λιβός αναπτύσσονται παρεκκλήσια χωρίς ιδιαί- 
τερο εξοπλισμό, εκτός των απολύτως αναγκαίων 
στοιχείωνόό. 

Από τις φιλολογικές μαρτυρίες κυρίως συνάγε- 
xau, ότι εξελίχθηκε n κατ’ οίκον τέλεση της θείας da- 
τρείαςόῦ, n οποία στην Κωνσταντινούπολη γινόταν 
επίσης σε πολύ μικρούς ναούς, είτε σε παρεκκλήσια 
που προοσθέτονταν σε μεγαλύτερους ή στις στοές και 
στα υπερώα των ναών, τα οποία µπορεί να είχαν 
σχήμα περιστώου. H τέλεση ακολουθίας σε ευκτή- 
pia ú επισκοπεία φαίνεται να ήταν συχνό φαινόμε- 
νο, ακόµα και σε povaouká κελλιά κατά τα όψιµα 
βυζαντινά ypóviaS 
pn κα! τα προσευκτήρια ήταν εξοπλισμένα µε όλα τα 


, ενώ στα πιόσχηµα υπερώα akó- 


απαραίτητα για την τέλεση λατρευτικής ακολου- 
θίαςό”. Φαίνεται μάλιστα ότι το πράγμα είχε πάρει 
τέτοια έκταση mou Χρειάστηκε Συνοδική Απόφαση 
για τον έλεγχο του τόπου στον οποίο γινόταν n 1ε- 
poupyía ιδιωτικά, ώστε να έχει αναγνώριση από την 
Εκκλησία7θ, Σε ορισμένες μονές µε πολλά παρεκ- 


κλήσια τελούνταν ακολουθίες σε διαφορετικό κάθε 
φορά ή κάθε μέρα της εβδομάδος παρεκκλήσι, 
όπως αναφέρει kar ο Λέων Αλλάτιος”. Οι πρακτι- 
κές που ώθησαν στη βαθμιαία επικράτηση των pi- 
κρών προστιθέµενων ανεξάρτητων ή πμιανεξάρτη- 
των χώρων λατρείας στο ναό” είναι κάτι που pno- 
peí να συνδέεται µε τη βαθμιαία δημιουργία ενός 
ορισμένου τύπου περιµετρικού χώρου ή μίας στοάς 
έξω από το κύριο σώμα του ναού, που συνέδεε τα 
παρεκκλήσια µε το νάρθηκα ή µε ορισμένο σηµείο 
του κυρίως ναού, 


62. Γενικά για το θέμα βλ. Mathews, “Private Liturgy”. 

63. Βλ. Mathews, ό.π. Επισημαίνεται ότι n πραγμάτωση ιδιωτικής 
περουργίας αφορά τα απαραίτητα υλικά µέσα, τον εξοπλισμό, 
την καταλληλότητα του χώρου κ.ά. 

64. O Mathews θέτει καὶ το πρόβλημα της ριζικής σμίκρυνσης των 
εκκλησιών µε την πάροδο του χρόνου καὶ το ρόλο του µοναχι- 
σμού σε αυτό, Ιδιαίτερα στην όψιµπ περίοδο (Mathews, 6.11.). 
Tia τα σμίκρυνση των ναών --αλλά όχι σε συσχετισμό µε το po- 
vayiogó - Μπούρας, Ιστορία, σ. 217, 399-400 και παλιότερα 
Mango, Architecture, o. 109-110, Krautheimer, Architecture, o. 
343-344 κ.ά. 

65. BÀ. Babić, Les chapelles, o. 44, κ.ε. Επίσης, o Αλλάτιος αναφέ- 
Ρεται στην ύπαρξη των πολλών παρεκκλησίων, Cutler, Allatios, 
o. 33-34. Av καὶ o Mathews σημειώνει το έργο της Babić σχετι- 
κά µετον πολλαπλασιασμό των παρεκκλησίων δεν επωφελείται 
από τις σημαντικές παρατηρήσεις της σποραδικά. 

66. Megaw, "The Original Form". 

67. Mathews, "Private Liturgy”, o. 135 και unoo. 33, αναφορά otn 
Μαρτυρία μιας ιδιωτικής λεπουργικής πράξης στις αρχές του 
7ου αι., βλ. και 136 και ειδικά υποσ. 37, αναφορά στον κανό- 
va 31 της Πενθέκτης, n οποία επιτρέπει την τέλεση τερουργίας 
Ιδιωτικά µετά από άδεια επισκόπου: "...τούς ἐν εὐκτηρίοις ἔνδον 
οἰκίας τυγχάνουσι λειτουργούντας ἤ βαπτίζοντας κληρικούς, ὑπό 
γνώμης τοῦτο πράττειν τοῦ κατά τόπον ἐπισκόπου ὁρίζομεν”. 

6δ.Οι όροι, ιδίως το ευκτήριον, συναντώνται στον Πορφυρογέν- 
νπτο, De Ceremoniis, o. 117, 352, και αλλού σποραδικά. Επί- 
σης βλ. Mathews, "Private Liturgy”, o. 134-136 για στοές, εἰδ. 
o. 134 και για λειτουργίες στα υπερώα, ο. 136 και υποσ. 38 για 
λειτουργίες σε ευκτήριους οίκους µε παραπομπή Hermann, 
"Niederklerus", του ιδίου, The Secular Church, o. 104-133. 

69. BÀ. Mathews, ὁ.π., o. 136 και υποα. 36. 

70.Ίσως πιο πολύ για λόγους αρμοδιότητας και εκκλησίας kai 
όχι για λόγους ουσίας βλ. και Mathews, 6.1., o. 136 υποσ. 37, 
κανών 31 της Πενθέκτης Συνόδου, βλ. υποσ. 67 του παρό- 
ντος, Ράλλη, Ποτλή, Κανόνες Οικουμενικής Συνόδου, (Οικ. 
Συνοδ. ἐν τῷ Τρούλῳ), κανών λα΄, 371-2, όπου αναφέρεται 
σχετικά µε όσους λειτουργούν “τούς ἐν τοῖς εὐκτηρίοις οἴκοις 
ἔνδον οἰχίας ..." 

71. BÀ. Cutler, Allatios, 6.n., ο. 34-35. 

72. Πιθανότατα ευθάνονται yi! αυτό οἱ µοναστικές πρακτικές (βλ. 
σχετικά Herman, The Secular Church, και ειδικά σ. 118). Είναι 
ενδεικτική επίσης n αναφορά του Mathews ότι στην Κωνστα- 
ντινούπολη κατά το 150 at. μόνον 8 ναοί είναι καθολικά και πά- 
vo από 200 ιδιωτικοί. Τα καθολικά είναι οι άµεσα από την 
Ἐκκλησία εξαρτώμενοι ναοί για τους ιδιωτικούς βλ. Mathews, 
“Private Liturgy” o. 40, όπου καὶ Δημητροκάλλης, Λίκογχοι, o. 
459 (και βιβλιογρ. υποσ. 2) και σ. 460 (και υποσ. 1). 


es 
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T. H ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑ KAI H ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΗ ΠΛΑΙ- 
ΣΙΩΣΗ ΤΗΣ 


Το θέµα της σχέσης avápeoa στην Ευχαριστία και 
στο γύρω από τον κυρίως ναό χώρο διαφωτίζει κά- 
πως το χωροδιάγραμμα του Darrouzés, που αποτυ- 
πώγει την περιγραφή του Συμεών Θεσσαλονίκης’, 
Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθµός πληροφοριών, 
που προέρχονται από την εξέταση των τυπικών των 
ναών, στρέφουν την προσοχή µας στο ρόλο των 
ναρθήκων και διδάσκουν ότι πολλές χρήσεις είναι 
συνδεδεμένες µε αυτούς”, ενώ αντίθετα δεν αναφέ- 
petar πουθενά το περίστωο. O όρθρος, o εσπερινός, 
01 ώρες και γενικά ot ακολουθίες rou μοναχικού καὶ 
ασματικού τυπικού συχνά δε γίνονται στον κυρίως 
ναό. Σε opiopévec περιπτώσεις μάλιστα, ακολουθίες, 
για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη n ύπαρξη Αγίας 
Τράπεζας, τελούνται µόνο στο νάρθηκα. Σε περί- 
πτώση που δεν επαρκεί ο νάρθηκας γίνεται συχνά 
χρήση καὶ της νότιας πλευράς του ναού””. Το yeyo- 
νός αὐτό φωτίζει από µία άποψη και το ρόλο του 
νότιου τμήματος του περιστώου. 

Ὡστόσο, καὶ τα υπερώα ανέλαβαν χρήσεις που 
προὔποθέτουν ενιαίο ρέοντα χώρο. Αυτά βρίσκονταν 
άλλοτε στις τρεις πλευρές των ναών, δηλ. βόρεια, νό- 
ua και δυτικά, άλλοτε υπήρχαν µόνο στο βορρά και 
στο νότο κι άλλοτε µόνο δυτικά. Πως ακριβώς όµως 
λειτουργούσαν τα υπερώα; Με την απομάκρυνση 
της γυναικείας παρουσίας από το ισόγειο επίπεδο 
του ναού, n θέση της μεταφέρεται στα υπερώα. H 
γυναικεία παρουσία είναι ασφαλώς ένα µέρος του 
χαρακτήρα των υπερώων, αλλά όχι και το µοναδι- 
xó/6, Είναι γνωστή n ύπαρξη και άλλων λειτουργιών 
στα υπερώα, όπως βιβλιοθήκες, διαμέρισμα rapo- 
γής ιεράρχη ή και ειδικών προσώπων fi χώροι ouvá- 
ξεων””. Βέβαια n ύπαρξη υπερώων προὔπέθετε ap- 
κετό ὕψος στον αντίστοιχο χώρο του ναού, αλλά και 
αρκετά µεγάλο γενικό μέγεθος. Hőn το παραπάνω 
γεγονός µας οδηγεί καὶ στην αιτία ύπαρξης διώρο- 
POV περιστώων, όπως καὶ διώροφων ναρθήκων pé- 
σα στο “κέλυφος” του ναού. Εικάζεται ότι στα σπε- 
ρώα τελούνταν ορισμένες ακολουθίες ιδιωτικά. Είναι 
συνεπώς βάσιμο να υποθέσει κανείς tnv ενδεχόμενη 
ταυτόχρονη σχέση των ακολουθιών αυτών µε τις 
σπόλοιπες χρήσεις των υπερώων και ιδιαίτερα µε tn 
χρήση τους ὡς γυναικωνίτες. Γ]ως θα πρέπει όµως 
να εξηγηθεί το ότι δε διακρίνονται µε σαφήνεια οἱ 
προσβάσεις στα ευρύχωρα υπερώα σημαντικών va- 
ών, όπως ο Σωτήρας στους Χριστιάνους της Τριφυ- 


Mac, n Παρηγορήτισσα της Άρτας, n παραδεδομένη 
µορφή της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ.ά. Έφθα- 
νε μήπως µια κινητή — kat συνεπώς ελαφρά-- ξύλινη 
κλίμακα προς ta υπερώα, που, όπως υποστηρίζουν 
ορισμένοι, εξυπηρετούσε αρχικά τους κατηχουµέ- 
νους και αργότερα τις γυναίκες µε τη σχετικά βαριά 
é&v6von/5; Μήπως θα πρέπει να αναζητηθεί ένας á- 
λος τρόπος ανόδου”; Πάντως το γεγονός της pn em- 
κοινωνίας µας οδηγεί στη σκέψη ότι ενδεχομένως 
υπερισχύει σε πολλές περιπτώσεις, πιθανότατα απο- 
κλειστικά, κοσμική, χρήση των χώρων αυτών», 
Μελετώντας τις χρήσεις του περιστώου, µε την 


73. Darrouzés, “Sainte-Sophie”, o. 45-77 και ιδιαίτερα o. 61. 

74. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αλλάτιος συχνά αναφέρει τους νάρ- 
θηκες ενός ναού χρησιμοποιώντας πληθυντικό, το ἴδιο καὶ o 
Συμεών (Migne, ΡΟ. o. 155, 1994, o. 357, κεφ. ΡΝΓ'). Autó, 
καθώς και τα σκαριφήματα του Αλλάτιου, είναι κάτι που ωθεί 
στη σκέψη ότι δεν αναφέρεται μόνο στον τυπικό νάρθηκα ή και 
εξωνάρθηκα στα δυτικά του ναού. Βλ. επίσης Κωνσταντίνος 
Πορφυρογέννητος, De Ceremoniis, o. 348-352, όταν αναφέ- 
petar σε νάρθηκα της Νέας Εκκλησίας προς την πλευρά της 
θάλασσας, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ήταν ο μοναδικός νάρ- 
ngas του ναού (στ. 352: “...οἱ δέ δεσπόται..διερχόμενοι διά τοῦ 
γυναικείου, … εἰσέρχονται ἐν τῷ ἐκεῖσε προσευχαδίῳ, χακεῖθεν 
ἐκβαίνοντες εἰς τόν πρός τήν θάλασσα νάρθηκα, ἐν ᾧ καί τά σελ- 
λία ἵσταντα: καί τό βῆλον κρέμαται...). 

75.Η χρήση της νότιας πλευράς του ναού y? αυτόν τον σκοπό yí- 
νεται ακόµη καὶ σήµερα, μάλιστα ακόµῃ σε περιπτώσεις που 
υπάρχει κλίτος, αλλά και περίστωο. Τότε περιορίζεται ένα pié- 
ρος του yia το λατρευτικό σκοπό. Βλ. Άγιος Μηνάς Θεσσαλο- 
νίκης κ.ά. Tia τον όρθρο καὶ τις ακολουθίες βλ. Mateos, 
Typicon, 1 (les cycles des douze mois), ο. 62. 

76. Tia το θέμα αυτό βλ. Ćurčić, “Smisao i funkcija”, καὶ του Ιδίου 
"Late Byzantine Katechumena". 

77. Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές tnc Αγίας Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως, Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, το καθο- 
λικό τας μονής τοῦ Δαφνίου, το καθολικό του Οσίου Λουκά 
στη Βοιωτία, n Παρηγορήτισσα της Άρτας κ.ά. Για συγκεντρώ- 
σεις στη λιτή και για το ρόλο touc καὶ των gavit βλ. Mylonas, 
"Gavits et lirae", 99, 102. 

78. BÀ. σχετικά την άποψη της Θεοχαρίδου, Αγία Σοφία, o. 94 και 
υποσ. 248-251. H συγγραφέας υποστηρίζει ότι n άνοδος στο 
υπερώο του ναού γινόταν µε ξύλινη σκάλα καὶ ότι to υπερώο 
χρησιμοποιούνταν από τους κατηγουμένους, που ήταν πολυ- 
πληθείς. Μπορεί όµως n χρήση µιας ξύλινης σκάλας να ήταν 
βοηθητική καὶ θα πρέπει να αναζητήσει κανείς σε τέτοιες περι- 
πτώσεις άλλου είδους άνοδο, ίσως ακόμη και έξω από το ναό. 

79. Ιδιαίτερα χρήσιμη για το θέµα αυτό είναι n µελέτη των καθολι- 
κών της {]αναγίας στον Όσιο Λουκά και του Οσίου Μελετίου 
στον Κιθαιρώνα --όπου και σήµερα έχει κανείς μόνο εξωτερική 
πρόσβαση στα υπερώα, καθώς και του καθολικού της Βλαχέρ- 
va στην Ἠλεία και της Αγίας Σοφίας om Μονεμβασία. 

80. Mia νέα θεωρία για τους χώρους αστούς στην υοτεροβυζαντι- 
vf περίοδο διατυπώνεται από τον Ćurčić, “Late Byzantine Ka- 
techumena", του Ιδίου “Smisao i funkcija’, vou Ιδίου “Church, 
Cell, Tomb", όπου υποστηρίζεται n χρήση xov υπερώων και 
άλλων σπερυψωµένων χώρων του ναού για ασκητεία σεβα- 
σμίων προσώπων. 
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έννοια tou οποιασδήποτε µορφής χώρου ποῦ περι- 
βάλλει ή περιπρέχει τον πυρήνα xou ναού, επανέρχε- 
ται κανείς στο ρόλο, αλλά και otn µορφή του νάρ- 
Onxa. O νάρθηκας του βυζαντινού ναού είναι ένας 
χώρος Ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τους ναούς 
τῶν πόλεων, όσο και yr αυτούς της µοναστικής KOI- 
γότητας. Αν επιπλέον ληφθεί υπόψη n "yeoypaqi- 
xfi" θέση του στο ναό και n oyéon της µε τις θέσεις 
τῶν βοηθητικών προσθηκών στα πλάγια του ναού, 
δεν είναι άτοπη n υπόθεση ότι οἱ λειτουργίες που 
χωροθετούνταν εκεί µπορεί να περιέβαλλαν τον πυ- 
ρήνα του ναού ακόµη και από τις τρεις πλευρές, 
όπως διαφαίνεται καὶ στις πηγέςδ', Αρκετές λατρευ- 
τικές εκδηλώσεις ελάμβαναν χώρα γύρω από το ναό 
καὶ yia την τέλεσή τους υπήρχαν ειδικές θέσεις ή 
ακόμη καὶ χώροι. Έτσι, µέσα στην εκκλησία αλλά 
γύρω από τον κυρίως ναό, υπάρχει µια ολόκληρη 
“ζωή”, καθώς πραγματοποιείται εκεί µια σειρά te- 
λετών καὶ μυστηρίων, όπως n βάπτιση, ο oapavu- 
σμός, n μνηστεία, ο γάμος, n κηδεία, ο εξορκισμός, 
n εξομολόγηση, οἱ ασµατικές ακολουθίες, καὶ ení- 
σης οι ούνοδοι, o1 συνάξεις και οι συναντήσεις, το 
απόδειπνο, n λήψη αντίδωρου, οἱ μνημονεύσεις, ο 
διακλυσµός και πολλές από τις ακολουθίες. Όλα 
αυτά ουνδέοντα! µε το νάρθηκα. Ενώ όµως υπάρ- 
χουν μαρτυρίες που δείχνουν ότι n λειτουργία του 
χώρου του νάρθηκα είναι περισσότερο προκαθορι- 
opévn και σταθερή και ενώ αρχιτεκτονικές εξελίξεις 
- όπως n προσθήκη εξωνάρθηκα ή λιτής-- συσχετί- 
ζονται επίσης µε συγκεκριμένη λειτουργικά χρήση, 
δε συμβαίνει το ίδιο µε το περίστωο. Αντίθετα, λει- 
τουργία ή χρήσεις χώρου ὡς προς το τελευταίο, µε 
την έννοια που είναι αντιληπτό σήµερα, αν καὶ δεν 
αναφέρονται στις πηγές, n ύπαρξή τους σε αυτά 
προκύπτει έμμεσαϑ᾽, Mia Báorpn υπόθεση φαίνεται 
να είναι ότι στα περίστωα ελάµβαναν χώρα χρήσεις 
του νάρθηκα, yr αυτό n κατανόηση της λειτουργίας 
του νάρθηκα ως χώρου καὶ ὡς όρου βοηθά στην xa- 
τανόπση και του περιστώου, από την άποψη αυτήν. 
H εκτενής περιγραφή των χρήσεων του νάρθη- 
κα καὶ τοῦ τρόπου προσπέλασής του από άνδρες και 
γυναίκες, την οποία δίνει ο Λέων Αλλάτιος, συμβάλ- 
λει στην καλύτερη κατανόπση του ρόλου του, [διαί- 
tepo ενδιαφέρον έχει όµως για τα περίστωα µια ya- 
Ρακτηριστική αναφορά του, στην οποία παραπέμπει 
μάλιστα σε κείµενο του Νικηφόρου Βλεμμύδη. 
Σύμφωνα µε αυτήν, όταν πλήθος κόσμου ερχόταν 
va παρακολουθήσει tn Θεία Λειτουργία ή άλλες τε- 
λετές, τότε οἱ νάρθηκες επεκτείνονταν στο μήκος των 


μακρών πλευρών της εκκλησίαοδ᾽, Αὐτό σημαίνει 
ίσως ότι υπήρχε ήδῃ ο κατάλληλος χώρος στις pa- 
κρές nheupéc τας εκκλησίας, ώστε να επεκταθούν 
και εκεί τα τελούμενα στο νάρθηκα. Ὁ χώρος αυτός 
δε μπορεί να ήταν άλλος από τα κλίτη ή τις πλάγιες 
στοές ενός κλειστού περιστώου. 

Mia έρευνα στα τυπικά, αλλά καὶ σε άλλες nn- 
γές, έδειξε ότι χρησιμοποιείται συχνότατα ο όρος 
νάρθηκας σε διάφορες περιπτώσεις που σχετίζο- 
vrai µε θρησκευτικές εκδηλώσεις και µε τη λιτή (λι- 
τανεία) γύρω και έξω από το χώρο του κυρίως να- 
οὐδ΄, To ζήτημα του νάρθηκα δεν έχει λοιπόν σχέ- 
on µόνο pe το είδος των χρήσεωνϑ’, αλλά καὶ µε 
παραμέτρους, όπως n πυκνότητά τους. Σε αυτόν 
συγκεντρώνονταν όλα όσα παραπέμπουν σε ένα 
συμβολικό, αλλά καὶ υλικό κέντρο αναφοράς, το 
οποίο, μαζί µε τους περιµετρικούς του χώρους, 
παριοτά την Ιδέα µιας θείας ιεραρχίας µε το κέντρο 
του κόσμου, γύρω από το οποίο όλα περιστρέφο- 


νταιδό . 


81. BÀ. Συμεών, Ta Άπαντα, o. 173 (κεφ. KZ”) και Cutler, Afarios, 
o. 30, 31, 34 unoo. 74 του παρόντος, Nichol, “Narthex”, o. 
285-308 βλ. και Κίσσας, “Μικρή Αγία Σοφία”, ó.r., όπου yí- 
νεται λόγος για γεγονότα που συμβαίνουν στη στοά καὶ είναι 
ορατά από το νάρθηκα, χωρίς να γίνεται διάκριση των δύο. 

82.Όπως στην περίπτωση της Μικρής Αγίας Σοφίας (βλ. Κίσσας, 
ón). 

83. Cutler, Affatios, ό.π., Β΄ Επιστολή VI, o. 30-34. O Αλλάτιος 
αναφέρεται συχνά όχι στο νάρθηκα, αλλά στους νάρθηκες ενός 
ναού, ἐπίσης V[8], σ. 23, όπου αναφέρει μεταφορική έκφραση 
του Νικηφόρου Βλεμμύδη στο βίο του Αγίου Παύλου (Latren- 
sis) “ἐν χρῶ τοῦ ναοῦ” (την επιδερμίδα του ναού) για va yapa- 
κτηρίσει το νάρθηκα, δίνοντας έτσι µια ευρύτερη έννοια σε αὐ- 
τόν το χώρο καὶ παραπέμποντας σε περίστωο. 

84. Βλ. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, De Ceremoniis, σπορα- 
δικά, Συμεών, Τα Άπαντα, ὁ.π., σποραδικά Dimitrievskij, 
Opisanije, σποραδικά πολύ συχνά (όπως π.χ. o. 17, 21, 32, 34, 
46 κ.λπ.), όπου χρήση του όρου λιτή ὡς ομάδας ανθρώπων 
που συμμετέχουν σε λιτανεία. O συσχετισμός ανάμεσα στο 
νάρθηκα και στη λιτή είναι προφανής. 

85. Βλ. Nicholl, “Narthex”, o. 297, όπου n ερευνήτρια επιχειρεί va 
ερμηνεύσει από αρχαιολογική οπτική τα τυπικά. Στο Λεξικό 
Lampe, ο. 898-89, στο λήμμα νάρθηξ αναφέρει στο σημείο 2.α. 
Cyr S.v.Jo.Hes. 17(p.214.24): "also extending along sides of nave, 
hence ἐν τῷ mire v. τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐχκλησίας” 
Const.Pogon.edicr.tit. (H.3.1445C) και επίσης “as repository for 
corpse at funerals, for confessions of women, as place of 
congregation especialy in monastic churches, n. ἐστί διά τό ἐστᾶναι 
τόν λαόν ἔξω ἐν τῇ θυμιάματος ὥρα”. Ἐπίσης βλ. Vita St. Lazari, 
ed. H. Delehaye, Acta Sanctorum Novembris, v.3 (Brussels, 
1910), p. 587, όπου αναφέρεται: “Εἴς τῆς τῶν μονής ἀδελφῶν τήν 
ἱεράν μυσταγωγίαν τελέσας ἐπί τό δεξιόν μέρος τοῦ νάρθηκος..." 

86. Bychkov, Βυζαντινή Αισθητική, 41-52 γενικά για τη θεία 16- 
papyía καὶ ειδικά σε σχέση µε το χώρο o. 46, 48, όπου και σχε- 
τική βιβλιογραφία. 
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Ἐκτός από τις εκδηλώσεις για τις οποίες έγινε 
λόγος και τις τελετές, τα ιερά μυστήρια, τον όρθρο, 
την ακολουθία της λιτής και uc ασµατικές λειτουρ- 
γίες, ενδιαφέρον έχουν καὶ ορισμένες άλλες εκδηλώ- 
σεις που διαδραματίζονται στο νάρθηκα. H G. 
Nicholl συζητά το θέμα αυτό µε βάση τα τυπικά των 


87 και επισημαίνει 4 


μονών του 11ου kat tou 12ου αι. 
είδη εκδηλώσεων στο νάρθηκα: a) o διακλυσµός και 
τα συνοδευτικά του δρώμεναδὸ, β) ορισμένες ako- 
λουθίες, συναφείς τελετές και καθήκοντα, όπως το 
απόδειπνο, y) ταφικές και άλλες σχετικές εκδηλώσεις 
και ὃ) n τελετή του νηπήρα (vfyipo των ποδιών) τη 
Μεγάλη Πέμπταδ, Σημειώνεται επίσης n σημασία 
που έχουν οἱ αγρυπνίες, τα μεσώρια καθώς και αἱ ἐν 
τῷ νάρθηκι λεγόμενες Εὐχέφῦ για en θέση τους στο 
ναό και συγκεκριµένα στο νάρθηκα. 

Άξια λόγου είναι ωστόσο, Και άλλα δρώμενα 
στο ναό που αφορούν τους πρωτοχριστιανικούς 
χρόνους αλλά αφήνουν τα ἴχνη tous για πολλούς a- 
ώνες, Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι ο χώρος της 
εστίας στη νότια πλευρά των πρωτοχριαστιανικών 
ναών σε επικοινωνία µε τον νάρθηκα” ], το µητατώ- 
piov και πάλι σε επικοινωνία µε το νάρθηκα ή και τα 


? και n Béon των μνημονεύσεων, για τις 


untpáa? 
οποίες µπορεί να ήταν διαθέσιμος ένας κανονικός 


χώρος δίπλα στο νάρθηκα”». 
ΓΙ. EIAIKEX ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ IEPOTEAEZTIEX 


Mia σειρά από ειδικές τελετές γινόταν, από τα npó- 
τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, έξω από τον κυρίως 
ναό”, Πολλές από αυτές τελούνταν σε άμεση σχέση 
µε τα παρεκκλήσια καὶ µε το νάρθηκα. H σύνδεση 
ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία του χώρου ανάλογα µε 
τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περίπτωσης 
αποκτούσε µια συγκεκριμένη σημασία κι ένα ρόλο. 
H G. Babié διατυπώνει µια υπόθεση nou βοηθά on- 
µαντικά στην κατανόηση του ρόλου των προσαρτη- 
μένων χώρων: ότι τα πλευρικά παρεκκλήσια των να- 
ών δεν είναι άλλο παρά n ενσωμάτωση μικρότερων 
λατρευτικών χώρων που κάποτε ήταν ανεξάρτητοι 
από τον κυρίως ναό. Κατά τον 9ο και 100 αι. οι λα- 
τρευτικοί αυτοί χώροι ήταν παρεκκλήσια, όπου 
απαγγέλλονταν οἱ ώρες, ń γινόταν τέλεση ολόκλη- 
png ακολουθίας σε ορισμένες ηµέρες, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, ή εορταζόταν n μνήμη συγκεκριμένων 
μαρτύρων ή και θαυμάτων. Ίσως καὶ οἱ όρθροι και 
O1 εσπερινοί τελούνταν στα πλευρικά παρεκκλήσια 
μετά τον 110 a1.%. Φαίνεται μάλιστα ότι ήδη το 100 
και 110 ar. ο ρόλος τῶν παρεκκλησίων ήταν nayra- 


μένος. 

H Babić υποστηρίζει ότι σε µια οψιμότερη eno- 
χά opiopéva λατρευτικά κτίσματα έγιναν ανεξάρτη- 
τοι ναοί καὶ όσα ήταν δομικά προσκολλημένα σε 
έναν κύριο ναό κράτησαν τον ιδιαίτερο λατρευτικό 
χαρακτήρα τους”. H άποψη αυτή έχει ιδιαίτερη on- 
μασία, επειδή ορισμένες στοές, συνδεδεμένες µε πα- 
ρεκκλήσια, ήταν μέρη ενός αρχικού σχεδιασμού, 
στα πλαίσια του οποίου ta προσαρτηµένα παρεκ- 
κλήσια συνδέονταν µε το νάρθηκα. Έτσι ήταν δυνα- 
τό να χρησιμοποιούνται για λατρευτικές πράξεις, 
παράλληλα µε τα πλευρικά παρεκκλήσια, καὶ οἱ νάρ- 
θηκες. 


87. Nicholl, “Narthex”, o. 287. 

88. O: απόψεις διίστανται για την παραγματική σημασία του ĝia- 
κλυσμού. Ωστόσο, δεν αμφισβητείται óu επρόκειτο για λήψη 
τροφής και νερού ή κρασιού σε πραγµατικό ή συμβολικό επί- 
πεδο µετά την ακολουθία στις αγρυπνίες και το M. Σάββατο. 
Ἐίναι µια από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν στο νάρ- 
Ünka και σύμφωνα µε τις πηγές-- ήταν πράξη συμβολική, 
Ίσως µια κατάσταση ανάπαυσης-αναμονής των συγκεντρωµέ- 
vov πριν από κάτι που θα ακολουθούσε ή ένα ουσιαστικό διά- 
λειμμα ή πιθανόν µια προετοιμασία για το κανονικό γεύμα στην 
τράπεζα της μονής, Βλ. σχετικά το Τυπικό του Αγίου Αντωνίου 
Dimitrijevskij, Opisanie, 1895, XLIII, εκδ. PG. 26, o. 835-976. 
Tia τον όρο βλ. Nicholl, ό.π. o. 288 και unoo. 12-18. 

89. Mateos, Typicon, o. 72. 

90.Συµεών, Τά Άπαντα, ο. 325-327, κεφ. N°, “Περί τῶν ἐν τῶ 
Νάρθηχι λεγομένων εὐχῶν καί τοῦ γενομένου ἐχεῖσε θυμιάματος 
xal τῆς εἰσόδου καὶ τί ταῦτα σημαίνουν." και o. 360 κ.ε., όπου 
αναφέρεται n λεπτομερής σημασία όλων των μερών του ναού. 

91. Πάλλας, “Αρχαιολογικά-λεπουργικά”, o. 272, 

92. Πάλλας, ό.π., o. 295-307. 

93. Πάλλας, ό.π., o. 297-298. 

94. Tia το θέµα αυτό βλ. Mathews, “Private Liturgy”. 

95.01 χώροι αυτοί αναφέρονται µε διάφορες ονομασίες (βλ. 

Mateos, Typicon Y), όπως το μαρτύριο, το ευκτήριο [βλ. o. 64 

(250)], το αποστολείο [βλ. 6.n., o. 48, (16r 15)], vo προφητείο 

βλ. ó.n. o. 42 (14r)], ο εξαέρος οίκος [βλ. ὀ.π., ο. 64 (23v 10)] 

ή απλά οίκος. Βλ. επίσης Babié, Les chapelles, σ. 33-36, όπου 

οἱ πηγές και n σχετική βιβλιογραφία. 

96. Babić, ό.π., o. 46-47, βλ. και Mareos, Typicon, 1, ó.n., ο. 200, 

307 και αλλού σποραδικά αναφέρεται σε άρθρο σύμφωνα µετο 

οποίο γινόταν n ακολουθία στο νάρθηκα. 

97. Ένα από τα στοιχεία που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην εξέ- 
λιξη αυτή των παρεκκλησίων ήταν n λατρεία της Θεοτόκου 
(Babić, Les chapelles, 6.n., 36-37) και τῶν ιερών αντικειμένων που 
σχετίζονταν µε αυτήν. Σε αρχαιότερες μάλιστα περππώσεις υπήρ- 
Xov προσαρτηµένα παρεκκλήσια, όπου λατρευόταν μεμονωμένα. 
n Αγία Σορός, n Ἐσθής, το Γ]άλλιον κ.λπ. Ορισμένες φορές τα 
πλευρικά παρεκκλήσια (annexes) είχαν αγία τράπεζα, υπερώα και 
δικό τους νάρθηκα (Babić, ἀ.π.. ο. 39 και σποσ. 57.) Ένα τέτοιο 
παρεκκλήσι ήταν για παράδειγµα το αφιερωμένο στην Αγία Σορό 
στη Βλαχέρνα στην Κωνσταντινούπολη. Πάντως έχει ενδιαφέρον 
από λειτουργική και συμβολική άποψη n παντελής έλλειψη του 
νάρθηκα που συναντάται στην ελλαδική ενότητα, αλλά κυρίως. 
στην Κύπρο, (βλ. Papageorgiou, The narthex, é.n.). 
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T.2. ΒΑΠΤΙΣΗ 

Μία από τις σημαντικότερες τελετές είναι n βάπτιση” ὃ, 
n οποία έχει συγγένεια µε το M. Ayiaopó των Θεοφα- 
νείων καὶ γενικότερα µε τον αγιασμό”». Από την tuno- 
λογική συγγένεια του βαπτιστηρίου µε το μαυσωλείο 
φαίνεται ακόµη ότι, σε συμβολικό επίπεδο, n βάπτιση 
καὶ n ταφή ήταν επίσης πράξεις συγγενείς καὶ συσχετι- 
σμένες!00 Δεν είναι αρκετά σαφή τα σχετικά µε tnv εξέ- 
λιξα του χώρου xar του εξοπλισμού για τη βάπτιση Ka- 
τά τα όψιµα βυζαντινά χρόνια, όταν πλέον δεν υπήρχε 
n ανάγκη μαζικών βαπτίσεων ενηλίκων, αλλά μόνον 
νηπίων. Δε θα θιγεί εδώ το θέμα της εξέλιξης του βα- 
πτιστηρίου, που, pe την επικράτηση του Χριστιανισμού 
Και pe το νηπιοβαπτισμό, είχε βαθμιαία καταργηθεί και 
αντικατασταθεί µε ταν κολσμβήθρα΄ 1. Φαίνεται όµως 
ότι βαθμιαία n τελετή της βάπτισης μετακινείται από uc 
πλευρός, στο νάρθηκα των ναών, O1 θέσεις λίθινων κο- 
λυμβηθρών σε αρκετούς ναούς ενισχύουν αυτή την 
άποψη. Το βάπτισμα ήταν από τις τελετές που priopoó- 
σαν να γίνονται ακόµη και σε Ιδιωτικό λατρευτικό χώ- 
ροΐ02, όπου τελούνταν και άλλες λατρευτικές πράξεις, 
πράγμα για το οποίο έγινε ήδη λόγος! 3. 

H θέση τας κολυμβήθρας συνήθως ήταν σε ορι- 
σμένο σηµείο του νάρθηκα ή σε ειδικό προσαρτηµένο 
χώρο που σχετιζόταν µε το νάρθηκα! θά, H κολυμβή- 
θρα ήταν συνήθως μαρμάρινη kar στη θέση της pno- 
pef να υπήρχε μόνιμη μαρμάρινη κατασκευή, πιθανώς 
καλυμμένη µε ένα κιβώριο ή akópn µπορεί va υπήρχε 
τρούλος µε εικονογραφική παράσταση της Θείας Eu- 
λογίας πάνω anó το συγκεκριµένο σημείο του ναού, 
όπου τελούνταν n βάπτιση (Εως, 7). Mia τέτοια aner- 
Κόνιση υπάρχει στο νοτιοδυτικό παρεκκλήσι του ναού 
του Οσίου Λουκά που είχε ρόλο βαππστηρίου 05. Στη 





ος Dur | 

ΕΙΚΟΝΑ 7. a) Όσιος Λουκάς, Καθολικό, θόλος δυτικού παρεκκλησίου Κάτω από τον οποίο υπήρχε κολυμβήθρα. Ἰοιχογραφία 
µε μετάλλιο που φέρει σταυ pó και χείρα που ευλογεί επάνω σε έναστρο ουρανό (φωτ. Χατζπδάκη-Μπαχαρά). B) Λίθινη κολυμ- 
βάθρα τις μονής Βλατάδων στη βορειοδυτική γωνία vou περιστώου. 


98. Babić, ὀ.π., c. 167 και 163 αναφορά ιδιαίτερα στον Όσιο Λουκά, 

99, Βλ. Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός νοός, o. 388-394 (όπου και οι 
σχετικές πηγές) και 534, βλ. και Γιάγκου, Κανονικολειτουργι-. 
κά, ὅ.π., o. 435 κ.ε., όπου καὶ παλιότερη βιβλιογραφία. 

100. Ήδη κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο είναι σαφής n σχέ- 
on ταφής-αναστάσεως δια του βαπτίσματος καὶ n συγγένεια. 
μαυσωλείου-βαπτιστηρίου, βλ. Καλλίνικος, ón, c. 391 
(όπου αναφέρεται: “ἐν τῶ αὐτῶ ἀπεθνήσκεσθε χαί ἐγεννᾶσθε 
xal τό σωτήριον ἐκεῖνο ὕδωρ καὶ τάφος ἡμῖν ἐγίνετο καί μήτηρ) 
και σ. 534 και Γιάγκου, ό.π., o. 435 κ.ε. για τη σχέση της βά- 
Truong µε την ταφή καὶ την ανάσταση. 

101. H χωροθέτηση της βάπτισης φαίνεται να γινόταν, µε την év- 
voia ότι o βαπτιζόμενος (που ήταν συνήθως πλέον παιδί) δεν 
ήταν ακόµη σε θέση va pner στον κυρίως ναό παρά μόνον pe- 
τά 1n βάπτισή του. H σχέση τας θέσης της βάπτισης µε αυτήν 
των κατηχουμένων είναι έτσι φανερή. Βλ. Ράλλη, Ποτλή, Xó- 
vraypa, τ. B^, o. 225-6, 371-72 και 688. 

102. Πρόκειται για είδος οικογενειακών ναών (ιερουργία σε ευκτή- 
pió οίκο “ἔνδον οἰκίας”), βλ. Δημητροκάλλης, Δήκογχοι, o. 429, 
Ιδιαίτερα unoo. 2. Για τον τόπο του βαπτίσματος BÀ. Ράλλης, 
Ποτλής, Σύνταγμα Δ΄, 6.π. Κανόνες τῶν ἐν Κωνσταντνουπόλει 
τῆς ἐν τῷ Τρούλῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, σ. 372, 439-459. 

103, Βλ. ο. 75 του παρόντος και γενικά Mathews, “Private 
Liturgy”. 

104. Ćurčić, "The Original Baptismal Font", όπου ο συγγραφέας 
δίνει στοιχεία για τη θέση, των κατασκευή καὶ την εικονογρα- 
φία της θέσης tng κολυμβήθρας στους βυζαντινούς ναούς κυ- 
ρίως της Σερβίας και συγκεκριµένα στη Gračanica, Sopoćani, 
Studenica, Prizren (Άγιοι Αρχάγγελοι Πριζρένης), Peć Ma- 
τριαρχείο στο Ιπέκιο) και Dečani. Στους ναούς αυτούς έχει 
διαπιστωθεί n θέση της κολυμβήθρας στα νότια του νάρθηκα 
σε συσχετισμό µε την καταγωγή των κτητόρων. 

105. Στην αντίστοιχα θέση της κρύπτης υπάρχει επίσης n aneikóvi- 
ση χεριού που ευλογεί, βλ. Chatzidakis-Baharas, Les peintures 
murales, o. 35 sıx. 52 καὶ Babić, Les chapelles, o. 163-166. Σε 
κάθε περίπτωση μια ανάλυση των εικονογραφικών προγραμ- 
μάτων στα περίστωα Kåt τους νάρθηκες θα μπορούσε va µας 
διαφωτίσει περισσότερο για τη θέση της βάπτισης στο ναό σε 
σχέση µε το νάρθηκα και το περίστωο: Βλ. Ἁγία Σοφία Κιέ- 
βου, Lazarev, Murals and Mosaics, ὁ.π., o. 242, όπου εικόνα 
βάπτισης Αγίας Σοφίας Κιέβου καὶ η παλιότερῃ σχετική µε το 
θέμα βιβλιογραφία, Ousterhout, Kariye, ο. 54-78 (70-78), 

Gavrilović, “Divine Wisdom”, όπου βάπτισµα-«ρώτισμα-ταφή 
σε νάρθηκες-ζωγραφική για τη Βάπτιση του Χριστού. 
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μονή της Χώρας επίσης ερμηνεύεται ως θέση βάπτισης n 
νοτιοδυτική γωνία του εξωνάρθηκα, ο χώρος δηλαδή 
όπου συναντώνται ο δυτικός εξωνάρθηκας και n προέ- 
xraon του νότιου παρεκκλησίου :θ6, Στη μονή των Βλα- 
τάδων της Θεσσαλονίκης σώθηκε επίσης µια κολυμβή- 
Opa στη βορειοδυτική γωνία του περιστώου του vaoó107, 
απέναντι από το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Ipo- 
δρόμου, έτσι ώστε υπάρχει µια συμβολική σχέση ανάµε- 
σα στα δύο (Tíjuoc Πρόδρομος -βάπτιση-κουμβήθρα). 
T3. ΤΑΦΗ 
O ταφικός ρόλος τῶν περιστώων σχετίζεται µε την ep- 
μηνεία της νεκρώσιμης ακολουθίας. To εσχατολογικό 
περιεχόμενό τους μαρτυρείται από την εντοίχια ζω- 
γραφική, πράγμα που αποτελεί ένα ξεχωριστό µεγάλο 
θέμα μελέτης. H προετοιμασία του νεκρού για την Kn- 
δεία! 0 γινόταν στο νάρθηκα (ή νάρθηκες) 4 στο περί- 
owo, αλλά το Τρισάγιο “μεσαίτατα του vaoë”1%, H 
επιμνημόσυνη ακολουθία είναι µία από τις πιο onpa- 
Υτικές τελετές που γινόταν στον χώρο του περιστώοιι, 
αλλά και n ταφή σε αυτόν είχε ιδιαίτερη σημασία! 10, 
IIapá το ότι στις περισσότερες περιπτώσεις n 
ακριβής λειτουργία των περιστώων είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί, n έρευνα διδάσκει ότι n ταφική χρή- 
ση στα περίστωα καὶ τις προσθήκες παρουσίασε µε- 
γάλη διάρκεια, παρά την απαγόρευση των εκκληοια- 


111 112 φώτισε 


στικών κανόνων’... Πρόσφατα έρευνα 
αρκετά το ζήτημα της θέσης xov τάφων στο ναό, κα- 
θώς προσδιορίζονται σε πολλούς ναούς οἱ θέσεις 
touc. H έρευνα του Ε.Α. Ivison, που έγινε σε µεγάλο 
αριθµό μνημείων του βυζαντινού κόσμου, επιβεβαι- 
ώγει τον ταφικό χαρακτήρα των περιστώκον στις πιο 
πολλές περιπτώσεις, καθώς και του νάρθηκα σε όλες 
τις περιόδους. Ὁ ταφικός χαρακτήρας επιβεβαιώνε- 
ται εξάλλου µε βάση την έρευνα αυτήν και στα πε- 
Ρισσότερα υστεροβυζαντινά περίστωα (eu. 8). 
Ἰάφοι γύρω από το ναό καὶ ειδικότερα γύρω 
από τον καθαγιασµένο τόπο του Ἱερού εμφανίζονται 
από πολύ νωρίς]12. Ἐπίσης, από τα πρώτα ypiouavi- 
κά χρόνια συναπαντάται ο τάφος σε υπόγειο χώρο 
(κρύπτη) και μνημειακή σήμανση µε τη µορφή oap- 
xoqáyou!', O ενταφιασµός των νεκρών σε περί- 
Gta, νάρθηκες και κλίτη, εσωτερικά και εξωτερικά, 
Φαίνεται πως ήταν Ιδιαίτερα προσφιλής στους πι- 
στούς παρά το óu n εντός του ναού ταφή ήταν ana- 
γορευμένη!)ὁ και είχε απασχολήσει αρκετά την 
Ἐκκλησία σε όλες τις περιόδους! 16. Ot αρχαιολογικές 
μαρτυρίες ενισχύουν το γεγονός ότι οι θέσεις ανατο- 


λικά και νότια φαίνεται να ήταν oi προτιμώμενες, για- 
τί θεωρούνταν τιµητικότερες!17, Ἐπιθυμητές ήταν πά- 
ντα ΟΙ θέσεις κοντά σε ἅγια λείφανα. Σε πολλούς να- 
ούς, εσωτερικά, σχεδόν πάντα σε πλάγιους χώρους, 
υπάρχουν οἱ τάφοι των κτητόρων, σε καθολικά po- 
νών οι τάφοι τῶν μοναχών καὶ επίσης σε ενοριακούς 
γαούς oi τάφοι επισκόπων και άλλων επιφανών pe- 
λών της εκκλησιαστικής τεραρχίας! 15, Στην επιλογή 
της θέσης καὶ του ύφους έπαιζαν ρόλο κοινωνικά 
κριτήρια! 17, O τάφος καὶ o χώρος tou αποτελούσαν 


106. Ousterhout, ὁ.π., o. 54-78. 

107. Βλ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, “Γλυπτά Πλαταμώνα”, όπου αναφέ- 
peta στην κολυμβήθρα της μονής Βλατάδων Και τη θέση της. 

108. Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός ναός, ο. 555-563, βλ. καὶ Migne, 
Συμεών Θεσσαλονίκης, PG τ. 155, o. 669-696, Συμεών, Τα 
Άπαντα, o. 676 κεφ. TEA’ περί κηδείας αρχιερέων, τερέων, 
μοναχών και λαϊκών και κεφ. TET". 

109, Συμεών, ὁ.π., o. 304, για ταν προετοιμασία tou νεκρού Dimi- 
trievskij, τ. 1, o. 753, Migne, é.n., o. 677, TEL”, o. 685, TEZ/- 
ΤΞΘ’', Καλλίνικος, ót., Φουντούλης, Συμεών Αρχιεπισκά- 
που Θεσσαλονίκης καὶ του Ιδίου, Εισαγωγή otn. Θεία Aa- 
τρεία, σ. 45 κ.ε. και Babié, Les chapelles, σ. 168. 

110. Βλ. Συμεών, ό.π., κεφ. ΣΤ’, o. 344, “Πασιλεῖς δε περί τόν va- 
όν, καί κύκλωθεν τοῦ Ναοῦ ἐθάπτοντο..." και “..θάπτωμεν..πε- 
pi δε τάς πύλας τοῦ ναοῦ τούς λαϊκούς... φάλουσιν...τούς ἰδιώτας 
δε μοναχούς καί λαϊκούς ἐν τῷ Νάρθερω”. 

«Βλ. Κουκουλές, Βίος, o. 186-8. H ταφή εντός του ναού en- 
τρεπόταν μόνο σε µη καθαγιασμένα Ιδιωτικά ή µοναστικά eu- 
κτήρια, nou µπορεί να ήταν και μεγάλου μεγέθους, βλ. An- 
µητροκάλλης, Δέκογγοι, ο. 459, όπου n παλιότερη βιβλιο- 
γραφία. 

112. Ivison, Mortuary Practices, 1διαίπερα το κεφάλαιο Burial 

places in Churches and the Social Hierarchy of Sacred Space, 
σ. 136 και 157. 

119. Βλ. από την παλαιοχριστιανική περίοδο το παράδειγμα του 
ναού των Ἁγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη και βλ. 
γενικότερα των παλιότερη βιβλιογραφία Δημητροκάλλα, A 
κογχοι, σ. 427 κ.ε., ειδ. 433-447 και για την υστεροβυζαντι- 
ví περίοδο βλ. Macridy, Megaw, Mango, Hawkins, *Mo- 
nastery of Lips”, και ειδικά Macridy, Burials of the Paleologi, 
ón. o. 253- 278 (για τις ταφές στο περίστωο), Ousterhout, 
Kariye, 94, 98 και για το παρεκκλήσιο o. 52-55. 

114. Βλ. Ivison, Mortuary Practices, σχέδια, όπου τάφοι διαπιστώ- 

γονται σε όλους σχεδόν τους ναούς που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα εργασία (βλ. ΚΜ) και επιηλέον σε πολλούς άλλους, 
όπως Ροτόντα Θεσσαλονίκης, Άγιος Ἰωάννης Θεολόγος και 
ναός [Παναγίας Ἐφέσσου, Άγιος Νικόλαος στα Μύρα, Άγιος 

Πολύευκτος, Κοιμπτηριακή “του Θεάτρου” στη Νίκαια, στην 

περίμετρο του βάθρου της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος, ναός 

του Βήματος και Άγιος Ἰωάννης Θεολόγος στην Κόρινθο, κ.ά. 

115. Πάλλας, “Σαλαμινιακά”, o. 176 και Βλ. Δημητροκάλλα, Af- 

ΚΟΥΧΟΙ, ο. 458 υποσ. 3-7, όπου n παλιότερη βιβλιογραφία, 

116. Tia τα ζητήματα αυτά βλ. Κουκουλές, Βίος, τ. Δ’, o. 186-188. 

117. Ivison, Mortuary Practices, o. 272. 

118. Cutler, Allatios, Α΄ Επιστολή, Vía], XIV [16] αναφέρεται στο 
θέµα αυτό, 

119. Βλ. Ivison, Mortuary Practices, o. 2, 171-172 και σποραδικά. 
στα κεφάλαια 1-3. 
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EIKONA 8. Μερικά παραδείγματα υστεροβυζαντινών ναών µε uc θέσεις των τάφων σε αυτούς. a) Κωνοταντινούπολη (μονή της Xó- 
pas, Fapparápiotog, Kilise camii, μονή του Λιβός). B) Θεσσαλονίκη (Άγ. Απόστολοι, Ay. Αικατερίνη, Ταξιάρχες καὶ Μονή Βλατάδων). 
Y) Κόρινθος (ναός Βήματος, Αγ. Ιωάννης Θεολόγος, Απόστολος Παύλος Αγοράς. 6) Muotpác (Άγ. Θεόδωροι, "Aqevaxó", Ay. Σοφία). 
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στην περίπτωση των ηγεμόνων —anó πλευράς λει- 
τουργίας-- ένα σύνθετο καὶ πολυσήµαντο ιδεολογικό 
σύνολο, nou εξέφραζε τις θεολογικο-πολιπικές avu- 
λήψεις της εποχής και Ιδιαίτερα τις δυναστικές καὶ 
λατρευτικές πεποιθήσεις των πγεμόνων-κτητόρων. 

Ὁ βυζαντινός βασιλικός τάφος των ύστερων 


120 και n θέση του στο 


χρόνων της Αυτοκρατορίας 
χώρο του ναού έχει ιδιαίτερη σημασία yia το θέμα 
της εργασίας αυτής, Το κατεξοχήν μνημείο για την 
κατανόπση των τάφων στο χώρο του ναού αποτε- 
λούν οἱ Άγιοι Απόστολοι της Κωνσταντινούπολης. 
Η ταφή εκεί, μέχρι τον 110 περίπου αι., σήμαινε 
υψίστη κοινωνική θέση του vexpoó!?!, Εκτός του 
μαυσωλείου των Κωνσταντίνου και Ιουστινιανού, 
που περιείχαν μεγαλύτερο αριθµό τάφων, χρησιμο- 
ποιήθηκαν για ταφές δύο στοές και μικρά κτίσματα, 
προσαρτηµένα στη βόρεια και νότια πλευρά του va- 
oú των Αγίων AnootóAov'?". Για τα σχετικά μέρη 
του ναού αυτού εξάλλου χρησιμοποιείται στις πηγές 
ο όρος οτοές!2. 

Γύρω στο 1000, αλλά και αργότερα, μέχρι τα 
τέλη του llou ar, μόνο στην Κωνσταντινούπολη 
διατηρούνται οἱ παλιότερες ταφικές παραδόσεις, 
ενώ στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο εγκαταλείπο- 
vrai βαθμιαία, καθώς ο χριστιανικός πολιτισμός 
ισχυροποιείται όλο καὶ περισσότερο και επιβάλλο- 
νται οἱ δικές του αξίες και ἠθη!Ζ΄͵ Μετά τον 11ο αι. 
μειώνονται τα μαυσωλεία, αφού πολιτικές και o1x0- 
νομικές συνθήκες απαιτούν άλλες επιλογές. Οι m- 
στοί όμως δεν έπαψαν να επιθυμούν να θάβονται 
κοντά ή και µέσα στους ναούς και το γεγονός αυτό 
είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις, παρά τις απαγορεύ- 
σεις2’, O K. Καλλίνικος αναφέρει, έχοντας ox mn- 
126, ότι ο Μανουήλ Κομνηνός stán 
“παρά τήν μονήν τοῦ Παντοκράτορος οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ 


γή tov Χωνιάτη 


τεμένει, ἀλλ᾽ ἐν τῷ περί τούτῳ ToO. Επιπλέον 
προσθέτει ο Κ. Καλλίνικος ότι, αν ο ναός ήταν κα- 
θαγιασμένος “ἐν ἐκκλησίαις καθιερωμέναις δι ἐγκαι- 
νίων xai ἀποθέσεως ἁγίων λειφάνων”, απαγορευό- 
ταν τελείως n ταφή, εκτός αν επρόκειτο για ιδιωτικό 
ἵδρυμα)”, H εξαίρεση αυτά φωτίζει το θέμα. Eyo- 
ντας υπόψη τις διαφορές ανάµεσα στα κατεστηµµέ- 
va των λαϊκών και των εκκλησιαστικών κτητόρων 
και στους κανόνες της εκκλησίας!2δ συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι στα ιδρύματα που ανήκαν στην £K- 
Κλησία απαγορευόταν n ταφή, ενώ αντίθετα στα 
ανήκοντα στους λαϊκούς κτήτορες, όχι µόνο δεν 
μπορούσε να επιβληθεί ο κανόνας, αλλά συχνά κτί- 


ζονταν ναοί µε αυτήν την πρόθεση]. Ενδιαφέρου- 
oec μαρτυρίες επισημαίνονται από την έρευνα oyeu- 
κά µε τις προσθήκες χώρων σε ναούς, όπως παρεκ- 


120. BÀ. σχετικά Grierson, "Tombs and Obits", o. 21-36, o οποίος 
εξέτασε συστηματικά καὶ κριτικά τις πηγές De Ceremoniis 
του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου kai vou Νικολάου Me- 
σαρίτη, επίσης S. Ćurčić, "Medieval Royal Tombs”, όπου επι- 
χειρεί µια ουσιαστική προσέγγιση στο θέµα καὶ εξετάζει διε- 
ξοδικά δύο θεμελιώδη προβλήματα: a) τη ζωγραφική διακό- 
σµηση xav τάφων και p) τη θέση του τάφου στο χώρο του να- 
où σε σχέση pe τις πρακτικές του ανατολικού καὶ τοῦ δυτικού 
κόσμου, καὶ προπάντων βλ. D. Popović, Viadarski grob, o. 
137-146 για το βυζαντινό πγεμονικό τάφο. 

121. Oi πηγές µας πληροφορούν ότι στον κεντρικό ναό υπήρχαν 
τα λείψανα πολλών Πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης και 
ότι εκεί τάφηκε ο Βαλεντινιανός και µερικοί συγγενείς του, 
βλ. Grierson, “Tombs and Obits”, o. 21-36. 

122. Downey, “The Builder”, όπου υποστηρίζεται ότι τους Αγίους 
Αποστόλους ανέγειρε ο Κώνστας Β΄. Ουσιαστικά στο ναό av- 
τό έγινε ο συνδυασμός μαρτυρίου και μαυσωλείου για τον Tá- 
«o του Κωνσταντίνου του Α΄ (306-337).123. 

123. Grierson, “Tombs of Byzantine Emperors". Με βάση τα pehé- 
τη του Grierson φαίνεται εδώ ότι o όρος στοά μπορούσε va 
xpnoipomo:nBef για έναν επιμήκη δευτερεύοντα χώρο, tou 
οποίου n κάλυψη δεν στηριζόταν απαραίτητα oe κίονες ἡ 
πεσσούς. Βλ. Downey, 6.11. και Grierson, 6.1. (όπου αναφέρει 
ότι οποιοδήποτε κτήριο ή μέρος κτηρίου µε κίονες ή πεσσούς 
που φέρουν µια στέγη είναι “στοά” βλ. στο παρόν o. 61, 
υποσ. 105), για τον ἴδιο όρο παλιότερο, αλλά σημαντικότερο, 
βλ. Ορλάνδος, Παλαιοχρισειανηκή βασιλική, o. 64-67, υποσ. 
1. Για αναφορές σε πηγές βλ. Mango, Sources & Documents, 
σ. 14, 97, 109, 210, 217 για τις στοές. 

124. Popović, D., Vladarski grob, o. 139 και για uc ερμηνείες των 
φαινομένων αυτών βλ. γενικά Herklorz, "'Sepulcra e ‘Monu- 


i» 


menta ". 

125. Κουκουλές, Βίος, o. 185-188, 198-203, Cutler, Allatios, Α΄ 
Ἐπιστολή V, 7, Καλλίνικος, Ο χριστιανικός ναός, o. 65-68, 
και Ππσάκης, "Δίκαιο και Ιδεολογία”, o. 68-69, όπου καὶ n 
κυριότερη βιβλιογραφία. 

126. Καλλίνικος, O χριστιανικός ναός, ο. 555-563 και 67-68 κεφ. H’, 
σημ. 6, όπου αναφέρεται στο Χωνιάτη, έκδοση. Ῥόννης, σ. 289. 

127. Καλλίνικος, ὁ.π. o. 67-68: “᾿Απαντών δε κατά τά τέλη τοῦ 
12ου αἰῶνος καί Θεόδωρος Βαλσαμών πρός τόν Πατριάρχην 
᾿Αλεξανδρείας Μάρκον περί τοῦ εἰ ἐστίν ἀποχριμότιστον θά- 
πτειν λείψανο Ὀρθοδόξων εἰς τάς κατά χῶραν ἑκκλησίας, ἤτοι 
ἐντός τοῦ καθολικοῦ τοῦ ναοῦ, λέγει, ὅτι ἐν ἐκκλησίαις καθιε- 
ρωμέναις δι’ ἐγκαινίων χαί ἀποθέσεως λειφάνων” ἀνθρώπινον 
λείφανον οἰονδηποτούν οὗ ταφήσεται, κατά το β΄ xep. του A^ 
τίτλου τῶν Βασιλικῶν, τό λέγον, Mnôeis ἐν ἐκκλησία θαπτέτῳ 
VEXpÓv..... (ars 7). Ἔν γένει εἰπεῖν do τοῦ Tov od. ..μεγάλη xa- 
ταβάλλεται προσοχή ὅπως τά ἔσω τοῦ ναού μή μεταβάλλονται 
εἰς νεχριχήν θήκην και πολυάνδριον». 

128. Συμεών, Τα Άπαντα, o. 265-266 D680-685, Ράλλι-Ποτλή, 
Σύνταγμα, τ. Β΄, σ. 225-6, 371-2, Δ΄, 479, ΣΤ’, 455, Καλλίνι- 
κος, ό.π., σ. 67-68. 

129. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι καθώς n κεντρική εξουσία 
αποδυναμώνεται, οἱ τάφοι των ηγεμόνων βαθμιαία δια- 
φέρουν όλο και λιγότερο από εκείνους του υψηλότερου 
κοινωνικού στρώματος. Για τοὺς ταφικούς ναούς βλ. An- 
µητροκάλλης, Δίκογχοι, o. 427-460 µε παλιότερη βιβλιο- 
γραφία. 





















Κλήσια, μερικές φορές &ibpopal 30. H Babić ισχυρί- 
ζεται ότι τα ελεύθερα παρεκκλήσια (chappelles) eí- 
yav τον ίδιο λειτουργικό ρόλο, όπως ορισμένα προ- 
σάρτηµένα πλευρικά παρεκκλήσια. Ὁ χαρακτήρας 
τοῦς ενισχύεται από τα εικονογραφικά προγράµ- 
ματα, σε νάρθηκες, προσκτίσµατα καὶ περίστωα!”Ι, 
Επίσης, φαίνεται ότι n χρήση θόλου πάνω από τά- 
qo ή n χρήση τρούλου επάνω από το χώρο που βρι- 
οκόταν αρκοσόλιο ή άλλος τύπος τάφου ήταν µια 
συνηθισμένη πρακτική, συμβολικού χαρακτήρα 2 
(eix. 9). 

Μια ακόµη περίπιωση που αξίζει επίσης va 
προσεχθεί, είναι o1 ειδικοί χώροι που χρησιμοποιού- 
vtov από μοναχούς ή από κτήτορες του ναού για 
εκούσια αποχώρησή τους από τα εγκόσµια καὶ HEPIO- 
piopé τους στον ίδιο το ναό, σε ειδικό χώρο, κάτω ή 
δίπλα από τον οποίο βρισκόταν καὶ ο τάφος xouc ?. 
Ἰάφοι εντοπίστηκαν στους περιµετρικούς YÓ- 
pou μεταβατικών καὶ µεσοβυζαντινών μνημείων, 
όπως n Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης!3ύ και ο Άγιος 
Άχθλειος της Γιρέσπας!95, αλλά και στα όψιµα µνη- 
μεία. Οι Παλαιολόγοι, ήδη από την αρχή της βασι- 
λείας τους, προσπαθούν γα ανεγείρουν οικογενειακό 
μαυσωλείο, av και ο Μιχαήλ H’ πέθανε και τάφηκε 
µακριά από την Κωνσταντινούπολη. Me το νότιο ναό 
της μονής του Λιβός, ένα ναό µε τρούλο και περί- 
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ΕΙΚΟΝΑ 9. Απόψεις τους παρεκκλησίου του ναού της Χώρας µε 
τις θέσεις των τάφων στις δύο πλευρές του τρουλαίου χώρου 
(Ousterhout). 


130. Συμεών, Τα Άπαντα, ο. 344-346, 356-357, βλ. επίσης Bals, 
“Églises superposées”, o. 156-168 καὶ µε παράδειγμα το 
Odalar Camii επίσης Babić, Les chapelles, o. 49-50 και An- 
μητροκάλλης, ὁ.π., o. 427-460, όπου και παλιότερη βιβλιο- 
γραφία. 

131. Smith, Dome, c. 41-42, 62-65, 92-104, Oates, “Kariye. À 
Summary Report”, o. 223-231, Babić, ό.π., o. 172, Ouster- 
hout, Kabriye, o. 119-116. 

132. Βλ. Ousterhout, 6.7, Ćurčić, "Epitaphioi". Για παράδειγµα 
επίσης στο χώρο του νότιου παρεκκλησίου της μονής της 
Χώρας ο τρούλος στέφει το τμήμα του µε τους δύο τάφους 
πάνω από τον τάφο του Μανουήλ Α΄ υπήρχε ολόκληρη κα- 
τασκευή (BÀ. Popović, D., Vladarski grob, o. 149, όπου ava- 
φέρεται n ταφή του oto χώμα και όχι σε σαρκοφάγο ox év- 
δειξη ότι έγινε μοναχός, νέο και ξεχωριστό, που δήλωνε tn 
νοοτροπία του Μανουήλ Κομνηνού). Ανάλογη λύση συνα- 
γτάται στην κρύπτη του Οσίου Λουκά και στην Ἁγία Θεοδώ- 
pa της Άρτας. 

133. Ὁριομένες περιπτώσεις υπάρχουν στην Κύπρο, όπως στην 
Πάφο µε την Εγκλείστρια του Αγίου Νεοφύτου, στην Tepi- 
βλεπτο του Μυστρά, στο Μαρτύριο του Αγίου Αρτεμίου 
Κωνοταντινούπολης, ίσως otn μονή της Χώρας, στον Όσιο 
Λουκά, στον Άγιο Στέφανο Καστοριάς, στον Τίμιο Πρόδροµο 
Σερρών, στη Gračanica στη Ziéa κ.ά. Βλ. Ćurčić, “Smisao i 
funkcija katiboumenz", και του Ιδίου “Church, Cell, Tomb”, 
σηµαντικό γι αὐτήν τη θεωρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
µπορεί o χώρος αυτός va επικοινωνούσε µε άλλον προσκεί- 
pevo χώρο, µε περίστωο, προσθήκη ή υπερώο για va διευκο- 
λύνονται κάποιες βασικές ανάγκες του ερηµμήτη. 

134. Στο διάστημα της έρευνας στο ναό (κατα τη μελέτη 1979. 
1982) ανακαλύφθηκαν τάφροι στο περίστωο καὶ τα ενδιάμεσα 
των πεσσών, οι οποίοι δεν έχουν δημοσιευτεί συνολικά. Ένας 
από τους τάφους ανακοινώθηκε, βλ. Κίσσας, “Tagixé pvn- 
μείο στων Αγία Σοφία” και του ιδίου, "Ταφικό Μνημείο”. 

135, Μουτσόπουλος, Άγιος Αγίλειος, Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 67, 
τάφοι στο νάρθηκα, σ. 135 κ.ε. τάφοι στο νότιο κλίτος, 
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στωο, αποκτούν εντέλει το οικογενειακό τους µαυσω- 
λείο. Στο ναό της Αγίας Σοφίας της Μονεμβασίας, 
στη δυτική στοά, εκτιμάται ότι υπήρξε o τάφος του 
Ἰωάννη Καντακουζηνούἲ”ό, Τάφοι επίσης βρέθηκαν 
στο καθολικό της μονής Βλατάδων (τόσο στο περί- 
otwo, όσο καὶ στο νότιο παρεκκλήοι!37), στον Άγιο 
Νικόλαο Ορφανό Θεσσαλονίκης!38, στους Σαράντα 
Μάρτυρες του Tipvóou!??, στο νάρθηκα του Οσίου 
Μελετίου στον Κιθαιρώνα “0 κ.ά, 

Τέλος, µπορεί να καταλήξει κανείς ότι, καθώς 
γίνονταν νεκρώσιμες ακολουθίες στο νάρθηκα και 
τα πλάγια κλίτηϊ #1, το περίστωο ουσιαστικά τα ov- 
νέδεε όλα σε ένα ενιαίο σύνολο. 


T4. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ 


Γενικότερα υπήρχε n τάση διαχωρισμού των τελετών 
καὶ προσευχών για τοὺς νεκρούς από αυτές για τους, 
ζωντανούς τόσο µε χρονικά όρια, όσο καὶ με όρια 
χώρου. Τα παρεκκλήσια, αλλά καὶ άλλες κατηγορίες 
λατρευτικών χώρων, χρησιμοποιούνταν ήδη από 
πολύ νωρίς για τις εορτές στη μνήμη αγίων και pap- 
τύρων και για τα μνημόσυνα και τις μνημονεύσεις 
τῶν κτητόρων του ιδρύματος!“2, H σχετική Aer- 
τουργία τελούνταν στους χώρους όπου φυλάσ- 
σονταν τα λείψανά τους ή όπου βρίσκονταν οἱ τάφοι 
τους!΄5, Εκεί τελούνταν επίοης κτητορικά μνημόου- 
va. Or απλοί μοναχοί μνπμονεύονταν µε entpvnpó- 
ouvn ακολουθία στα παρεκκλήσια! 4, Oi νεκρώσι- 
pes και επιμνηµόσυνες ακολουθίες τελούνταν στα 
κοιµητηριακά παρεκκλήσια καὶ στους ταφικούς va- 
ούς, ενώ o1 ακολουθίες των εορτών στην κυρίως EK- 
κλησία. Πηγές μαρτυρούν επίσης ότι το ταφικό na- 
Ρεκκλήσι ήταν ο χώρος όπου οἱ πιστοί έτρωγαν τα 
κόλλυβα, όταν τελείωνε το μνημόσυνο! ΄5, Το yeyo- 
vóg αυτό έχει 1διαίτερη σημασία για την ὕπαρξη του 
περιστώου επίοης ὡς χώρου σύνδεσης των παρεκ- 
κλησίων µε το ναό! “6 τόσο στο πραγματικό, όσο καὶ 
στο συμβολικό επίπεδο. 

Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι σημαντικές 
διαφορές προέρχονται από τη χρήση του τυπικού 
της Λαύρας του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Το 
ιεροσολυµίτικο αυτό τυπικό επέβαλε να γίνεται πλέ- 
ov n παννυχίδα για τους μοναχούς όχι σε παρεκ- 
κλήσι δίπλα στο ναό, αλλά μέσα στο νάρθηκα! 7. H 
επιλογή του νάρθηκα, που είναι σημαντικός για διά- 
φορες εκκλησιαστικές τελετές, φαίνεται va επηρεά- 
ζει τη σερβική και τη ρωσική vao6opía! 5. Σε σχέση 


pE uc αντιλήψεις που προέρχονται από την εφαρμο- 
yń του τυπικού του Αγίου Σάββα είναι χαρακτηρι- 
στικό το παράδειγµα της Banjska (1314), ναό στον 
οποίο εμφανίζονται τα πλευρικά παρεκκλήσια για 
τελευταία φορά στη Σερβία! ^. Συνάγεται óu µε την 
εισαγωγή του παραπάνω τυπικού το 1319 στο χώρο 
της σερβικής Εκκλησίας εμφανίζονται χαρακτηρι- 
στικές µεταβολές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
Μετά από τη χρονολογία αυτή φαίνεται ότι οἱ λει- 
τουργίες των πλευρικών χώρων μεταφέρονται βαθ- 
pafa στον ίδιο το νάρθηκα. 


136. Kalligas, “Hagia Sophia at Monemvasia". 

137. Ot τάφοι στο εσωτερικό του ναού, ouv περιοχή που άλλοτε 
ήταν το βυζαντινό περίστωο, αποτυπώθηκαν από την ομάδα 
μελέτης του N. Μουτοόπουλου (Αρχείο 9ng Εφορείας Βυζα- 
vavév Αρχαιοτήτων). Για τους τάφους της μονής Βλατάδων 
γενικότερα βλ. Μακροπούλου, Νεκροταφείο μονής Βλατά- 
δων. 

138. Ξυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, ο. 29-44, του ιδίου, 
"Ἅγιος Νικόλαος Ορφανός”. 

139. Boiadzhiev, "Église de Quarante Martyrs”. 

140. Ορλάνδος, “Μονή Οσίου Μελετίου”. 

141. Δημητροκάλλης, Δίκογχοι, ο. 443 και υποσ. 2-6, όπου καὶ 
παλιότερη βιβλιογραφία. 

142. Βλ. Babić, Les chapelles, ο. 33, κεφ. 11.1, όπου γίνεται ιδιαίτε- 
pn αναφορά ot διάφορες κατηγορίες μικρότερων λατρευτικών 
Χώρων κατά τον 9ο και 100 αι. και o. 51 για τα μνημόσυνα tou 
κτήτορα, o. 52 για τη χρήση προσθπκών παρεκκλησίων των 
σερβικών ναών του 12ου αι. (Zita, Studenica, Sopoćani, Mile- 
ševa). Βλ. επίσης Λημητροκάλλης, ó.n., o. 431-492. 

145. Babić, ó.n., σ. 34-35, όπου γίνεται Ιδιαίτερη αναφορά στων 
περίπτωση του ναού της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων στην 
Κωνσταντινούπολη. 

144. Babić, ό.π., o. 42 και υποσ. 7] και o. 51. 

145. Ὁ Barski, όταν περιγράφει τις ιεροτελεστίες που είδε στη Λαύ- 
pa του Αγίου Αθανασίου στο Άγιο Όρος, αναφέρει ότι µετά 
από τις καθιερωμένες επηινηµόσυνες ακολουθίες και τις επί- 
σηµες τελετουργίες στο καθολικό, οἱ μοναχοί έτρωγαν στο 
νάρθηκα τα κόλλυβα που είχαν φέρει προπγουµένως σε ένα 
μεγάλο πιάτο, κάτι που ήταν διαδεδομένο παντού στην Ελλά- 
δα, βλ. Barskij, Stranscvovania, IIT, ο, 95-97, Babić, o.n., ο. 46 
και Μπάροκυ, emp. oy. Ταχιάος, Τα θαυμαστά μοναστήρια, 
ón., o. 78-79 (H εκκλησιαστική τάξη της Λαύρας, n yapo- 
δία καὶ τα αναγνώσματα). 

146. Είναι ενδιαφέρουσα επίσης n επισήμανση της Babić για τους 
ναούς της παλαιοχριστιανικής περιόδου, ότι n γνώση µας είναι 
πολύ περιορισμένη σχετικά µε το αν οἱ ακολουθίες τελούνταν. 
στα ταφικά παρεκκλήσια των ναών της Συρίας, ενώ παράλλη- 
λα στους ναούς της Παλαιστίνης, στο χώρο, στον οποίο υπήρ- 
xe αρκοσόλιο υπήρχε και τρούλος, βλ. Babić, Les chapelles, o. 
67-73, επίσης βλ. Descoeudres, Die Pastoforien, 26-33 µε ou- 
Υκρτηκά συμπεράσματα. 

147. Babić, ό.π., o. 53, 54. 

148. Babić, 6.n., σ. 54 και 57- 58 για tn σημασία του νάρθηκα στη 
ρωσική ναοδοµία, 

149. Tia την επίδραση του ιεροσολυµίτικου αυτού τυπικού στους 
νάρθηκες βλ. Ćurčić, “Twin-Domed Narthex”, ιδιαίτερα 342- 
343. 
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Τέλος, ο χώροςτου νάρθηκα χρησιμοποιούνταν 
εκτός από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τις 
οποίες έγινε λόγος-- καὶ για μοιρολόγια, ήδη από το 
100 αι. καὶ πιθανότατα yr αυτά va ορίζονταν ειδικό 
σημείο του χώρου!”θ, Αν δεχθεί κανείς ότι τα περί- 
στώα σε πολλές περιπτώσεις είχαν ρόλο νάρθηκα, tó- 


τὲ οι παραπάνω χρήσεις πιθανότατα ίσχυαν και γι’ 
αυτά. 
E5: ΑΓΙΑ ΛΕΙΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 


Mia άλλη σηµαντική ανάγκη που καλύπτεται στο 
εσωτερικό του ναού, αλλά όχι στο κέντρο του, είναι 
n τιμή αγίων λειψάνων και αντικειμένων. Αξίζει να 
θυμηθούμε ότι οι ναοί της Κωνσταντινούπολης, της 
νέας Ἱερουσαλήμ, ήδη από τον 5o al., κατείχαν το 
μεγαλύτερο αριθµό αγίων λειψάνων σε όλο το Χρι- 
στιανικό κόσμο καὶ ήταν πλήρης από αυτά! 5], σε 
σημείο να δημιουργείται δυσλειτουργία στο εσωτε- 
pixé τους. H εγκαθίδρυση της τιμής των αγίων λει- 
ψάνων που διατηρούσαν τα παρεκκλήσια της Κων- 
σταντινούπολης κατά το μεσαίωνα οφείλεται στο Tu- 
mikó της Μεγάλης Εκκλησίας, ποῦ ήταν σεβαστό 
καὶ σε άλλες εκκλησιαστικές κοινότητες)72, Για όσα 
από τα άγια αντικείμενα αποδίδονταν στην Γ]αναγία 
επἰφυλασσόταν στη βυζαντινή πρωτεύουσα n onpa- 
γτικότερη τιµή. Σε συνδυασμό μάλιστα µε tn Oau- 
ματουργή ιδιότητα που τους αποδίδονταν, αναπτύ- 
y8nkav µε βάση το παραπάνω Τυπικό, πολλές oye- 
τικές. δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
είναι ο ναός της Παρθένου των Χαλκοπρατείων µε 
τα παρεκκλήσια, τα οποία ήταν τόποι λατρείας avu- 


- Κειμένων αποδιδοµένων στην Παναγία, όπως µέρη 


πέπλου, εσθήτος, ζώνης κ.λπ. 

Φαίνεται ακόµη από τις πηγές του τέλους του 
14ου αι. ότι υπήρχε n συνήθεια να εκτίθενται στα 
πλάγια του κυρίως ναού τα λείψανα των αγίων pap- 

-τύρων και οσίων, τα οποία προσήλκυαν την ευλάβεια 
του: Κόσμου τουλάχιστον όσο και οι εικόνες) 9 (cix. 
10) Σχετικά µε το θέμα του προσκυνήµατος των 
αγίων λειψάνων δεν αποκλείεται να γινόταν µια ρύθ- 
Hon του χώρου που να διευκόλυνε την προσέγγιση 


= τῶν πιστών!”4 Οι πλάγιοι χώροι, Ιδιαίτερα o1 npiku- 


Κλικοί (χοροί), πιθανότατα είχαν σκοπό να επιπρέ- 
: HOUV to προσκύνημα, χωρίς να ενοχλείται n Θεία Aa- 
πρεία!7»; Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτού 

τοῦ εἴδους οἱ χώροι απαιτούσαν ένα σχεδιασμό ή µια 

EK των υστέρων προσθήκη ή µια ειδική διαμόρφωση 

για την περίπτωση]”ό, Πολλές φορές -xar μάλιστα 





ΕΙΚΟΝΑ 10. O τάφος του οσίου Λουκά στη βόρεια πλευρά 
του καθολικού της ομώνυμης μονής (Curëié). 


όταν οι λειτουργίες διαφοροποιούνται σε υλικό επί- 
πεδο-- έχουµε µια σειρά από διακρινόµενους ξεχωρι- 
στούς χώρους, μεμονωμένους ή εν σειρά. Ta παρεκ- 
κλήσια ήταν δυνατό να σχετίζονται µε αυτούς τους 
χώρους καὶ σε μερικές περιπτώσεις τα παρεκκλήσια 
για την τιμή των λειψάνων είχαν µια πληρότητα χώ- 
pov, όπως αυτό της Αγίας Σορού στη Βλαχέρνα. To 
παρεκκλήσι αυτό είχε Ἱερό Ῥήμα και νάρθηκα. 


150. Η Nx. Τουλιάτου, DO annual Symposium "Byzantium and 
Death”, 1-3 Μαΐου 1999, ανέφερε σχετικά µε κυκλικούς χώ- 
ρους-θέσεις για θρήνο αντλώντας από το Μέγα, “Ζητήματα 
ελληνικής Λαογραφίας”, Επετηρίς του Λαογραφικού Apyef- 
ου, 1940, unoo. 10. 

151. Majeska, Russian Travelers σ. 2-3, 128-153 και σποραδικά, 
Mango, Sources & Documents, σ. 21. 

152. Babié, Les chapelles, ο. 40. 

153. Ἡ πληροφορία προέρχεται από περιγραφές, κυρίως του 
Ἰάου αι. όπως n υπό ανωνύμου περιγραφή της Kovoravu- 
γούπολης προβλ. Majeska, Russian Travelers, ο. 128-153. 

154, Ćurčić, “Smisao i funkcija katihumena”, σημειώνεται το παρά- 
δείγμα του Οσίου Λουκά και συγκεκριµένα n θέση της στοάς 
στη βόρεια πλευρά της όπου µε πρόσβαση και από τον παλιό- 
tepo ναό, βλ. Στίκας, O κτήτωρ του καθολικού, το npookuvn- 
τάριο καὶ n λειψανοθήκη o. 54-64 του ιδίου, μονή Οσίου 
Λουκάι, ο. 188-191 για το βόρειο “παρεκκλήσι” και ο. 244- 
258, όπου kai n σχετική για το ζήτημα αυτό βιβλιογραφία. 

155. Βλ. την περίπτωση του Οσίου Λουκά, όπο n θέση του λει- 
Ψάνου --ανάµεσα στο καθολικό καὶ στο νάρθηκα του ναού 
της Θεοτόκου -- είναι τέτοια, ώστε n προσέγγιση να γίνεται 
από τα πλάγια και από τους δύο ναούς και μάλιστα πιθανόν 
κατά τη διάρκεια της λειτουργικής πράξης. 

156. Βλ. Majeska, Russian Travellers, o. 146: "There the holy 
Prophet Daniel reposes in a grave on the right side of an 
underground chapel...”. 


CES) 
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Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 


Οι σημαντικότερες ανάγκες που έπρεπε να kahu- 
φθούν και, καθώς είχαν τη λειτουργική τους ék- 
qpaon στο χώρο, επηρέασαν το σχεδιασμό καὶ τα 
βελτίωση του βυζαντινού ναού, φαίνεται να είναι n 
ανάγκη για φύλαξη των σκευών καὶ αντικειμένων 
λατρείας και n ανάγκη για συνάξεις και λιτανείες. 


A.1. ΦΥΛΑΞΗ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 


H φύλαξη των αγίων σκευών, αλλά και άλλων xivn- 
τών αντικειμένων της λατρείας είχε ιδιαίτερη σημασία, 
γιατί ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά είχαν μεγάλη 
λατρευτική αξία. H φύλαξη των εκκλησιαστικών 
αντικειμένων στο εσωτερικό τοῦ ναού ή έξω από au- 
τόν είναι κάτι που έχει σημασία για τη διαμόρφωση 
τοῦ χώρου του ναού!”᾽, To σκευοφυλάκιο (χώρος 
όπου φυλάσσονταν τα αντικείμενα της ιερουργίας) 
ήταν αρχικά κτίσμα είτε έξω από το ναό είτε στα 
πλαίσια του περιβόλου µιας μονής. Μπορούσε επί- 
σης να είναι προσκολλημένο στη νότια πλευρά του 
ναού, όπως απαντά στην υστεροβυζαντινή περίοδο, 
έτσι ώστε να επικοινωνεί εσωτερικά µε το Iepó!^8. 
Ένα από τα αντικείμενα, του οποίου η φύλαξη 
είχε ειδική και βαρύνουσα σημασία, φαίνεται να 
ήταν το κάλυμμα του επιταφίου. Έτσι, ο τόπος ή n 
θέση φύλαξής του στη διάρκεια τοῦ έτους ήταν επί- 
σης σημαντικά!”», Για τη φύλαξή του θα ήταν πιθα- 
νότατα αναγκαίος ένας συγκεκριμένος χώρος. Τα τε- 
τρακιόνια κιβώρια-επιτάφιοι, αν δεν υπήρχε ειδικός 
χώρος γι αυτούς, δεν ήταν σπάνιο va εύρισκαν tn 
θέση τους στο νάρθηκα, που --για την περίπτωση — 
λειτουργούσε ως ταφικό περεκκλήσιο!6ῦ Αυτό θα 
Ἠπορούσε va επιβάλλει λύσεις, που δεν θα ήταν ava- 
γκαίες, av έλειπε. H περίπτωση του ταφικού κιβω- 
Ρίου στην Αγία Θεοδώρα της Άρτας είναι ενδεικτική 
για την κατανόηση του απαιτούµενου χώρου καὶ της 
λειτουργίας tov!ć!, H ανάγκη της φύλαξης onpa- 
ντικών σκευών μπορούσε να καλύπτεται επίσης στο 
περίστωο ή κάπου αλλού σε περιµετρικό χώρο. 


Δ.2. ΣΥΝΔΞΕΙΣ, AITANEIEX 


Μέσα στο Χριστιανικό ναό πραγματοποιούνταν, 
εκτός από τις ακολουθίες, τις γιορτές και τις ειδικές 
τελετές, ορισμένες συγκεντρώσεις, που είχαν oyéon 
µε τη διοίκηση του ναού ή της μονής, της οποίας 
αποτελούσε το καθολικό. Αυτές µπορεί να είχαν εκ- 
κλησιαστικό (π.χ. εκλογή πγουµένου) ή διοικητικό 
χαρακτήρα (π.χ. συζητήσεις καὶ λήψη αποφάσεων 
για την καλή λειτουργία του ναού)!ό2. Αυτού του eí- 


δους οἱ συγκεντρώσεις γίνονταν στο νάρθηκα ή σε 
άµεσα προοκείµενο χώρο ή στα υπερώα. H μελέτη 
πολλών ναών δείχνει ότι or χώροι που χρησίμευαν 
για συνάξεις ήταν καθορισμένοι!65, Tra το σκοπό 
αυτό υπήρχε στο νάρθηκα ειδικός εξοπλισμός, όπως 
πεζούλια και το rapaOpóvio! 6. (εις. 11). Τα στοιχεία. 
αυτά ήταν κινητά ή κτιστά. Στην τελευταία περίπτω- 
on δεν είναι σπάνια n καθαίρεσή τους κατά τις ava- 
καινίσεις. Είναι γνωστό ωστόσο ότι στην Αγία Zo- 
pía Κωνοταντινούπολης γίνονταν συνάξεις στα une- 
ρώα, ενώ δεν αποκλείεται αυτή n εκδοχή καὶ για 
υπερώα ναών όπως n Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, το 
Δαφνί στην Αθήνα, n Παρηγορήτισσα της Άρτας 
κ.ά. Παραδείγματα πού αποδεικνύουν µε σαφήνεια 
συνάξεις στο νάρθηκα είναι n Μαρτοράνα του Iá- 
λερµο καὶ το καθολικό της πατριαρχικής μονής του 
[πεκίου (1390)}97, O εξωνάρθηκας του τελευταίου 
έχει περιμετρικά πεζούλι, προφανώς yf αυτόν το 
okonó!66, Είναι χαρακτηριστικές O1 συχνές αναφο- 
pés του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, στην 
Έκθεση της Βασιλείου Τάξεως, στο υπερώο ή στο 
νάρθηκα pe την έννοια της καθαρά κοσμικής χρήσης 
1ouc'£, O R. Janin αναφέρει σύνοδο επισκόπων το 


157. Babić, Les chapelles, o. 61-65 για τη λειτουργία των σκευο- 
φυλακίων σύμφωνα µε γραπτές πηγές. 

158. Βλ. υποσ. 156. 

159. BÀ. σποσ. 157 και ιδιαίτερα Ćurčić, “Epitaphioi”, o. 251-261 
καὶ aix. 3-6, 11,12,16. 

160. Γραπτές πηγές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τάφων µε κιβώρια 
των Ἁγίων Σπυρίδωνος και ολυεύκτου στο ναό των Ἁγίων 
Αποστόλων στων Κωνσταντινούπολη, βλ. σχετικά Ćurčić, 
6.1, καὶ Majeska, Russian Travellers, o. 230-231. Ta τετρα- 
κιόνια κιβώρια φαίνεται ότι ήρθαν από τη Ρώμη καὶ χρπσι- 
µοποιήθηκαν ευρύτατα στο Βυζάντιο, βλ. Grabar, Sculptures, 
Il, o. 124-127 και επίσης για τα κιβώρια στους ναούς του 
Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και Αγίου Μάρκου Βενετίας 
στο: Pallas, "Ciborium de St. Demetrios’, Επίσης για xata- 
οκευές πάνω από τάφους βλ. Mango, Sources & Documents, 
o. 129-130 (The Ciborium of St. Demetrius at Thessalonika, 
Miracula S. Dimitrii, 82 fl. ). 

161. Για το κιβώριο της Αγίας Θεοδώρας βλ. Παζαράς, Ανάγλυ- 
φες σαρκοφάγοι, σ. 141-142. 

162. Βλ. Davies, Secular Use, σποραδικά. 

163. Βλ. Majeska, Russian Travelers, o. 204-205. 

164. βλ. Πάλλας, “Αρχαιολογικά-λειτουργικά”, όχι όµως ιδιαίτερα 
στην υστεροβυζαντινή εποχή. Ιδιαίτερα για tn σχέση vou νάρ- 
θηκα και µέρους του αιθρίου µε vo δεύτερο ή κινητό επισκο- 
πικό θρόνο, o ίδιος c. 291-294. Βλ. επίσης Ιδίου, “Ὁ επισκο- 
πικός έξω θρόνος” ιδιαίτερα o. 119 κ.ε. 

165. Σχετικά µε το θέµα vov συνάξεων βλ. Ćurčić, St. Mary's of 
the Admiral, o. 51, unoo. 106. Επίσης βλ. Πάλλας, “O επι- 
οκοπικός έξω θρόνος” για το χώρο του θρόνου αυτού στων 
παλαιοχριστιανικά περίοδο και για άλλους σχετικούς χώρους. 

166. Suput, “Arhitektura Pećke priprare”, ο. 66-67. 

167. Πορφυρογέννητος, De Ceremoniis, o. 324, 382, 346, 372 
xai αλλού σποραδικά. 
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ΕΙΚΟΝΑ 11. a) Πατριαρχείο του Ιπεκίου, νάρθηκας εμπρός στο ναό των Αγίων Αποστόλων 
µε πεζούλι καὶ πατριαρχικό θρόνο (Bertelli). B) Περίστωο Ay. Θεοδώρας της Άρτας µε πεζούλι (Μπούρας). 


1209 στο νάρθηκα του ναού της Κοίμησης της Θε- 
οτόκου στα Νίκαια! όδ. H λειτουργία και n μορφή 
του εξωνάρθπκα, ο οποίος κάλυπτε την αυξανόμενη 
ανάγκη για επιπλέον χώρο], δημιουργούν ερωτή- 
pata, nou πιθανότατα σχετίζονται και µε τις ανάγκες 
των συνάξεων. Στις µεσοβυζαντινές και ὕστεροβυ- 
ζαντινές εκκλησίες n λειτουργία των ναρθήκων και 
εξωναρθήκων και ιδιαίτερα n χρήση τοῦς ως χώρων 
συγκεντρώσεων, δεν έχει εξετασθεί συνολικά]70, 

Où Ἀπανείες ήταν από τις σημαντικότερες εκδη- 


λώσεις της λατρείας, ιδιαίτερα στα πρώτα yprouavi- 
κά χρόνια. Για tn λιτή, όρο για τον οποίο έγινε ήδη 
λόγος, υπάρχουν πάμπολλες αναφορές στα τυπικά 
τῶν μονών καὶ ιδιαίτερα το τυπικό της Μεγάλης 
Ἐκκλησίας!71 Φαίνεται έτοι n συχνότητα καὶ n on- 
paoía των λιτανειών καὶ της συνεχούς παρουσίας 
τους στο αστικό περιβάλλον. O1 χώροι συγκέντρω- 
σης τῶν πιστών που έπαιρναν µέρος o' αυτές ήταν το 
αίθριο, οἱ στοές και οι νάρθηκες!72, H ερμηνεία του 
χώρου σχετικά µε αυτά παραμένει avoir 75. 


Gels 


E. OI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ TOY ΝΑΟΥ ΜΕ 
ΑΛΛΑ KTIEMATA 


Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί n ανάγκη σύνδεσης 
του ναού µε άλλα κτίσματα γύρω TOV, τόσο στην πε- 
ρίπτωση που αυτός ήταν καθολικό μονής, όσο και 


168. Janin, Grands centres, o. 121-3. 

169. Βλ. Curtié, St. Mary's of the Admiral o. 42-46. 

170. Για τους τόπους των συνόδων (που όµως δεν είναι όλοι γνω- 
atoi) βλ. Μενεβίσογλου, Ιστορικά εισαγωγή εἰς τους κανόνας, 
ο. 126, 227, 276, 302, 351, 478, 493 κ.α. Παρατηρείται ότι 
01 αναφορές αυτές δεν αφορούν χώρους, αλλά είναι πολύ πι- 
θανό o1 Σύνοδοι να γίνονταν σε νάρθηκες µε την ευρύτερη év- 
voia ή σε άλλους δευτερεύοντες χώρους, όπως π.χ. n 1]ενθέ- 


xin “ἐν τῷ σεχρέτῳ” της Αγίας Σοφίας (του ιδίου, ó.r., o. 
276, 277) και n έκτη στο “ἐν τῷ τρούλῳ”, n εν Κωνσταντι- 
γουπόλει επί Νεκταρίου Σύνοδος στο βαπτιστήριο της Αγίας 
Σοφίας (ό.π., ο. 410), n εν Κωνσταντινουπόλει του 861 στο 
ναό των Αγίων Αποστόλων (ό.π., ο. 478) κ.λπ. 

171. βλ. Συμεών, Τα Άπαντα, MA’, o. 312, και Dimitrievskij, 
Opisanije, ευρέως σποραδικά. 

172. BÀ. Taft, Beyond East and West, o. 154-156 n λιτανεία σε σχέ- 
on µε την έναρξη. Για tn λιτή στο νάρθηκα βλ. Συμεών, Ta 
Άπαντα, ὅ.π., κεφ. ΑΘ’, o. 310 και κεφ. Β΄, o. 232: “Διότι ai 
λιπανείαι ἔξωθεν γίνονται, καὶ Σπαυρούς ἐν αυταῖς περιφέρομεν 
xot ‘Aylas Εἰκόνας, ...ὅλαι αἱ λιτανείαι γίνονται ἔξωθεν τῆς 
ἑκκλτσίας, À εἰς τόν Νάρθηκα...", Βλ. και Πάλλας, Αρχαιολο- 
γικά-λεπουργικά, ό.π., ο. 307-313 για m σχέση των χώρων 
αυτών pe τις λαμπαδπφορίες. 

173. Βλ. χαρακτηριστικά ότι “Ἐκκλησία γέγονεν ἡμῖν f πόλις ἁπά- 
σα” Χρυσόστομος, Ομιλία 15, PG. 49: 155 στον Baldovin, 
The Urban Character, 257-262, 265-268, για την ερμηνεία 
της πόλης σε σχέση µε την εξέλιξη της λατρευτικής πράξης. 
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στων περίπτωση που ήταν ενοριακός. H σχέση του 
ναού µε τον περιβάλλοντα χώρο του, ιδιαίτερα στις 
πόλεις, είναι ένα ξεχωριστό και µεγάλο θέµα που έχει 
µέχρι ένα βαθµό ερευνηθεί΄, H χωροθέτηση θα 
ήταν διαφορετική στους ενοριακούς ναούς από ό,τι 
στα καθολικά των µονών!΄», αλλά και στις δύο nepi- 
πτώσεις φαίνεται ότι n σύνδεση µε άλλα κτήρια ήταν 
περισσότερο n εξαίρεση παρά ο κανόνας!” 6, Θα πρέ- 
πει όµως να έχει κανείς unión του ότι γύρω από 
τους ναούς που έχουν διατηρηθεί μέχρι σήµερα, δε 
σώζεται το περιβάλλον τους και οἱ Κλειστοί ή o1 avoi- 
κτοί χώροι nou τους πλαισίωναν και συναποτελού- 
σαν µε αυτούς ένα σύνολο. Στις όχι και τόσο συχνές 
περιπτώσεις σύνδεσης του ναού µε επισκοπικά μέγα- 
ρα, µε άλλους μικρότερους ναούς Á µε παρεκκλήσια, 
pe άλλες στοές και κτίσματα ή µε πρόπυλα µνηµεια- 
κών εισόδων!77 οι ελεύθερες στοές γύρω από το ναό 
έπαιξαν ένα συνδετικό ρόλο. Αντίθετα, τα περίστωα 
και 01 προσαρτηµένοι περιμετρικά βοηθητικοί χώροι 
φαίνεται ότι αποτελούσαν περισσότερο µέρος τοῦ 
εσωστρεφούς κελύφους του ναού. Έτσι µπορεί va 
πει κανείς ότι το περίστωο ή o περιµετρικός χώρος 
λειτουργούσε πιο πολύ για την εισαγωγή του πιστού 
στο ναό, παρά για το άνοιγμα xou ναού προς τον έξω 
κόσμο. Στην κατανόηση αυτής της σχέσης έχουν on- 
paofa οι είσοδοι στον πυρήνα του ναού. 

Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις σύνδεσης του 
ναού µε άλλα κτίσματα είναι n μονή Βατοπεδίου και 
n μονή Σταυρονικήτα στο Άγιο Όρος, n μονή Αγίου 
Ἰωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, n μονή Οσίου 
Λουκά στη Φωκίδα, n μονή tou Οσίου Μελετίου 
στον Κιθαιρώνα, ο Άγιος Δημήτριος του Μυστρά, 
Κ.ά., όπου εμφανίζονται πολλές επεμβάσεις και ιστο- 
ρικές φάσεις, Ιδιαίτερα προσοχή αξίζουν οι λύσεις 
πρόσβασης στο υπερώο του ναού της Γ]αναγίας καὶ 
του καθολικού του Όσιου Λουκά στων ομώνυμη po- 
vi εξωτερικά, µέσω του περιµετρικού κτηρίου της 
μονής. Το ίδιο Ισχύει και για την περίπτωση του Ka- 
θολικού της μονής του Ώσιου Μελετίου στον Κιθαι- 
ρώνα. Στις περιπτώσεις αυτές όµως δεν πρόκειται 
για καθαρά περίστωα, αλλά για αυτόνοµους nepipe- 
τρικούς χώρους. Oi ναοί που περικλείουν στην ap- 
χική τους φάση σαφές περίστωο είναι σχεδιασμένοι 
ως μνημεία περίοπτα καὶ τυχόν συνδέσεις µε άλλα 
κτίσματα οφείλονται σε μεταγενέστερες επεμβάσεις. 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης ενός eí- 
Sous του περιστώου είναι αυτή του εμβόλου. Από 
τις πηγές — και ιδιαίτερα από το τυπικό της Μεγάλης 


Εκκλησίας-- φαίνεται n µεγάλη σημασία των εμβό- 
λων εξαιτίας vov σχεδόν καθημερινών λιτανειών!”δ, 
O έμβολος, κατά το Λέοντα Αλλάτιο, δεν ήταν στη 
δική του εποχή τίποτε άλλο παρά ένα πρόπυλο ή 
προστώο (portico) που προσέφερε προστασία από 
τη βροχή και ευχάριστη σκιά το KaAokafpi 7. Την 
ονομασία εξηγεί ο συγγραφέας ec προερχόμενη 
από το “εμβάλλω”, καθώς n είσοδος του ναού ανοί- 
yer από αυτό. Αλλά πέρα από τους διαφόρους tú- 
πους εμβόλων, που µας πληροφορεί ότι υπήρχαν 
παντού στους δρόμους, αναφέρει ανοικτές στοές, 
περιμετρικά ίσως, στις τρεις πλευρές ναών, τις οποί- 
ες είδε στω Χίο, βέβαια όλα αυτά το 17ο αι. 
(1640)189, Αναφέρει μάλιστα την περίπτωση στοάς- 
τοίχου γύρω από το ναό, λίγο χαμηλότερο από av- 
τόν, έτσι ώστε ο ναός φαινόταν σα φρούριο καὶ pro- 
ρούσε κανείς να περπατήσει άνετα, πάντα αθέατος, 
γύρω από αυτόν. Πιθανόν να ήταν µια περιβάλλου- 


174. Γενικά για το θέµα της σχέσης της Θείας Λειτουργίας και κατ᾿ 
επέκτασιν του ναού µε το αστικό περιβάλλον μέχρι το 100 αι. 
βλ. τη μελέτη του Baldovin, The Urban Character, Ιδιαίτερα 
σε σχέση µε τις λιτανείες o. 167-180 και 206-207. 

175. Η 5. Popovié, που ορθά έδωσε τον τίτλο “Σταυρός στον Kó- 
κλο” στη διατριβή της για τα μοναστήρια της Σερβίας, ava- 
λύει εκτενώς τη χωροθετική σχέση ανάμεσα στο ναό καὶ στο 
μοναστικό δομημένο περιβάλλον του, βλ. Popović, Krsr u 
krugu, o. 35-66, ειδ. 51 κ.ε. και o. 67, 68, όπου καὶ n παλιό- 
τερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Παπαϊωάννου, Ἑλληνικά po- 
ναστύρια, ο. 9-10, 13-21. 

176. Όπως φαίνεται από τα σχέδια nou παραθέτουν n Popovié, 
ὀ.π. καὶ o Παπαϊωάννου, ὀ.π. 

177. Βλ. την υπόθεση που διατυπώθηκε πρόσφατα yia την ύπαρ- 
En στοάς αξονικά προς στη δυτική όψπ του καθολικού της 
Νέας μονής στη Χίο από τον Σ. Βογιατζή, “Νέα μονή της Χί- 
ou" σε συνέδριο της XAE. 

178. Συμεών, Ta Άπαντα, ὁ.π., ο. 310-311 (Περί τῆς ἐν τῷ νάρθη- 
κι Λιτῆς καν τῶν λοιπῶν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ Λιτανειῶν), 332-399 
(Διατὶ αἱ Λιτανείαι ἔξωθεν γίνονται...) Cutler, Allatios, Β΄ em- 
στολή, κεφ. IV, o. 27-29, fig.1. Mateos, Typicon, I, ο. 7, 18, 
64, και τ. IL, o. 12, 64, 98, 142, 200, κ.ά. Βλ. καὶ Mango, 
Sources δὲ Documents, σ. 14, όπου The Church of Laodiceia 
Combusta στη Λυκαονία (c.330), Επιτάφιος του Επισκόπου 
Ευγενίου, που αναφέρεται σε στοές, τετράστοα καὶ πρόπυλο 
στο ναό της Λαοδικείας που ξαναχτίστηκε από το Μ. Κων- 
σταντίνο. 

179. Βλ. Cutler, Allatios, Β΄ Επιστολή, IV, o. 28. Ωστόσο αναφέ- 
povtai καὶ πολύ παλιότερες περιπτώσεις βλ. για σχετικές ne- 
ριπτώσεις Mango, Sources & Documents, o. 218-219, St 
George of the Mangana, Michael Psellus, Chronogr. VI, o. 
185 f. και 227 (Ψελλός, Χρονογραφία, Αθήνα 1992, o. 149- 
153), όπου o Ψελλός αναφέρει “οίκο! περίδρομοι και αμϕί- 
Spopor", Cod. Marc., Gr. 524, fol 108r (Μαρκιανός Κώδιξ 
524) (επ. Λάμπρος Ν.Ε. τ. 8, o. 1911, 148-149) για ναό της 
Θεοτόκου µε πρόναο (1143-80). 

180. Βλ. Cutler, Alíatios, o. 28. 
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σα στοά για προστασία kar ápuva, ανοικτή µόνο 
προς μια πλευρά. O Αλλάτιος αναφέρει επίσης δύο 
κατασκευαστικούς τύπους εμβόλων, καθώς και τις 
περιπτώσεις της Μεγάλης Εκκλησίας και της Βλα- 
χέρνας στην Κωνσταντινούπολπ]δῖ, Οἱ περιγραφές 
του Αλλάτιου έχουν ενδιαφέρον σε συνδυασμό pe tn 
γενικότερη διαπίστωση ότι πολλά μνημεία είχαν πε- 
ρίστωα που κατέρρευσαν ή γκρεμίστηκαν και δε σώ- 
ζονται σήμερα. 

Για τις περιπτώσεις ενοριακών ή µητροπολιπι- 
κών ναών n ύπαρξη πρόσθετων στοών μπορεί va 
διευκόλυνε τη σύνδεσή τους µε τον αστικό χώρο ή 
µε άλλα κτίσματα. Οι πηγές ενθαρρύνουν αυτή την 
υπόθεση. Έτσι, σύµφωνα µε αναφορές των nepin- 
γητών του τέλους του 14ου a, όπως του Iyvériou 
του Σμολένοις στα περί Ἱεροτελεστίας της ενθρόνι- 
σης, πρέπει να υπήρχαν στοές σε διάφορες περι- 


πτώσεις σύνδεσης χώρων ή xinpfcov!8?, 

Τέλος, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι 
ο νάρθηκας-περίστωο που δεν αποτελείται από ένα 
μόνο χώρο στα δυτικά του ναού, αλλά µπορεί va 
επεκτείνεται γύρω του, ορισμένες φορές µε ένα oú- 
νολο χώρων, παράλληλα µε τη βαθμιαία επικράτηση 
των τρουλαίων ναών έναντι της βασιλικής, παίρνει 
1n θέση του αιθρίου όσον αφορά πολλά λειτουργικά 
στοιχεία, καθώς το αίθριο εξαφανίζεται βαθμιαία 
από την αρχιτεκτονική των ναών. Έτσι, ο νάρθηκας- 
περίστωο είναι, θα λέγαμε, ο ιμάντας μετάλλαξης 
του ανοικτού προς τον κόσμο ναού σε ένα ναό πιο 
εσωστρεφή. Ο σύνθετος χώρος νάρθηκα-περίστωου 
έχει έναν αξιοσημείωτο ρόλο, αν υποθέσουμε ότι n 
μετάβαση από τη βασιλική µε αίθριο στον περίκε- 
ντρο ναό αντιστοιχεί σε µια μετάβαση από την avoi- 
κτή στην κλειστή φόρμα. 


ces 


Z. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ KAI NEA ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: OI 
AEITOYPTIKEZ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ O ΧΩΡΟΣ 


Με το συσχετισμό των χρήσεων και του χώρου θα 
μπορούσε κανείς va συμπεράνει ότι τα περίστωα 
ήταν χώροι που συνδύαζαν τις λειτουργίες και χρή- 
σεις του νάρθηκα, του εξωνάρθηκα και των κλιτών, 
01 οποίες εύρισκαν τη θέση τους εκεί, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται κενός χώρος στο κέντρο του ναού. 
Και αυτό γιατί είναι θεμελιώδης n εστίαση της προ- 
σοχής σε pia µόνο θέση στο κέντρο του ναού, στο Íe- 
pé καὶ μπροστά από αυτό. Τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει ενισχυθεί n άποψη ότι ανάµεσα στα τελούμενα 
στο εσωτερικό του βυζαντινού ναού καὶ στην αρχι- 
τεκτονική του υπήρχε μια αλληλεπίδραση. Επίσης, 
ότι τα διαδραματιζόµενα σε αυτόν ήταν σηµαντική 
αιτία, αλλά ὀχίίκαι n μοναδική, για tn βαθμιαία εξέ- 
λιξη των χώρων. 

Or κυριότερες από τις λειτουργικές ανάγκες 
που καλύπτουν τα περίστωα, είτε ως ενιαίοι χώροι 
είτε αποτελούμενοι από αυτόνομα μέρη, είναι αυτές 
που αποδίδονται στο νάρθηκα. Λατρευτικές πράξεις 
όπως βαπτίσεις, μνημόσυνα, μνημονεύσεις, ταφές, 
αναμονές, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, προσρήσεις, 
φύλαξη σκευών, Ἱεροτελεστίες, διάφορες ακολου- 
θίες, μπορούσαν να χωροθετούνται στους χώρους 
nou περιέβαλλαν τον κυρίως ναό. Οι ανάγκες που 
οδηγούν στις συνοδεύουσες λειτουργίες είναι, το À- 
γότερο, κοινός παρονομαστής για τους νάρθηκες 


καὶ τα περίστωα. Αυτά στην πραγματικότητα εκ- 
φράζουν κυρίως το βαθµό πυκνότητας των χρήσε- 
ων του νάρθηκα ή μερών του νάρθηκα ἡ του εξω- 
νάρθηκα! δὲ, Ανάλογα µε το βαθµό επικοινωνίας τους 
pe τον πυρήνα συμμετείχαν και συνέβαλλαν στην té- 
λεση ακολουθιών και στην εξυπηρέτηση άλλων ava- 
γκών, ανεξάρτητα µε τη γεωγραφική τους θέση στο 
ναό καὶ την τυπολογία τους, αλλά ωστόσο, σε onpa- 
ντική σχέση µε τους συμβολισμούς που ενέχονται 


στη λατρεία: ϑά, 


Μπορεί ακόµη να υποστηριχθεί ότι, από άπο- 
yn λειτουργιών και χρήσεων, ο ναός, ο οποίος πε- 
ριλαμβάνει από τον αρχικό σχεδιασμό του διακρι- 


181. Cutler, ό.π., o. 28-29. 

182. Majeska, Russian Travelers, o. 416-435. 

183. Nicholl, “Narthex”, όπου, συμπεράσματα από το τυπικό της 
Ἐπεργέτιδος για το νάρθηκα. 

184. Αυτό σχετίζεται παράλληλα µε τη συμβολική φύση του ναού 
και τῶν μερών του, βλ. σχετικά Προκοπίου, Κοσμολογικός 
συμβολισμός, o. 167-8, όπου n αναφορά του Ηλία Εκδίκου 
{δος αι.) στα συμβολικά μέρη του ναού: αίσθησις-αίθριο, 
νόησις-κυρίως vaóc, πνεήµα-ιερό µε σύνθρονο. Επίσης, ava- 
φορά στον Γρηγόριο Θεσσαλονίκης (1430) στα “Φυσικά, Os- 
ολογικά, Ηθικά τε και Πρακτικά Κεφάλαια” για την κοσμική. 
τετραπλότητα, o Θεσσαλονίκης Συμεών (αρχές 15ου ai) 
“Περί tou Αγίου Ναού”, όπου αναφέρεται ότι κάθε ναός na- 
Ριστάνει στον Κοσμικό Θείο Οίκο τον επουράνιο Κόσμο, αλ- 
λά καὶ τον ουρανό xai τη γη. Ὁ Προκοπίου σχολιάζει ότι xa- 
τά την άποψη του Συμεών Θεσσαλονίκης κάθε ναός παρι- 
στάνει το Θείο Οίκο, τον επουράνιο Κόσμο, αλλά και τον ou- 
pavé και τη yn. 
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τούς χώρους περιστώου, αποτελεί προϊόν μιας καλά 
οργανωμένης σκέψης, n οποία βασισμένη στην πα- 
ραδεδοµένη τεχνογνωσία, παίρνει υπόψη της τη on- 
µασία των συνοδευτικών αναγκών και δεν Ικανοποι- 
εί μόνον ορισμένες τυπολογικές-συμβολικές απαιτή- 
σεις. H τρίκλιτη βασιλική µε νάρθηκα κάλυπτε στην 
πραγματικότητα εν δυνάμει αυτές τις ανάγκες απο- 
λύτως και µπορεί να πει κανείς ότι από τα qon της 
τυπολογίας της ήταν ναός µε περίστωο. To ίδιο φι- 
λόξενος για τις συνοδευτικές λειτουργίες µπορεί va 
θεωρηθεί ο σταυροειδής μονόχωρος τρουλαίος va- 
óc µε περίστωο, o οποίος επιλεγόταν συχνά και για 
ταφική χρήση. O τύπος ναού nou στη διάρκεια της 
ιστορίας του ανταποκρίθηκε µε εξαιρετική ευελιξία 
στις λειτουργικές ανάγκες, ήταν αυτός του εγγε- 
γραμμένου σταυρού. Αυτός κυριαρχεί στην ὀψιμη 
βυζαντινή περίοδο και αποδείχτηκε πρόσφορος 
επεκτάσεων και προσθηκών, που γίνονταν για να 


καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις της λατρείας 
τῶν πιστών, οἱ οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη από 
την αρχή, είτε γιατί δεν υπήρχε πραγματικός λόγος 
είτε γιατί αυτό ήταν συγκεκριμένη επιλογή. H δυνα- 
τότητα μιας μεγάλης ποικιλίας αρχιτεκτονικών λύ- 
oscv που ανταποκρίνονταν σε κάθε είδους Aertoup- 
γικές, συμβολιστικές και οικονομικές απαιτήσεις, 
φαίνεται να ήταν το ζητούμενο στο σχεδιασμό. O1 
επιµέρους λειτουργίες του ναού, όπως ορίζονται 
διαχρονικά, δεν έπαψαν va είναι ο προσαρµοστικός 
εταίρος στο σχεδιασμό. Το ζήτημα όµως είναι αν n 
λογική του διαχωρισμού του κέντρου από την περί- 
μετρο καὶ ο προσδιορισμός των επιµέρους λατρευτι- 
κών αναγκών µε τον πολλαπλασιασμό των παρεκ- 
κλησίων Kai άλλων χώρων nou εκφράζουν µια αντί- 
Anyn πολυδιάσπασης, βρίσκεται στην Ιδεολογική 
βάση που παρήγαγε το φαινόμενο τῶν περιστώων 
στην όψιµα βυζαντινή ναοδομία. 


ess 








ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 


ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ TON ΠΕΡΙΣΤΩΩΝ 
ΑΠΟ TON 4ο OX ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13ου ΑΙΩΝΑ 


ΠΕΡΙΣΤΩΑ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 


ΓΕΝΙΚΑ 


Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ανιχνευθούν 
o1 καταβολές του περιστώου ανατρέχοντας µέχρι τα 
παλαιοχριστιανικά χρόνια και παρακολουθώντας σε 
μια διαχρονική πορεία τις ποικίλες μορφές που έλα- 
Be. H ανίχνευση αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση του υστεροβυζαντινού περιστώου και 
τῶν ιδιαπεροτήτων του και θα δείξει ότι ο περιµε- 
τρικός χώρος γύρω από τον πυρήνα του ναού 
υπήρξε πάντα pia σηµαντική παράμετρος οργάνω- 
σης του συνολικού χώρου του κτηρίου. 

Ta περίστωα απαντούν είτε ὡς ενιαίοι χώροι 
συνεχούς ροής γύρω από πυρήνα είτε ὡς σειρά 
από επικοινωνούντα αυτόνομα µέρη ή επιµέρους 
προσθήκες κάτω από ενιαία στέγη]. Λέχονται nor- 
κίλες χρήσεις και πραγματώνουν στο χώρο τις έν- 
νοιες της ρευστότητας, της μεταβατικότητας και 
της ολοκλήρωσης µέσα από συνέχειες καὶ ασυνέ- 
χειες — έννοιες που αποτελούν το ιδιαίτερο yapa- 
κτηριστικό για ένα µεγάλο µέρος της βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής. O χώρος vou περιστώου δεν είναι 
αυθύπαρκτος, αλλά οφείλει την παρουσία του στις 
λειτουργικές καὶ συμβολικές ανάγκες ενός δε- 
οπόζοντος κέντρου-πυρήνα και καθορίζεται από 
tn σχέση του µε αυτόν. 

Ὁ πυρήνας της σύνθεσης στη βυζαντινή εκ- 
κλησιαστική αρχιτεκτονική εκφράστηκε στο χώρο 
τόσο µε δρομική, όσο και µε περίκεντρη οργάνωση, 
σε τύπους που εξελίχθηκαν µε το δικό τους διαφο- 
Ρετικό τρόπο. Και στις δύο αυτές κατηγορίες κτι- 
σμάτων, τα δροµικά (βασιλικές) και τα περίκεντρα 
(ροτόντες, οκτάγωνα κτλ.), συναντώνται ήδη από 
την πρωτοχριστιανική περίοδο στοές γύρω από το 
δεσπόζοντα πυρήνα. Ο πυρήνας είναι ο κυρίως να- 
ÓG, αλλά πολλές φορές το σύνολο του ναού μπορεί 
va λειτουργεί ως πυρήνας για ένα δεύτερο nepipe- 
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τρικό χώρο, κέλυφος Á σειρά περιμετρικών χώρων. 

H σχέση του περιστώου pe tov πυρήνατου KU- 
Ρίως ναού που δεσπόζει µε xo ύψος, τον όγκο καὶ 
τη µορφή του, είναι καθοριστική για την αρχιτεκτο- 
νική του πρώτου, σε ουνδυασµό και µε άλλες αδιαι- 
τερότητες, οἱ οποίες σχετίζονται µε παραμέτρους 
ιστορικές, λειτουργικές, κατασκευαστικές καὶ μορ- 
Φολογικές. Παράλληλα όµως και το περίστωο pe 
τον τύπο xar τη µορφή του επηρεάζει έντονα τη συ- 
νολική αρχιτεκτονική του ναού καὶ ταν ογκοµετρική 
οὐνθεσή του. 

To πέρασμα από το παγανιοτικό λατρευτικό 
κτίσμα στο χριστιανικό ναό κομίζει μεταξύ άλλων 
και τη χρήση της περιµετρικής στοάς για τις νέες 
ανάγκες, Ίσως μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό πα- 
Ράδειγµα του περάσματος rou περιστώου από το 
αρχαίο παγανικό κτίσμα σε χριστιανικό ναό είναι n 
περίπτωση του ναού του Ηφαίστου στην Αθήνα 
(Θησείο), nou μετατράπηκε σε εκκλησία (τον 7ο 
a.) (εις, 12), και μάλιστα παριέλαβε, προπάντων 
στα περίστωα, αλλά και στον κυρίως ναό, πλήθος 
τάφων». Hôn από τη ρωμαϊκή περίοδο — καὶ ιδιαί- 
τερα µε την εισαγωγή της χυτής καὶ κτιστής από 
πλίνθους και λίθους τοιχοποιίας-- n ανάγκη για την 
απόλυτη ακρίβεια στο σχεδιασμό τῶν κτηρίων nou 
επέβαλε ο δοµικός λίθος ή το μάρμαρο, υποχωρεί 
βαθμιαία κατά περίπτωση. Καθώς τα υλικά δομής 
επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες, μπορεί να 
πει κανείς ότι δόθηκαν αρκετές δυνατότητες µε- 


l. Βλ. κεφ. I tou παρόντος, ενότητα Έννοιες καὶ όροι, καὶ Hadji- 
tryphonos, "Peristóon or Ambulatory”, o. 144. 


2. BÀ Ορλάνδος, ABME τ. Β΄ 1936, ο. 208, Καζανάκη-Μαλού- 


yov. Αθήνα, ό.π., o. 13. Ανάλογη ήταν και n περίπτωση του va- 
oú του Παρθενώνα, βλ. Michaelis, Der Parthenon, o. 336 και 
επίσης της Concordia στον Ακράγαντα, αλλά χωρίς τάφους. 


3. Dinsmoor, Observarions on the Hephaisteion, fig. 1. 
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ΕΙΚΟΝΑ 12. Αθήνα: a) O ναόςτου Ἡφαίστου, «Θησείου», ως 
χριστιανικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Αναπαράσταση 
(μέσα του 5ου μ.Χ. αι.) (Τραυλός). B) O Παρθενών ως χρι- 
στιανική εκκλησία. Kátoyn (Τραυλός). 


ταβολών, προσθηκών ή ακόμη καὶ αλλαγής της ap- 
Χικής αρχιτεκτονικής ιδέας στα βυζαντινά κτίοµα- 
taf, H δυνητική συνεχής ρευστότητα, καθώς και n 








A. OI ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ EIKONOMAXIA (ΑΡΧΕΣ 8ου αι.) 

Α.1. ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 














H παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική είναι n κατεξο- 
χήν αρχιτεκτονική των στοών. H σύνθεσή roug 
πραγματοποιείται σε κάθε πιθανή εσωτερική À c&co- 
τερική διάταξη, μερική ή ενιαία, σε ένα ή δύο επίπε- 
δα. Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές µε νάρθηκα, 
εξαιτίας της οργάνωσης του συνόλου του χώρου 
τους, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ναοί µε περί- 


ιδιόρρυθμη ολοκλήρωση, ποῦ µπορεί να προηγείται 
ακόμη καὶ της ίδιας της συντέλεσης της αρχικής ιδέ- 
ας, είναι σηµαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της ap- 
χιτεκτονικής σε σχέση µε τα περίστωα και τις NEPI- 
μετρικές προσθήκες. Ιδιαίτερα μάλιστα επειδή το 
ζήτημα του αρχικού και του τελικού σχεδιασμού 
φαίνεται ότι δεν είναι το βασικότερο πρόβλημα otn 
βυζαντινή αρχιτεκτονική — av καὶ αυτό δε σηµαίνει 
ότι δεν ήταν το σημαντικότερο και για τους Ιδρυτές 
των μνημείων, όπως συνάγεται από τις πηγές”. 

Με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της διαχρον!- 
κότητας των περιστώων θα επιχειρηθεί µε tn μεγαλύ- 
1epn συντομία n εξέταση των παλαιοχριστιανικών KA- 
ταβολών, μέχρι την εποχή tng εικονομαχίας, καθώς 
οι ναοί που εμφανίστηκαν στων περίοδο αυτή δεν 
έπαψαν, όσο διατηρούνταν όρθιοι, να είναι πρότυπα. 
To θέμα είναι ευρύ, τα μνημεία αρκετά, αλλά ο στόχος 
εδώ δεν είνα! µια αναλυτική συζήτηση για το καθένα, 
καθώς αυτό θα υπερέβαινε το θέμα της εργασίας έτσι 
θα παρουσιαστούν μόνον ορισμένες βασικές παρατη- 
ρήσεις σχετικά µε τα περίστωα κατά την παλαιο- 
χριστιανική περίοδο. Επίσης, τα περίστωα της peoo- 
βυζαντινής περιόδου, από την εικονοµαχία μέχρι τη 
λατινική κατάκτηση, θα εξεταστούν μόνο στο βαθµό 
που χρειάζεται, ώστε να φανεί ότι n εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική της µεσοβυζαντινής περιόδου µεταβί- 
Pace tny παράδοση των περισιώων στην ύστερη ne- 
ρίοδο, γύρω από την οποία στρέφεται το κύριο εν- 
διαφέρον της μελέτης αυτής. Θα γίνει συνεπώς ava- 
φορά στις λύσεις της µεσοβυζαντινής περιόδου που 
επέδρασαν στην τελευταία βυζαντινή φάση, µε πα- 
ράλλπλη σημείωση μόνον των σπουδαιότερων από τα 
µεσοβυζαντινά μνημεία µε περιµετρικούς χώρους, τα 
οποία αποτέλεσαν πρότυπα και οδηγούς. 


3 


στώο, καθώς τα πλάγια κλίτη και ο νάρθηκας —ya- 
μηλότερα από το ψηλότερο κεντρικό κλίτος-- δίνουν 
σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα µε τη δομική τους 


4. BÀ. via o θέμα των τοίχων γενικότερα Sedlmayr, Spätantike Wan- 
dsysteme, Heft 7, και Deichmann, "Wandsysteme". 

5. Βλ. στο κεφ. IL, Ta τυπικά, οἱ κτήτορες καὶ oi χώρο! καὶ σημ. 
154 και επίσης για ζητήματα επιλογής τυτπολογικών χαρακτηρι- 
στικών κτηρίου στο σχεδιασμό του βλ. και Ruggieri, Byzantinne 
Religious Architecture, από 135 κ.ε. Ιδιαίτερα 141-154, όπου 
εξετάζει εκτενώς την παράμετρο των σεισμών nou, όπως φαίνε- 
ται, ήταν και αυτή καθιοριστική στο σχεδιασμό των ναών, 




































σύνδεση καὶ το βαθµό επικοινωνίας μεταξύ τους, 
inv εντύπωση του ενιαίου χώρου που περιβάλλει 
τον κυρίως ναό. Ta κλίτη σε θέση nepipetprkoó 
«χώρου (στοάς) σχετίζονται δομικά και λειτουργικά 
pe xov κυρίως ναό, ως πρυτανεύοντα χώρο-πυρήνα 
Και κύριο σηµείο αναφοράς. Αυτό συμβαίνει σε τρί- 
Kites και πολύκλιτες βασιλικές µε ή χωρίς υπερώα, 
σε ξυλόστεγες, αλλά καὶ αργότερα σε τρουλαίες6, 
Ίσως oi απλούστερες σε κάτοψη καὶ παλαιότερες 
από τις βασιλικές, όπως ο αρχαιότερος Άγιος Σεβα- 
στίανός στην Αππία Οδό στη Ῥώμη (312-320), n 
Αγία Αγνή (338-350), n βασιλική των Αγίων Μαρ- 
κελίνου και Πέτρου (330 περίπου) και ο παλιότερος 
Άγιος Λαυρέντιος έξω από τα τείχη της Ρώμης (330) 
(eix. 13), δίνουν, στην κάτοψή τους τουλάχιστον, oa- 
φέστερα την ιδέα του χώρου γύρω από ένα κέντρο’. 
Καθώς n βασιλικήδ —o “kar εξοχήν” (επί λέξει) 
χώρος ουγκέντρωσης”-- προσφερόταν ὡς avto- 
νόπτη λύση στον αρχιτέκτονα του 4ου ai. και na- 
Ῥάλληλα υπηρετούσε νεκρώσιµες λιτανείες, οἱ οποίες 
αποτελούσαν εξέχον παραδοσιακό στοιχείο στα τα- 
ik έθιμα, το περίστωο, που μέχρι και τότε ήταν βα- 
OIXÓ και αναπόσπαστο µέρος της ταφικής αρχιτε- 
Κτογικής, έπρεπε να ενσωματωθεί στο σχέδιο (και 
συνεπώς να επηρεάσει το σχεδιασμό) της βασιλικής. 
Στις πιο καθαρές μορφολογικά ξυλόστεγες pa- 
σιλικές µε tnv προεξέχουσα πμικυκλική αψίδα του 
Ἱερόύ, που απαντούν σε όλες τις περιοχές γύρω από 
τη. μεσογειακή λεκάνῃ --στην Παλαιστίνη, στη M. 
Ασία, στη xtpoóvnoo του Αίμου, στην Ιταλία, στη Xi- 
κελία, στα B. Αφρική-- ανιχνεύεται n ιδέα των nepi- 


: EIKONA 13. Ῥώμη, Άγιος Λαυρέντιος έξω από τα τείχη, βασι- 
Και υπόγειο μνημόριο (330). Αξονομετρική γραφική 
αποκατάσταση (από Krautheimer) 
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μετρικών ενιαίων χώρων, των οποίων ο απόηχος Ba 
φθάσει μέχρι την ύστερη βυζαντινή περίοδο!0 (εκ. 
14a-6). Μια σειρά μεγάλων μνημείων εκφράζουν 
την αντίληψη αυτήν]!, Πολλές περιπτώσεις των βα- 
σιλικών αυτού του τύπου παραλαμβάνουν πρό- 
σθετους χώρους, οι οποίοι, ανάλογα µε τη λειτουργία 
και tn χρήση τους, είτε ενσωματώνονται από την ap- 
yÁ στο βασικό κτηριακό οργανισμό είτε προσκολλών- 
ται σε ήδη υπάρχον κτίσμα!” Παραδείγματα ana- 


6. Ορλάνδος, 1 Ιαλαιοχριστανική βασιλική, o. 82-84 για το oye- 
διασμό. 

7. Σχετικά µε τις τέσσερις αυτές βασιλικές, που θεωρήθηκαν στε- 
yaapéva κοιμητήρια, βλ. Krautheimer, “Mensa — Coemeterium 
- Martyrium", o. 43-44 και fig. 7-10. Για την Αγία Αγνή, βλ. 
Deichmam, "Heilige Agnes”, o. 1 κ.ε., για roug Αγίους Μαρκε- 
λίνο και Πέτρο βλ. Deichman, Tschira, “Das Mausoleum der 
Heiligen Helena", o. 41 κ.ε. Και για τον Άγιο Aaupévuo βλ. 
Krautheimer, Architecture, ο. 52-58, ex. 18, όπου n παλιότερη 
βιβλιογραφία, 

8. Tia τη βασιλική στοά βλ. Ορλάνδος, Παλαιοχριστιανική Βασι- 
λική, σ. 64-67, υποσ. 1. 

9. Βλ. Ορλάνδος, ó.n. 73, ex. 45, 76, 77 και Krautheimer, 
"Mensa -- Coemeterium -- Martyrium", όπου pe τον όρο “κατ᾿ 
εξοχήν” βασιλική εννοεί υπαίθρια βασιλική, βλ. σχετικά tn βα- 
σιλική του Marusinac. 

10. Όπως n βασιλική ap.8 του Ὑμητού, n βασιλική Α΄ στο Akören 
της Κιλικίας ή ο ναός του Karm el-Ahvariya στην Αφρική. 
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οἱ ναοί της Breza, Βοσνία 
π.χ. n βασιλική v.2 (αρχές του ou at.) (βλ. o.e., Kulturna istorija 
Bosne, ο. 326-327 και εἰκ. 92 και Basler, Arhitectura, 70-74. £u- 
χνά μάλιστα τα δάπεδα των πλαγίων κλιτών τους διαφορο- 
ποιούνται από το κεντρικό κλίτος, ώστε σημασιολογείται και έτσι 
n σχέση δεσπόζοντος κεντρικού χώρου καὶ περιµετρικών, βλ. 
π.χ. βἀσιλική Νικήτης που ανέοκαψε ο N. Νικονάνος βλ. Ni- 
κονάνος, “Νικήτη” (µια πρώτη δημοσίευση), τον οποίο euyapi- 
στώ καὶ από tn θέση αυτή για την ξενάγηση στο χώρο της ava- 
σκαφής, κ.ά. βλ. Επίσης Ορλάνδος, ὁ.π., o. 94-110, 131-151. 

11. Βλ. σημαντικά μνημεία, όπως o πεντάκλιτος ταφικός ναός IIT 
του Ἁγίου Μηνά (Grossmann, Christliche Architecture in Ágy- 
pten, 6. 405-406), n Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης (440-60) 
(Κουρκουτίδου- Νικολαΐδου, Αγειροποίητος, όπου παλιότερη. 
βιβλιογραφία, βλ. και Theocharidou, "Acheiropoietos", Klein- 
bauer, "Acheiropoietos at Thessaloniki”) ο ναός της μονής του 
Στουδίου (453-454) (βλ. Mathews, Early Churches, o. 19-26, 
Eyice, "Les basiliques byzantines”), n βασιλική της Μεσημβρίας 
στη Βουλγαρία (6ος και 1006 as.) (βλ. Krautheimer, Architec- 
ture, o. 268, f. 230, 492 υποσ. 21, όπου xai n παλιότερη βι- 
βλιογραφία), n πρώτη Αγία Ειρήνη τας Κωνσταντινούπολης 
(532) (Peschlow, Irenen Kirche, ο. 36-57, 206-213). Ως ιδιαί- 
τερη περίπτωση, λόγω του περού του, αξίζει να αναφερθεί o 
πολύκλιτος ναός της Γέννησης στη Βηθλεέμ (4ος ar., 560-604) 
(Harvey, Church of Nativity, και Krautheimer, ó.n., o. 59-64, 
226-7 όποῦ n παλιότερη βιβλιογραφία). 

12. Ενδεικτικά: n extra muros κοιμητηριακή βασιλική των Φιλίππων 
(β΄ μισό dou αι.). µε πιθανό διαχωρισμό των κλιτών µε τοίχο (1]ε- 
λεκανίδης, “Βασιλική των Φιλίππων”, σ. 153, πρβλ. και Κουκού- 
λη-Χρυσανθάκη και Μπακιρτζής, Φίλιπποι, o. 59, ex. 51 µε na- 
λιότερη βιβλιογραφία) και n βασιλική των Φθιωτίδων Θηβών 
«n Μαγνησία, pe τη χαρακτηριστική έµφαση στη δυτική πλευρά 
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ΕΙΚΟΝΑ 14. a) Breza, βασιλική Β΄ (4ος αι.) (Basler) B) Ὑμητός, 
βασιλική αρ. 8 (6ος ai.) y) Κιλικία, Akören, βασιλική Α΄ (ap- 
χές 6ου αι.) (Hellenkemper) δ) B. Αφρική, ναός vou Karm el- 
Ahvariya (α΄ τέταρτο 6ου ai.) (Witte, Grossmann). 


4 στην Ia- 


ντούν στο βαλκανικό yópo!ð, στη Λυκία! 
λαιστίνα!», όπου και ορισμένες ταφικές βασιλικές, 
ενώ αξιομνηµόνευτη είναι µια σειρά βασιλικών στην 
Κύπρο µε ενιαία στοά γύρω τους ή γύρω από τους 
περιφερειακούς χώρους toug!” (ax. 15, 16, 17). 
Παράλληλα ένας άλλος τύπος βασιλικής, µε 
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ΕΙΚΟΝΑ 15. H βασιλική Α΄ (μητρόπολη) του Cariëin Grad 
(Kondié, Popovié). 


της (470 ἡ αργότερα) (βλ. Λαζαρίδης, “Φθιώτιδες Θήβαι”, o. 
311-35, όπου και παλιότερη βιβλιογραφία). Επίσης ο καθεδρικός, 
ναός στη Ζάρα (Zadar) (Vesić, "Presbiterij Katedrale”, 49-68 e18. 
57), n βόρεια βασιλική µε βαπτιστήριο στους Στόβους (β΄ μισό 
δου αι.) (Stobi IIT, επιμ. Aleksova, Wiseman, c. 257/17, εικ.], o. 
253-286. 

193.Ενδεικτικά n βασιλική Αγίου Λεωνίδη, Λεχαίου (RbK IV, σι. 
769-776), otn Βοσνία και Ερζεγοβίνη οἱ ναοί oto Mostour- 
Cim, στο Skelam, στο Travnik κ.α. (βλ. Basler, Spátantike), n 
μητρόπολη tou Caričin Grad (Kondić, Popović, “Caričin 
Grad”, 25 κ.ε., Basler, ὀ.π., εικ. 11, 12). 

14. Βλ. γενικά Hill, Churches of Cilicia and Isauria, ο. 55-61, αλλά 
ka to Ölüdeniz, τη βασιλική Ada του Karacaören, τη βασιλική 
tou Gremiler oto Karacaören της Λυκίας (Tsuji, ó.n., eu. 12), 
τη βασιλική τας ακτής (Tsuji, Ölüdeniz Arca, εἰκ. 9, 13, 14, 
105, Hild e.a., Kilikien, Isaurien) καὶ τη βασιλική Axóren I (ap- 
χές 6ου αι.) (Hallenkemper, “Early Church Architecture”, e18. 
o. 226 ux. 14). 

15.Όπως o ναός του al-Karak (361 και 50c-60g ai.) στα vouoa- 
νατολικά της λίμνης της Γαλιλαίας, αρχικά τρίκλιτη βασιλική µε 
ανοικτό νάρθηκα (πρώτο μισό του 5ου αι.), µετά το τέλος του 
5ου ή αρχές του 6ου αι. αποκτά τριπλή αψίδα ιερού, νάρθηκα, 
αίθριο και βοηθητικούς χώρους στα βόρεια καὶ μέχρι το 700 
αποκτά διακονικό στην ίδια πλευρά και άλλους χώρους στα νό- 
ua, κτλ. (βλ. Goldfus, Tombs and Burials, o. 211-216, 361), 
και το ναό τως μονής της "Κυρίας Μαρίας” στο Beit Shean 
(Σκυθόπολις) (364) (Goldfus, ὁ.π., o. 216-229, 364). 

16. Όπως ο ναός του Dor (368), του πρώτου μισού του dou αι., o 
οποίος είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα, όπου υπάρχει tá- 
φος στο νότιο κλίτος προς Ν.Α. (βλ. Goldfus, ό.π., o. 233-236, 
368), ο ναός του Αγίου Σάββα (Goldfus, ὁ.π.. 349 και εικ. 115), 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (460) 16pupévou καὶ αφιερωμένου στον άγιο 
από την Αυτοκράτειρα Ευδοκία (Goldfus, o. 117 κ.ε.,191, 308, 
312, 314). 

17. Πρόκεπαι κυρίως για τις βασιλικές της Πέγια: τη βασιλική vou 
Αγίου Γεωργίου (Papageorgiou, “Architecture Paléochretiènne”, 
un, εἰδ. σ. 315), τις βασιλικές IE και IIT, τη βασιλική και vo βα- 
πτιστήριο tn Αγίας Τριάδος (Megaw, "Architecture and Deco- 
ration on Cyprus”, ό.π.), τη βασιλική του Αγίου Φίλωνος otav 
Καρπασία (Megaw, ό.π., o. 66), τη βασιλική 12 της Αμαθού- 
ντος (Guide d'Amathonte, ο. 136) και τα νοτιοανατολική Baoi- 
Aká extra muros 20 (Guide d'Amathonte, ó.n., niv. 17). 
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ΕΙΚΟΝΑ 16 a) Κύπρος, Ayía Τριάδα, βασιλική και βαπτιστή- 
gio (Megaw). B) Κύπρος, Αμαθούς. Βασιλική 12, αξονοµετρι- 
KÁ αποκατάσταση, και κάτοψη (σχέδιο Laroche-Traunecker). 




















ΕΙΚΟΝΑ 17. Παλαιστίνη, ναός του al-Karak, τελευταία φάση 
(361 και 5og-6oc αι.) (από Goldfuss, 1997). 


αψίδα του ιερού που δεν εξέχει στην ανατολική πλευ- 
ράΐϊδ, δίνει διαφορετικές δυνατότητες στο σχηματισμό 
περιστώου/κλιτών και επιπλέον προσθηκών στα 
πλαίσια ενός συνόλου, όπως είναι τα µοναστηριακά 
συγκροτήματα ή ακόμη ο αστικός ιστός των πα- 
λαιοχριστιανικών πόλεων!”. Σε αυτήν την κατηγορία 
εντάσσονται πολλές βασιλικές της M. Ασίας, της Συ- 
pías”, της Παλαιστίνης, μερικές βασιλικές της Kú- 
προῦ” αλλά κυρίως της B. Αφρικής όπου ouva- 
ντάται ο μεγαλύτερος αριθµός ναών µε σαφές περί- 
στωο σχήματος Π κτλ. (ex. 18--22). Αρκετές φορές 


18.Η πλευρά αυτή βρίσκεται συνήθως ενσωματωμένη ανάμεσα σε 
δύο παστοφόρια, βλ. για τον τύπο αυτόν Ορλάνδος, Maaro- 
χριστιανική Βασιλική, o. 225-228 και Descoeudres, Pastopho- 
rien, ó.1., µέρος Α΄ κεφ. 1, o. 3-23. 

19. To θέμα μένει ανοικτό στην έρευνα καὶ πολλά ερωτήματα δεν 
έχουν απαντηθεί, καθώς οι αρχαιολογικές μαρτυρίες και o1 £p- 
μηνείες είναι περιορισμένες, βλ. γενικά Λάββας, Οι πόλεις των 
“χριστιανικών βασιλικών”, Butler, Early Churches και Μπού- 
ρας, Ιστορία της Αργιτεκτονικής, ο. 33-39, και 57-60, όπου καὶ 
βιβλιογραφία. 

20. Για τις συριακές βασιλικές βλ. Butler, Syria, Ενδεικτικά βλ. τη 
pov των Σύρων (Umm-es-Surab) (489) (Krautheimer, Archi- 
tecture, o. 141 και ex. 96) και το συγκρότημα βασιλικών στα 
Τέρασα της Ἱορδανίας µε τον επισκοπικό ναό καὶ το ναό του 
Αγίου Θεοδώρου (Crowfoot, "Churches at Jerash”). 

21. Όπως n μονή Dominus Flevit, ενταγμένη σε ένα σύνολο, n Beit 
Loya, κτισμένη περί το 500, σε χρήση μέχρι τον 80 αι., επίσης n 
Kursi στη λίμνη tng Γαλιλαίας (τέλος Sou, αρχές 6ου at), τας 
οποίας n ανατολική πλευρά του αιθρίου τροποποιήθηκε apyó- 
tepa σε νάρθηκα, o δυτικός χώρος του νότιου κλίτους πετατρά- 
DOKE τον 6ο αι. σε ταφικό παρεκκλήσι καὶ εγκαταλήφθηκε στα 
μέσα του 8ου αι. Επίσης n βόρεια εκκλησία της Shivta (ή Sbeita) 
(αρχές του 6ου αι.) µε προσκολημένους χώρους στα νότια, µε 
αίθριο και διώροφα κτίσματα γύρω του καὶ παρεκκλήσια δίπλα 
στο τερό. Βλ. επίσης τη βασιλική του συγκροτήματος Sheikh 
Bader (δος-7ος. αι.), καθώς και το διώροφο βόρειο ναό του 
Rehovot (µέσα 6ου αι.) µε τους βοηθητικούς χώρους δίπλα στο 
νάρθηκα (BA Tsafir, "Preplanning" και aix. 1). Για τις παραπάνω 
βασιλικές της ΓΠαλαιστίνης βλ. Goldfus, Tombs and Burials, για 
Dominus Flevit ο. 105-108, για Beit Loya ο. 163-169, 334, για 
Kursi o. 206-211, 357, για Shivta o. 89-96, 297, για Sheikh 
Bader o. 139-145, 322 και για Avdar o. 70-80, 290. 

22. Βλ. κυρίως τη βασιλική του Κουρίου (5ος αι.) µε την ανατολι- 
xfi της πλευρά πλήρως ανεπτυγμένη σε σχέση µε το δρόμο 
(Papageorgiou, "Architecture paléochretienne", o. 309), αλλά 
και tou Ἁγίου Ἐπιφανίου (5ος ai.) (Megaw, "Architecture and 
Decoration on Cyprus”, o. 61-64). 

23.0 μεγαλύτερος αριθµός των βασιλικών µε περίστωο της Αιγύ- 
πτου Και n σχετική βιβλιογραφία καταγράφηκε και συγκεντρώ- 
θηκε στο πρόσφατο βιβλίο του Grossman, Christliche Archi- 
tektur in Aegypten. Ενδεικτικά BA: τη βασιλική της Θεβέστης 
(400 και 6ος a1.), όπου οι βοπθητικοί kat Κοσµικοί χώροι προ- 
σκολλώνται, κάτι που συνηθιζόταν στη B. Αφρική (Ballu, The- 
bessa, καὶ Christern, Pilgerheiligtum von Thebessa), ενώ επίσης 
xpnoukoí χώροι αθροίζονται γύρω από τη βασιλική, όπως 
στην Έφεσο (n παλιότερη βασιλική του 400 και του Gou αι) 
(βλ. Karwiese, Marienkirche in Ephesos, xa Barsanti, “Pro- 
blemi efesini”, σ. 3-21). 
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ΕΙΚΟΝΑ. 18. Μικρά Ασία, n βασιλική του Alahan (3ος αι.) 
(Gough, 1985), άνω: φάση α΄, κέντρο: φάση β΄, κάτω: αξονο- 
μετρική αναπαράσταση. 
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ΕΙΚΟΝΑ 19. Ιορδανία, n πρώτῃ βασιλική στα Γέρασα (μητρόπο- 
Àn) (n. 400) (από Crowfoot και Ορλάνδο). 








ΕΙΚΟΝΑ 20. Παλαιστίνη, ναός του Kursi, (τέλος του 5ου, ap- 
χές 6ου αι.) (από Goldfuss, 1997). 
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ΕΙΚΟΝΑ 21. Κύπρος, Βασιλική του Κουρίου (Megaw, ΓΠαπαγε- 
ωργίου). 





ΕΙΚΟΝΑ 22. B. Αφρική, Αλγερία, Θεβέστη, ναός και μονή (ne- 
pi το 400 και δος αι.) (από Krautheimer). 


μάλιστα περιλαμβάνονται σε συγκροτήματα που ovv- 
θέτουν περισσότερες από µια βασιλικές, Ακόμη καὶ n 
Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης (537)24, παρά τη 
μοναδικότητά της, δε θα ήταν λάθος να περιληφθεί σε 
αυτήν την ομάδα, αφού, ανεξάρτητα από τις εσώτερι- 
κές επιµέρους διαμορφώσεις του σχεδίου της, n γενι- 
xfi σύλληψη είναι παρόμοια. 

Από τις βασιλικές µε το εγκάρσιο κλίτος αρκετές 
εκφράζουν την έννοια του περιστώου µε τις εσωτερικές 
τους στοές-κλίτη, που δε σταματούν στο εγκάρσιο 
κλίτος, αλλά ακολουθούν την περίμετρό vou? (em. 


24. Γενικά βλ. Mainstone, Hagia Sophia, o. 159-184, όπου καὶ πα- 
λιότερη βιβλιογραφία, καθώς και του ιδίου “Recent Studies of 
Jastinians Hagia Sophia". 

25. O Ορλάνδος διακρίνει τρεις κατηγορίες στις βασιλικές pe vo εγκάρ- 
ao κλίτος, από τις οποίες ενδιαφέρουν εδώ εκείνες που ονομάζει 
“μετά τρικλίτου εγκαρσίου κλίτους” (βλ. Ορλάνδος, ΓΠαλαιοχρι- 
στιανική βασιλική, σ. 169-185 καὶ Σωτηρίου, Άγιος Δημήτριος, σ. 
147-158), ενδεικτικά βλ. τον Άγιο Μηνά (Abu Mina) στη Β. Αφρι- 
xf (412-490) (Grossmann, "Abu Mina”, Christen, Pilgerheiligtum 
von Thebessz καὶ Krautheimer, Architecture, o. 110, -112, 472 
unoo. 29, 476 unoo. 9, όπου παλιότερη βιβλιογραφία), τον Άγιο 
Δημήτριο Θεσσαλονίκης (460-470) όπου τα πλάγια κλίτη περιβάλ- 
Jouv καὶ το εγκάρσιο κλίτος του καὶ την ανατολική πλευρά (Σωτη- 
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ΕΙΚΟΝΑ 23. a) B. Αφρική, Βαπτιστήριο, ταφικός ναός και 
Μεγάλη Βασιλική του Αγίου Μηνά (Abu Mina) (412-490) xá- 
xoyn (από Krautheimer). f) Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος 
(μέσα 5ου αι.) (από Mango). B1. κάτοψη, B2. a&ovoperpixá 
γραφική αποκατάσταση. 








ΕΙΚΟΝΑ 24. Caritin Grad (Πρώτη ]ουστινιανή), n βασιλική 
Β΄ (Go αι.) (Kondić, Popović). 


28αβ). Απαντούν επίσης βασιλικές µε εγκάροιο κλίτος 
και περίδρομο, στων οποίων την περίμετρο έχουν 
προστεθεί και άλλοι yópor 6 (ei. 24). Όταν το εγκάρ- 
010 κλίτος απομακρύνεται από την αψίδα του ιερού pie- 
τακινούμενο προς το κέντρο του κατά μήκος άξονα του 
ναού, αποκτά ρόλο εγκαρσίων σκελών ελεύθερου ή ey- 
γεγραμμένου σταυρού (σταυρικές βασιλικές). Σε αυτών 
την περίπτωση συχνά ένα ενιαίο “περιβάλλον” κλίτος- 
στοά χαμηλότερου ύψους περιτρέχει όλο το σταυρικό 
σώμα του κεντρικού κλίτους-πυρήνα, όπως στον Άγιο 
Ἰωάννη της Εφέσου”; (ax. 25) ή το ναό τῶν Αγίων 
Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη (πρό του 260 και 
536). Αλλά και σε άλλα μνημεία, µε σχήμα ελευθέρου 
σταυρού, κλίτη ακολουθούν περιμετρικά το σταυρικό 
σχήμα”) (ex. 25--28). Σταν περίπτωση που το κλίτος- 
στοά ακολουθεί το σχήμα του σταυρού και τα τέσσερα 


Ρίου, Άγιος Δημήτριος, o. 35 κ.ε., πρβλ. και Spieser, Thessalonique 
er ses Monuments), τις βασιλικές Τροπαίου, Πέργης και Φιλίππων 
Α΄ (Ορλάνδος, Παλαιοχριστιανική Βασιλική, o. 182-183). 

26. Ενδεικτικά βλ. n βασιλική A' vou Cariéin Grad (Popović, "La signi- 
fication", 254-255), την et Tabgha (Ein-Ha-Shivah) στην Τιβεριά- 
δα της Παλαιστίνης (500) (Krautheimer, Architecture, σ. 158-59, 
ex, 122 και 478 υποσ. 40 pe mnv παλιότερη βιβλιογραφία, βλ. και 
Butler, Syria, o. 128), επίσης xn βασιλική Α΄ των Φιλίππων (γύρω 
στο 500) µε ένα δρομικό περίστωο να περιβάλλει και το εγκάρσιο 
κλίτος (Lemerle, Philippes, o. 281-412, Κουκούλη-Χρυσανθάκη, 
Μπακιρτζής, Φίλιπποι, σι 29-32 και παλιότερη βιβλιογραφία), ενώ 
ou βασιλική Β΄ οι περιβάλλοντες χώροι ήταν πολύ πιο αυτόνομοι 
(βλ. Lemerle, Philippes, 413-453 και Κουκούλη-Χρυσανθάκη, 
Μπακιρτζής, ὁ.π., ο. 43-44), επίσης τη μεγάλη βασιλική στην FN- 
oka.(Aboba), για τη χρονολόγηση της οποίας οἱ απόψεις διίστανται. 
(BA: Krautheimer, Architecture, ο. 86 και Tschilingirov, Kunst in 
Bulgarien, o. ο. 28-30 για tn χρονολόγηση στον 90 αι. Καὶ Mango, 
Architecture, 173, Ὀρλάνδος, ΓΠαλαιοχρισαανική Βασιλική, ο. 
241, 270 έμμεσα για τη χρονολόγηση στον 6ο αι.) βλ. υποσ. 108. 

27. O Άγιος Ιωάννης της Εφέσου (450, αλλά κυρίως του 565), κτι- 
opévos από τον Ιουστινιανό µε περίστωο, που σύμφωνα µε 
αναπαραστάσεις, παρακολουθεί τα κλίτη (βλ. Hörmann, Die 
Johanneskirche, Krautheimer, ό.Π., o. 106-107, eu. 57 και 242- 
244, 489 υποσ. 12, 13, όπου παλιότερη βιβλιογραφία και ouv- 
οπτικά Restle, “Ephesos”, ό.π.). Βλ. για τις σταυρικές Ορλάν- 
δος, Παλαιοχριστιανική Βασιλική, o. 185-194. 

28.0 ναός πρωτοκτίστηκε τον 4ο αι. ὡς κυκλικός (από τον Kov- 
στάντιο ή τον Κωνσταντίνο) καὶ αντικαταστάθηκε το 536 από 
τον Ιουστινιανό µε πεντάτρουλο (βλ. Heisenberg, Grabeskirche 
und Apostelkirche καὶ Krautheimer, “Church of the Apostles in 
Constantinople”, o. 69-70, 464 βιβλ. και 241-244, 511 βιβλ). 
Παρόμοια λύση συναντάται και στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. 
(836) σε pípnon του ναού των Αγίων Αποστόλων. 

29.Όμοια λύση --όπως στους Αγίους Αποστόλους --- συναντάται και 
στην Καταπολιανή (Εκατονταπυλιανή) της Πάρου (γύρω στο 
550), ελεύθερο σταυρό pe το περίστωο περιμετρικά γύρω από το 
εγκάρσιο κλίτος κατά το πρότυπο του Αγ. Ιωάννη της Εφέσου 
(Αλιπράντης, Εκατονταπυλιανή, µε των παλαιότερη βιβλιογραφία. 
o. 48, 56- 57 όπου xa: Haslux-Jewel, The Church of the Lady in 
Paros, Ορλάνδος, ABME VII, 1951, 1 κ.ε), καθώς και στη otav- 
Ρική βασιλική της Θάσου (Ορλάνδος, ABME, Ζ’, 1951, o. 1-70 
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ΕΙΚΟΝΑ 25. Έφεσσος, Άγιος Ιωάννης (6ος αι.) (από Büyük- 
kolanci). Άνω: αναπαράσταση, κάτω: κάτοψη. 














ΕΙΚΟΝΑ 26. Φίλιπποι, Βασιλική Α΄ (δος-όος αι.) (από Kov- 
κουλή-Χρυσανθάκη, Μπακιρτζή). 





ΕΙΚΟΝΑ 27. Πάρος, Καταπολιανή ή Ἑκατονταπυλιανή (περί 
το 550) (από Mango, Jewell). 





ΕΙΚΟΝΑ 28. Θάσος, Βασιλική (αρχές του 6ου αι.) (Ορλάνδος). 


γωνιακά διαμερίσματα είναι κλεισμένα, δημιουργούνται 
εγγεγραμμένοι σε τετράγωνο σταυρικοί vaof?. 
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι n παρουσία βασι- 
λικών αυτού του τύπου στη B. Αφρική, μερικές από 
τις οποίες όµως έχουν µια τρίκογχη διαμόρφωση 
στη θέση που θα ήταν το εγκάρσιο κλίτος»! (eux. 29, 
30). Οι ναοί αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια- 
φέρον, καθώς το περίστωό τους είναι συνεχές και 
ενιαίο γύρω από τον πυρήνα, τον κυρίως ναό”2, Te- 


καὶ του Ιδίου Παλαιοχριστιανικά βασιλική, o. 189). Επίσης ev- 
δεικτικά βλ. το ναό του μαρτυρίου στο Qalat Siman (480-90) 
(Krautheimer, Architecture, o. 145-151, ax 100-107 και 477 
ὕποσ. 26, όπου παλιότερη βιβλιογραφία. Christern, Die 
Pilgertümer, ο. 211-22, ex. 2, Deichmann, Qalb Lóze und Qal'at 
Si'man), το ναό του Αγ. Συμεών του Στιιλίτη (ο Νεότερος 541- 
551, ἡ 565) κοντά στην Αντιόχεια, µε ομοιότητες προς το μαρτύ- 
gio tou Qal'at Si'man (Krautheimer, ό.π., c. 477 σημ. 26,27, όπου 
όλη n παλιότερη βιβλιογραφία) ka: στα Γέρασα, το σταυρικό ναό 
Προφητών, Αποστόλων και Μαρτύρων (Crowfoot, "Churches", 
9. 256 κ.ε. Krautheimer, ό.π. 158, ex. 121 και yia toug ναούς του 
μητροπολιτικού συγκροτήµατος γενικότερα βλ. Mango, Archi- 
tecture, ο, 20-23 µε παλιότερη και ex. 17-18). 

30. Βλ. στα Τέρασα, το ναό Προφητών, Αποστόλων και Μαρτύρων 
(Crowfoot, ó.n.). 

31. Βλ. το μητροπολιτικό ναό στην Ερμούπολη (Ashmunein) (410- 
440) (Krautheimer, Architecture, o. 113, Wace, Hermopolis 
Magna), xn Λευκή Μονή (Deir-el-Abiad) (β΄ τέταρτο του 5ου 
aj.) (Krautheimer, ó.n., o. 114-7, 472 υπ. 33 παλιότερη βιβλιο- 
γραφία και Monneret de Villard, Sofág, ό,τι, o. 117) πιθανό 
πρότυπο για την Κόκκινη Μονή (Deir-el-Ahmar). BÀ. επίσης 
το πρόσφατο έργο του Grossmann, Christliche Architektur in 
Ágypten, για όλους τους σχετικούς ναούς. 

32.Βλ. ναό al-Adra στο Dayr al-Baramus, ναό της Παναγίας στο 
Gabal al-Tayr, ναό στο Ἱερό του Ραμσή Β΄ στην Ερμούπολη, 
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ΕΙΚΟΝΑ 29. a) Ερμούπολη, Μητρόπολη (Ashmunein) (410- 


440) (από Grossmann, 2002). f) O μεγάλος ναός της μονάς 


C Suhag (Λευκή μονή) (440) (Grossmann). 





ΕΙΚΟΝΑ 20. Μαρέα, o ναός του λιμένα (Hawmariya) µε εγκάρ- 
- οἱο κλίτος (δος ai.) (Grossmann). 


Υικότερα όµως παρατηρείται ότι από τις παλαιοχρι- 
“στιανικές βασιλικές οἱ ναοί της B. Αφρικής μόνον 
-εμφανίζουν ένα σαφές περίστωο ὡς συνεχή ρέοντα 

χώρο γύρω από τον κυρίως ναό. Ο ακριβής τρόπος 

οτέγασής τους δεν είναι πάντα βέβαιος, καθώς συ- 
-Χνά δε διασώζονται σε ύψος, 

Επισημαίνεται τέλος ότι οἱ περιπτώσεις για τις 
οποίες γίνεται λόγος έχουν σημασία για το θέμα που 
Εξετάζεται, εφόσον οἱ περιµετρικοί χώροι, τα κλίτη 
- Καὶ ο νάρθηκας, διαφοροποιούνται από τον πυρήνα 
-Καὶ ως προς το (yog τους. 

Da λόγους λειτουργικούς, που σχετίζονται m- 

θανότατα µε μοναστική ή και µε προσκυνηµατικά 

Χρήση, βασιλικές συναντώνται ενταγµένες σε κτηρια- 
κά συγκροτήματαθδ, όπου γύρω από αυτές συγκεν- 


τρώνονται, είτε από τον αρχικό τους σχεδιασμό είτε 
µε μεταγενέστερες προσθήκες, περιµετρικοί χώροι 
διαφόρων τύπων xar χρήσεων, όπως τα βαπτιστή- 
pia, τα διακονικά, τα σκευοφυλάκια και άλλοι, από 
τους οποίους ορισμένοι πιθανό να βρίσκονταν κάτω 
από ενιαία --ἴσως χαμηλότερη -- στέγη. O1 χώροι 
αυτοί, προσκολλημένοι στο ναό, είναι αυτοδύναμοι 
και δεν αποτελούν περίστωα µε την έννοια του ενι- 
αίου χώρου. Αξίζει όµως να επισημανθούν, αφού 
ορισμένες από τις χρήσεις που φιλοξενούνταν σε 
αυτούς θα βρεθούν αργότερα όχι απαραίτητα σε πε- 
ριμετρικούς χώρους, αλλά σε περιµετρικές θέσεις στο 
εσωτερικό τοῦ ναού. Οι περισσότερες βασιλικές τῶν 
συγκροτημάτων ανήκουν στην κατηγορία στην 
οποία n αψίδα του ιερού βρίσκεται µέσα στο συνο- 
λικό όγκο της ανατολικής πλευράς του ναού χωρίς 
να εξέχει, ενώ ορισμένες έχουν εγκάρσιο Κλίτος και 
περίστωοῦᾖ. Παραδείγματα είναι ο ναός της Oeo- 
τόκου της Ἐφέσου (408-450)24, οι συριακές βασιλι- 
Kés, οἱ ναοί στο μητροπολιτικό συγκρότηµα τῶν 
Γεράσωνόό ο Άγιος Ευθύμιος της Σκυθόπολης”7 και 
ορισμένοι ναοί της Παλαιστίνης”. 

Μετά τον Ιουστινιανό συνεχίζουν va εμφανί- 


ναούς του Sühag (4 Sohâg) κ.ά. (Grossmann, "Neue Funde", 
ex. 5, 10, 12, 17, 18, 20, 24). 

33. Γενικά για το θέµα των προσκυνηµάτων βλ. Ousterhout, Archi- 
tectural Response, o. 108-124, Hunt, Holy Land Pilgrimage, 
και Reekmans, Piettas. 

34. Βλ. Krautheimer, Architecture, o. 107,108, 471 υποσ. 13, όπου 
n παλιότερη βιβλιογραφία. 

35.Βλ. Butler, Early Churches, επίσης βλ. Umm-es-Surab (Μονή 
των Συρίων) µε το διώροφο αίθριο (King, “Two Byzantine 
Churches", Krautheimer, Architecture, o. 179 κ.ε.). 

36. Βλ. Mango, Architecture, σ. 20-23 µε παλιότερη βιβλιογραφία, 
εικ. 17-18. 

37.Για το ναό του Αγίου Ευθυμίου στη Σκυθόπολη (Beit-Shean ή 
Beisan) (γύρω στα 500) (Fitzgerald, Monastery at Skythopolis, 
ό.π., ο. 14, 15, Ὀρλάνδος, ΓΙαλαιοχριστιανική βασιλική, ο. 520 
υποσ. 7) βλ. καὶ το συγκρότημα βασιλικών στη Σάλωνα (Όρ- 
λάνδος, ό.π., o. 188 µε βασική βιβλιογραφία). 

38.Όπως για παράδειγµα στη μονή του Ἁγίου Ευθυμίου Khan 
el-Ahmar (β΄ μισό του 7ου ar., πιθανόν κτίσθηκε πάνω σε áħ- 
λον του 5ου αι), όπου n βασιλική περιστοιχίζεται από 
πολλούς γώρους (Goldfus, Tombs and Burials, o. 190, 341), 
01 βασιλικές της Karkur Ilit (Goldfus, ὁ.π., o. 42Η. και 279) 
στο Kursi — Gergesa τς Γαλλιλαίας (Goldfus, 6.n., o. 206- 
211, 357) n βόρεια εκκλησία των Ἁγίων Σεργίου και Βάκχου 
στη Nessana (4 Nitzana) της Νεγκέβ (σε φάσεις του β΄ μισοί 
του 7ου αι.) (Goldfuss, ὁ.π., o. 80Η: και 294), n βασιλική της 
Shvita βλ. Rosental-Heginbottom, Die Kirchen von Sobota) 
το συγκρότημα Sheikh Bader (Goldfus, 6.n., o. 139-145), n 
γότια εκκλησία στο Μαρτύριο tou Αγίου Θεοδώρου oto 
‘Avdat (Odoba ń Edoba) (περί το 500) (Goldfus, ό.π., o. 70Η 
και 290), 
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ΕΙΚΟΝΑ 31. Κωνσταντινούπολη, Αγία Ειρήνη 606-80c αι. 
(μετασκευή) (κάτοψη µε προσκτίοµατα) (από Peschlow). 


ζονται μνημεία µε ενσωματωμένο εσωτερικό περίστωο 
παράλληλα µε τις βασιλικές στον τύπο του µεταβα- 
τικού ή tou μονόχωρου τρουλαίου µε περίστωο. H 
σχέση touc όμως µε το γύρω τους χώρο διαφοροποι- 
είται, αφού τα αίθρια περιορίζονται και τείνουν να 
γίνουν αυλές, προαύλια À μεσαύλια» και οἱ χώροι 
πού οχετίζονται µε αυτά συγκεντρώνονται γύρω από 
το κύριο σώμα tou ναού ή ακόµη αφομοιώνονται pé- 
σα σε αυτόν. Στην περίοδο 610-850, τη λεγόμενη 
σκοτεινή περίοδο, δεν υπάρχουν επαρκή τεκμήρια, 
καθώς δε σώθηκαν παρά λίγα, av και ιδιαίτερα onpa- 
ντικά, xiíopaa?. Μπορεί όμως κανείς να υποθέσει 
ότι διάφορες επισκευές, αναδοµήσεις και προσθήκες 
ήταν το είδος δραστηριότητας που είχε ευρεία εραρ- 
poyń, αν κρίνει από ορισμένα σηµαντικά κτίσματα, ya- 
ρακτηριστικά ίσως των εξελίξεων. Παράδειγμα είναι ο 
πρώτος ναός της μονής της Χώρας (φάσεις 6ou-9ou 
a.) [KM 6Κ.6), n Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντι- 
νούπολη µε νέα µορφή µετά από αναδόµηση και ava- 
καίνισῃ (avápeoa otov 60-80 αι.) (ex. 31) ή οι δύο 
πρώτες φάσεις του ναού της (Θεοτόκου στην Ατιάλεια 
γνωστού ὡς Cumanın Camii3, 

Στην πρώτη φάση της περιόδου nou εξετάζεται 
είναι γνωστή µια σειρά ναών, τρουλαίων βασιλικών 
ή μονόχωρων τρουλαίων µε περίστωο΄΄, που na- 
Ρουσιάζουν αρκετή διασπορά. Οι ναοί αυτοί, ano- 
τέλεομα της εφαρμογής τρούλου στη βασιλική, 
έχουν περίστωο που προκύπτει από τους χώρους 
που αντιστοιχούν στη θέση των κλιτών καὶ του νάρ- 
θηκα της βασιλικής γύρω από τον τρουλαίο πυρή- 
να-κεντρικό κλίτος και συνεπώς αυτό υπάρχει στη 
σύλληψη του σχεδιασμού από την αρχή. Πρόκειται 
για τον “τρουλαίο ναό του Meriamlik (471-94)45 














ΕΙΚΟΝΑ 32. Κιλικία, Σελεύκια (Meriamlik) (471- 494) (από 
Koraé, Suput). 





ΕΙΚΟΝΑ 33. Πμσιδία, Dağ Pazarı (γ΄ τρίτο 5ου αι.) (Gough). 


39. Tia τα προαύλια και τα αίθρια βλ. Ορλάνδος, I'TfaAaioyptouavi- 
κά βασιλική, o. 89-108. 

40.Βλ. Mango, Sources & Documents, o. 123-4, 149-50, για των 
περίοδο αυτή Μπούρας, Ἱστορία, o. 141-146 και Ruggieri, 
Byzantine Religious Architecture, σ. 138-141. 

41. Ousterhout, Kariye Camii, o. 11-14, µετά το 740 κατά τον 
Krautheimer, Architecture, 6.n. 

42. Ανέγερση tov 6o αι. µετά το 532, το 562 αλλαγές και επαναδό- 
pnon µετά το 740 βλ. Peschlow, Irenen Kirche, o. 36-57, 206- 
213, καὶ Krautheimer, ό.π., o. 250-2. 

43. H φάση ανέγερσης θεωρείται από τον Ballance μεταϊουστνιάνεια (8 
μισό 6ου at.) καὶ από τον Aran προ τοῦ Mayafarqin. H μετασκευή to- 
ποθετείται από τον πρώτο στον 9ο αι. καὶ από το δεύτερο γενικά µετά 
τον Ιουστινιανό. To μνημείο δημοσιεύεται πρώτα φορά από τους 
Niemann, Petersen, Städte Pamphiliens und Pisidiens, αλλά αναφρορές 
υπάρχουν από το 180 αι. Για τις φάσεις βλ. Ballance, “Cumanın 
Camii”, ειδ, o. 106-108, επίστις Aran, "Antalya Cumanun Camisi”, 
όπου n παλιότερη βιβλιογραφία και ypovokéynon στα τέλη του 5ου 
a, επίσης βλ. Baski, "Türkiye de Vakif”, I, Korkut o. 552-555, και 
Krautheimer, Architecture, o. 296-7, 327, 495 όπου για τι χρονολό- 
ynon της αρχικής φάσης; "όχι πολύ αργότερα από τον Ιουστινιανό”. 

44. Συζήτηση για τους ναούς αυτούς βλ. Θεοχαρίδου, Αγία Σοφία 
Θεσσαλονίκης, o. 121-125 µε παλιότερα βιβλιογραφία. 

45.Hertzfeld, Guyer, Meriamlik und Korykos, ό.π., o. 1-89, Krau- 
theimer, Architecture, o. 245, eix. 199, Gough, “Cilician Chur- 
ches". BÀ. και Kachachatrian, *Baptistére de Nisibis”, βαπτιστή- 
pio που θεωρήθηκε ὡς πρόδρομος του Meriamlik. 
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ΕΙΚΟΝΑ 34. Μικρά Aoía, Alahan, ανατολικός ναός (τέλος 
δου αἱ) (Gough). Άνω: τομή, κέντρο: κάτοψη, κάτω: αξονο- 
μετρική αποκατάσταση. 


(ex. 22), το Dag Pazarı (474-491)56 (εις, 33) και 
- τον ανατολικό ναό του Alahan (τέλος 5ου ai.) 7 (ei. 
34). Σημειώνεται ὡς μία ιδιαίτερη περίπτωση ο va- 
$6 τῆς. Παναγίας στην Αττάλεια, γνωστός ὡς 
Cumanın Kesik Minare Camii (από τέλος 5ου αι.). 
Πρόκειται για ένα κτήριο ουσιαστικά περίκεντρο, 
He ένα σταυρό εγγεγραμμένο σε ένα τετράγωνο και 
µε διώροφο περίστωο (ax. 35), ο οποίος έχει πέντε 
βαδικές Φάσειςἡὃ που απεικονίζουν σημαντικές εξε- 
- λίξεις της ναοδοµίας και αποτέλεσε όπως Φαίνεται 
σημαντικό πρότυπο. O τύπος αυτός του ναού µε 
Περίστοο εκφράζεται µε τους ναούς της Ρεσαφά 5, 
το γαό του Qasr ibn-Wardan (561-4)5 (ex. 36) pe 
Το διώροφο ενιαίο περίστωο στην πιο καθαρή µορ- 
-Φή καὶ το ναό του Mayafarquin (πιθανόν 591)?! 
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ΕΙΚΟΝΑ 35. Αττάλεια, ναός Cumanın Camii, (τέλη 6ου αι.) 
(Ballance). Άνω: κάτοψη αρχικής φάσης (ανασχεδίαση γρά- 
φουσας), κάτω: αξονοµετρικά γραφική αποκατάσταση. 


(ex. 37). H ιδέα του περιστώου συνεχίζεται, καθώς 
αργότερα κτίστηκε ο Άγιος Νικόλαος στα Μύρα 
(δος at), στη νότια ακτή της Μικράς Ασίας καὶ 


46.Headlam, “Ecclesiastical Sites”, Englert, Olympiotissa, o. 65- 
67, όπου n παλιότερη βιβλιογραφία. , 

47. BÀ. Bakker, “Alahan”, Eyice, Karadag ve Karaman, και Korać, Su- 
put, Arhitektura, o. 72-75 υποσ. 2, 3 µε την παλιότερα βιβλιο- 
γραφία και o. 74, Gough, Alahan, o. 102-119 και εἰς, 44-51. 

48. Βλ. Aran, "Antalya Cumanun Camisi” όπου παλιότερη βιβλιογρα- 
φία, Ιδιαίτερα το σχέδιο της o. 64. 

49.01 βασιλικές A (Άγιος Σέργιος, 480-520) και B (559) βλ. 
Ulbert, Resafa — Sergiupolis του ιδίου, "Bischof und 
Kathedrale", τον πιθανώς πεντάτρουλο ναό (Grave Church). 

50.Τρουλαία βασιλική βλ. Krautheimer, Archirecture, o. 155, 247- 

249, 489 υποσ. 20, 21 όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία ení- 

σης Butler; Early Churches, ὅ.π., o. 191; Lassus, Sanctuaires, o. 

146 κ.ε, 

Bell, Tur Abdin, o. 38 κ.ε. και Krautheimer, 6.n., o. 296-297 µε 

παλιότερη βιβλιογραφία και Θεοχαρίδου, H Αγία Σοφία Oso- 

σαλονίκης, ο. 124 σημ. 129 pe uc πρόσφατες απόψεις. Βλ. και 
τον Άγιο Τίτο στη Γόρτυνα (πιθανόν 6ος αι.) για τη δυτική του 
πλευρά (Gerola, Κρήτη, σ. 31-38, εως. 10-16, Krautheimer, 

ό.π., 0. 255, ong. 28 µε παλιότερη βιβλιογραφία Gallas-Wessel- 

Borboudakis, Byzantinisches Κτεῖα, σ. 365-369). 


οἳς 


bak 
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ΕΙΚΟΝΑ 37. Ναός του Mayafarquin (τέλη 6ου αι.) (Bell). 





ΕΙΚΟΝΑ. 39. Βουλγαρία, Lovech, αναπαράσταση κάτοψπς 
(Soc ή όος ai.) (Caneva-Decevska). 


ακολούθησε ο ναός του Dere A£zi (ίσως αρχές 9ου 
αι.) στη Λυκία, ναοί για tous οποίους θα γίνει λόγος 
σε άλλη θέση. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 
ήδη από νωρίς ενδείξεις για τύπους εσωτερικών πε- 
ριστώων σε τρουλαίους ναούς, όπως ο Άγιος Πολύ- 
εὔκτος και το βαπτιστήριό του (512-72, καθώς και 
στις πρωιμότερες φάσεις της Κυριώτισσας (Kalen- 
derhane) (5-90 a1.)??, [KM 3K.3.3). Στη Μακεδονία 
κτίζεται n τρουλαία βασιλική της Αγίας ΓΙαρασκευ- 
fig στην Κοζάνη (β΄ μισό του 6ου a), µε εγκάρσιο 
κλίτος που καταλήγει σε εξέχουσες πμικυκλικές 
κόγχες και στην οποία κλίτη και νάρθηκας δίνουν 


την εντύπωση περιστώου””. Κτίζεται επίσης n Αγία 


52. Pelekanides, "Kultprobleme", Harrison, A Temple for Byzan- 
tium, σ. 167 όπου καὶ παλιότερη βιβλιογραφία, και Curëié, 
“Before Hagia Sophia”, o. 16-3, ειδικά 23-24. 

53. Σχετικά ye το ναό του 5ου αι. xat τη λεγόμενη βασιλική του Βή- 
µατος του 7ou-Jou ai., βλ. Striker, Kuban, Kalenderhane, o. 7- 
8, 26-27, 37-52. 

54. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Μιχαηλίδης, H Βασιλική της 
Αγίας Παρασκευής, ειδικά σ. 11-13. 





ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ TON ΠΕΡΙΣΤΩΩΝ 103 


Σοφία Θεσσαλονίκης (7ος ή 8ος ai.)?? (eix. 38) πά- 
vo σε θεμέλια και ερείπια προγενέστερης βασιλικής, 
ναός σημαντικός για την κατανόηση του τύπου του 
τρουλαίου μονόχωρου µε περίστωο που αποτέλεσε 
πρότυπο για μεταγενέστερα μνημεία της ευρύτερης 
περιοχής. Στη Βουλγαρία ο ναός του Lovech, (5ος- 
δος «1.)56 (eix. 39) γνωστός ως βασιλική, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν είναι άλλο από τρουλαίος povó- 
χωρος µε περίστωο. O νάρθηκάς του, στη δυτική 
πλευρά, αντί να είναι ανοικτός προς το εσωτερικό 
του πυρήνα, όπως στις άλλες περιπτώσεις που ava- 
φέρθηκαν, κλείνει µε τοίχο και µια είσοδος επιτρέπει 
την επικοινωνία µε τον πυρήνα. Ἡ αρχιτεκτονική 
αυτών των ναών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το θέ- 
pa του περιστώου, αφού αυτό αποτελεί συνεκτικό 
στοιχείο της αρχικής σύλληψης του σχεδίου και του 
τύπου τους και βρίσκεται σαφώς otn Béon των κλι- 
τών και του νάρθηκα παρά τις µεγάλες διαφορές 
στην κλίμακα, στον τρόπο εκτέλεσης και συνεπώς 
στην τελική αισθητική των έργων. Μνημεία αυτού 
του τύπου, για τα οποία θα γίνει λόγος εκτενέστερα 
σε άλλη Béon, εξακολούθησαν να κτίζονται και ap- 
γότερα oun μεσοβυζαντινή περίοδο. 

Α.2. ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΟΙ ΝΑΟΙ 

Παράλληλα µε τα δροµικά κτήρια κτίζονται κατά την 
παλαιοχριστιανική περίοδο πολλά περίκεντρα κτήρια, 
nou είναι συνήθως ξυλόστεγα””. Καθώς πολλά έχουν 
χάσει την ανωδομή τους, δεν υπάρχει βεβαιότητα 
στην αναπαράσταση του χώρου των περισσότερων 
από αυτά. Τα περιοσότερα είναι κυρίως ταφικά pvn- 
μεία, μαυσωλεία και μαρτύρια, αλλά και βαπτιστήρια 
Και n αρχιτεκτονική τους παραπέμπει orn ρωμαϊκή 
αρχιτεκτονική. Τα περίκεντρα κτήρια παρουσιάζουν 
έναν πλούτο αρχιτεκτονικών λύσεων καὶ τύπων που 
τις περισσότερες φορές έχουν σχέση µε το περίστωο, 
καθώς χρησιμοποιείται σ᾽’ αυτά n ιδέα των ομόκε- 
ντρων κελυφών. Οι τύποι που συναντώνται είναι: KV- 
κλικά, οκτάγωνα, πολύγωνα, μεικτά, πολύλοβα, τε- 
τράκογχα και τρίκογχα”ξ, Ακόμη kar μερικά pe τετρά- 
γῶνο περίγραμμα, όπως το Cumanin Camii και n 
Gata θα μπορούσαν να περιληφθούν σε αυτά. 

Από τα κυκλικά κτήρια έχουν ενδιαφέρον για την 
παρούσα εργασία όσα έχουν διπλά κελύφη ή δακτύ- 
ho, όπου δηλαδή ο ενδιάµεσος χώρος ανάµεσα σε δύο 
κελύφη ή ανάμεσα σε κέλυφος και δακτύλιο αποτελεί 
στην ουσία περίστωο. Τέτοια κτήρια (εις. 40, 41) ov- 
ναντώνται σε όλη σχεδόν την επικράτεια της βυζαντι- 





ΕΙΚΟΝΑ 40. Παλαιστίνη, Σκυθόπολη, Μητρόπολη (Beth 
Shean) (δος αι.) (από Smith). 


C3 





ΕΙΚΟΝΑ 41, Κωνσταντινούπολη, το μαρτύριο των Κάρπου 
και Παπύλου (£oc-5oc αι.) (από Müller-Wiener). 


55. Θεοχαρίδου, H Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, o. 198-203, για tn 
χρονολόγηση και τις οικοδομικές φάσεις. Βλ. και σχόλιο του 
Mango, Architecture, σ. 89 που συνδέει το ναό µε τις γιορτές για 
τις νίκες επί των Σλάβων στην Κωνσταντινούπολη το 783, θεω- 
peí ότι ήταν ό,τι μεγαλύτερο και καλύτερο μπορούσε να παράξει 
το Βυζάντιο του 8ου ar. 

56. Chaneva-Dechevska, Die Kirchenbaukunst, o. 29, 84, 58 pe Env na- 
λαιότερη βιβλιογραφία. Στο Lovech ο νάρθηκας αντί va είναι avor- 
κτός προς το εσωτερικό του πυρήνα, όπως στις άλλες περππώσεις, 
κλείνει µε τοίχο. Dere Agzi, αρχές 9ου αι. 

57.Smith, Dome, o. 95-98, εἰδ. 98 συζήτηση σε σχέση µε τον 
τρούλο. 

58. Γούναρης, Γ]αλαιοχριστιανική αρχαιολογία, o. 123-135 ako- 
λουθεί αυτήν την κατάταξη των περίκεντρων. 
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νής κυριαρχίας και επιρροής”. Ορισμένοι καθαρά κυ- 
κλικοί ναοί µε το πέρασμα του χρόνου περιβάλλονται 
µε προοθήκες ἡ άλλα κτίσματα που έχουν διαφορετικό 
σχήμα Kátoyno®? (εως. 42—43). Παράλληλα pe to av- 
στηρό κυκλικό σχέδιο του περιστώου κτίστηκαν pvn- 
μεία µε πολυγωνικό σχέδιο, που όµως δεν αποµα- 
κρύνονται από την ιδέα του κυκλικού χώρου, 

Από τοῦς πολυγωνικούς περίκεντρους ναούς 
αυτοί nou είχαν οκταγωνικό σχεδιασμό απαντούν 
συχνότεραό”. Τα περίστωα σε αυτούς εμφανίστηκαν 
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ΕΙΚΟΝΑ 42. Παλαιστίνη, Γολγοθάς, ο ναός της Ανάστασης 
(326-335) (από Krautheimer). 








ΕΙΚΟΝΑ 43. Θεσσαλονίκη, Ροτόντα (avaoy.). 


59 Ενδεικτικά βλ. τη μητρόπολη της Σκυθόπολης (Beith-Shean ή 


60. 


6 


Beisan) στην Παλαιστίνη (δας αι.) (βλ. υποσ. 77 xa: Fischer, 
“The Church at Beisan”, ό.π., o. 171 κ.ε., Fitzgerald, Beth Shan 
Excavations, o. 18 κ.ε., Krautheimer, Architecture, 6.n. o. 75 και 
465 un. 13), τον προγενέστερο του οκταγώνου ναό της Αναλήψε- 
ex; στο Όρος των Ελαιών (ίσως προ του άου a.) (βλ. Bagatti, 
Church from the Gentiles, o. 221), το ναό του Ἁγίου Τάφου στο 
συγκρότημα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ἱερουσαλήμ. 
(326-335) (βλ. Corbo, Santo Sepolcro, Neri, Santo Sepolcro, o. 
62), το ναό της Θεοτόκου στην Αντιόχεια (µέσα 5ου ai), tn 
Ροτόντα Θεσσαλονίκης (περί το 200) (βλ. Θεοχαρίδου, “Ῥοτό- 
ντα”, όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία), στα Ρώμη τα Santa 
Constanza (337-350) (Stettler, “Zur Rekonstruktion von S. Con- 
stanza", o. 76-86, βλ. και Kleinbauer, “Double-Shell Tetraconch", 
ειδικά o. 290, Deichmann, Römische Zentralbauten, 6.5., του 
Ιδίου, Ein Versuch, 6.1.) καὶ τον St. Stefano Rotondo (326-355), 
στην Κωνσταντινούπολη το μαρτύριο των Κάρπου και Παπύλου, 
(Eyice, “Les églises à plan central"), στην Perugia τον κυκλικό ναό 
και αργότερα το βαπτιστήριο του Sr. Angelo (δος as). Tia βι- 
βλιογραφία γενικότερη βλ. πρόσφατα Γούναρης, Γ]αλαιοχριστια- 
νική αρχαιολογία, a. 133-4, 136. Tia το θέµα των περίκεντρων 
παλαιοχριστιανικών κυρίως μνημείων σε σχέση pe env προσκύνη- 
on βλ. Ousterhout, “Architectural Response”. 

Όπως ενδεικτικά, ο ναός της Ανάστασης στο Γολγοθά (326- 
335) µε δύο κυκλικά κελύφπ και τέσσερις συμμετρικές κόγχες 
στο εξωτερικό, µε μεταγενέστερες προσθήκες πολλών άλλων 
χώρων (Krautheimer, Architecture, σ. 60-63, 464 υποσ. 11, 469 
σποσ. 48, 505 unoo. 3, όπου n παλιότερπ βιβλιογραφία, xai vou 
Ιδίου, “Santo Stefano Rotondo”, o. 51-102, Senay, Beauregard, 
“Paralleles palestiniens", o. 7-37), o κυκλικός ναός του Ἰωάννα 
του Βαπτιστή στα Tépaoa (529-533) (Crowfoot, Gerasa, o. 256 
ke, Σωτηρίου, “Πρόθεοις και διακονικόν”, βλ. καὶ Khuri, 
Jerash, ο. 128, 132, 121-123) και επίσης ο ναός του Ταξιάρχου 
Μιχαήλ στην Επισκοπή της Κισσάμου (δος αι.) (RLBK IV, σι 
866 και Γούναρης, Παλαιοχριστιανική αρχαιολογία, ο. 125) av 
και εδώ το περιβάλλον κτίσμα είναι πιθανόν οψιμότερο. 





«Ενδεικτικά βλ. το ναό αρ. 10 στο Madensehir (Bin-bir Kilisse) 


(ίσως μεταξύ 5ου-7ου αι.), pe εσωτερικό “κέλυφος” από neo- 
σούς και εξωτερικό από συνεχή τοίχο, το ναό otn Δέρβη της 
Παμφυλίας, µε παρόμοιο σχέδιο (Restle, “Binbirkilisse”, µε na- 
λιότερη βιβλιογραφία). 


62. Μερικοί από αυτούς είνα: το οκτάγωνο της Καπερναούμ (βλ. 


Corbo, House at Capharnaum, του Ιδίου Cafarnao), το οκτά- 
γωνο του Τάφου τας Θεοτόκου (505 αι.) (Vincent, Abel, Jéru- 
salem nouvelle, o. IL, 2, 805 κ.ε. µε πολλά ερωταµατικά για την 
αναπαράσταση, Krautheimer, Architecture, 6.1, o. 465 un. 14), 
ο ναός τας Αναλήψεως στων Ἱερουσαλήμ (πιθανόν άος αι.) 
(Vincent, Abel, ὁ.π., o. 360-419), το οκτάγωνο του M. Κωνστα- 
ντίνου στην Αντιόχεια (327 και 526-588) (Smith, Dome, ο. 29- 
31, 95, 100-1, ex. 26 µε την παλιότερη βιβλιογραφία) το λεγό- 
pevo “χρυσό οκτάγωνο”, το οκτάγωνο στο Miraye στη Συρία 
(πιθανώς του 6ου ai.) (Butler, Syria, IT, B, 70, ex, 75 και οι Te- 
stini, Archaeologia Christiana, o. 639-638, εἰδ. 656 em. 329/4, 
Γούναρης, ΠΠαλαιοχριστιανική αρχαιολογία, o. 129 µε παλιότε- 
pn. βιβλιογραφία), το οκτάγωνο στη Λεοντόπολη (Π]αλιά ἴσαυ- 
pía) τας Λυκαονίας (ίσως 5ος αι.) (Belke, “Lykaonien”, RbK V, 
830 ex. 6), ο ναός του Αγίου Ἰωάννου oto Έβδομον της Kov- 
σταντινούπολης (λίγο πριν το 560) (Demangel, Hebdomon, 
Krautheimer, ó.., o. 225-30 µε παλιότερη βιβλιογραφία), ο 
Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας (546-548) (Deichmann, Ravenna, 
I, é.n., o. 226-233, και ειδικά 231-233, IL 2, 45 και Krauthei- 
mer, óan, ο. 232-7, 298-9, sx. 187-192, µε παλιότερη βι- 
βλιογραφία) καὶ το Δυτικό Οκτάγωνο της Θεσσαλονίκης (τέλος 
5ου αι.) (Μαρκή, “Άγνωστος Οκταγωνικός). Σημειώνεται επί- 
σης ο ναός της Θεοτόκου στο όρος Γαριζίμ (Νεάπολις) (484) 
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ΕΙΚΟΝΑ 44. Ἱερουσαλήμ, Οκτάγωνο του Τάφου τας Θεοτόκου 
{μέσα του 5ου ai.) (από Smith). 





J 


ΕΙΚΟΝΑ 45. Αντιόχεια, Xpuoó Οκτάγωνο (M. Κωνσταντίνος- 
Κωνστάντιος 327 και 526-88 (από Smith). 








ΕΙΚΟΝΑ 47. a) Παλαιστίνη, ναός της Θεοτόκου στο όρος Ta- 


ριζίμ (484) (από Kraurheimer). β) Παλαιστίνη, το Κάθισμα 
Fi 46. Θεσσαλονίκη, το Δυτικό Οκτάγωνο (τέλος 5ου αι.) της Παναγίας κοντά στη Βηθλεέμ (από Λάββα). Άνω: wies 
αρκή). μετρική γραφική αποκατάσταση, κάτω: κάτοψη. 
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είτε µε το συμβατικό τρόπο ανάπτυξης γύρω από 
τον οκτάγωνο (ex. 45— 47) ἡ κυκλικό πυρήνα τους 
(εικ. 44), κλειστά εξωτερικά, είτε μπορούσαν γα 
έχουν διαφορετικό σχήμα, ουχνά τετράγωνο, mou 
περιέκλειε τον οκιάγωνο πυρήνας (eix. 4δαιβ). Έτσι 
προέκυπταν νέες δυνατότητες καὶ ήταν εφικτός ο 
σχεδιασμός πρόσθετων χώρων καὶ στοών». Γενικό- 
τερα όµως το περίστωο των οκταγωνικών κτηρίων 
διαμορφώνεται ὡς εσωτερικό και ανοικτό προς τον 
κεντρικό πυρήνα, σε αντιστοιχία, θα έλεγε κανείς, 
προς τα κλίτη των βασιλικών. Στις περισσότερες πε- 
ριπτώσεις το ότι δε σώζεται n ανωδομή δυσκολεύει 











εξαιρετικά την επαρκή κατανόηση του χώρου. ]διαί- 
i tepa χρήσιμο είναι to παράδειγµα του ναού της Ezra 
|) (Zora, 515), συνδυασμού εγγεγραμμένου οκταγώνου 
µε τέσσερις γωνιακές κόγχες, όπου σώζεται ολόκλα- 

pn n λίθινη στέγασή tou (em. 486). 

Τα περίστωα nou περιέκλειαν έναν πυρήνα 
διαφορετικού σχήματος από τα ίδια ή, διαφορετι- 
τη) κά, δεν ακολουθούσαν το σχήμα του πυρήνα τους 
δεν εφαρμόζονται µόνο στα οκταγωνικά κτίσματα, 
για τα οποία έγινε λόγος, αλλά και σε άλλους τύ- 
πους περιστώων, όπως συμβαίνει σε αυτά που oyn- 
ματίζουν περιμετρικό τετράγωνο ή κύκλο. Ιδιαίτε- 
pn. περίπτωση αποτελούν opiopéva μνημεία των 
οποίων το περίστωο δεν “κλείνει” ὡς σχήμα, αλλά 
αφήνει ελεύθερη την ανατολική πλευρά, όπου 
προβάλλεται n αψίδα του Ἱερού. Έτσι, στον περίκε- 
ντρο ναό της Αμφίπολης (60 αι.) (eux. 49) ένα xu- 




















—z 





(Wilkinson, "Architectural Procedures", Krautheimer, ó.m. o. 
156-7, βλ. 543) και το Κάθισμα της Θεοτόκου (βλ. Lavas, 
"Kathisma"), µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιβάλλονται 
από ένα περίστωο µε αυτόνοµους κλειστούς χώρους εναλλάξ σε 
κάθε πλεσρά του οκταγώνου. Tia τους οκταγωνικούς γενικά βλ. 
επίσης τη μελέτη του Fridental, Das Kreuzfórmige Oktagon και 
του Wilkinson, ό.π., o. 161 κ.ε. 

63.Όπως έγινε στο οκτάγωνο των Φιλίππων (γύρω στο 500) βλ. 
Pelekanides, “Kultprobleme”, του ιδίου, Philippi, Βλ. επίσης το 
ναό Ἁγίου Γεωργίου τας Ezra (Zora) (515) (Butler, Early Chur- 
ches, o. 122-125 Lassus, Sactuaires, o. 139-142-8). 

64. Βλ. καὶ το ναό του Αγίου Φιλίππου στην Ἱεράπολη (Pammuk- 
kale) (ίσως αρχές 5ου αι.), αλλά σε αυτήν την περίπτωση το TE- 
τράγωνο “πλαίσιο” χωρίζεται σε μικρότερους χώρους, ενώ σε 
κάθε πλευρά του εσωτερικού οκταγώνου προστίθενται χώροι 
ακτινωτά γύρω από αυτό (βλ. Koethe, "Das Konstantinen- 
mausoleum”, Verzone, "Grandi martyria dell'Oriente", ειδ. o. 
613, Krautheimer, Architecture, o. 161-162). 

65.Βλ. De Vogüe, "Syrie centrale”, TI, o. 161, Smith, The Dome, 
o. 49 µε παλιότερη βιβλιογραφία και Krautheimer, Archire- 

ΕΙΚΟΝΑ 48. Συρία, Ezra (Zora) (515). Άνω: τομή και Κάτοψη cure, o. 129, 139, 476 un. 10. Τα λίθινη στέγασα otov Ezra 

(Smith), κάτω: εσωτερική άποψη πυρήνα και στέγαση περιστώου. είχα την ευκαιρία va των εξετάσω προσωπικά (Ίαν, 2003). 
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ΕΙΚΟΝΑ 49. Αμφίπολη, Εξάγωνο (δος αι.) (Στίκας). 


κλικό περίστωο περικλείει εξάγωνο πυρήναδό, Mia 
µορφή που συνδυάζει το τετράκογχο σχήμα και το 
τετράγωνο συναντάται στον Άγιο Λαυρέντιο στο 
Μιλάνο (λίγο προ του 278)67, ο οποίος αργότερα 
συνδέεται µε διάφορους δορυφορικούς χώρους. 
Ανάλογες λύσεις, αλλά και σύνθεση διαφορετικών 
στοιχείων καὶ σχημάτων, απαντούν συχνάθξ (ex. 
50, 51). Παράλληλα, σε άλλους ναούς, συναντάται 
n κάτοψη στην οποία σε ένα βασικό τετράγωνο ou- 
ντίθενται δύο τετράκογχοι µε μια κοινή αψίδα ιερού 
και pe δευτερεύοντες βοηθητικούς χώρουςό και 
πολυγωνικά κελύφη. 

To τετραγωνικό περίστωο που περικλείει ένα 
τετράκογχο συγήθως πυρήνα είναι άλλος ένας tý- 
πος που έδωσε αξιόλογα αποτελέσµατα αρχιτεκτονι- 
κής σύνθεσης, Αυτό συμβαίνει στα μητρόπολη της 
Bosra (512)70 (ex. 52) pe τετράκογχο πυρήνα γύρω 
από ένα μικρότερο τετράγωνο. Χρήση τετράγωνου 
περιστώου γίνεται στο ναό των Αγίων Σέργιου καὶ 
Βάκχου της Κωνσταντινούπολης (536)/! (e. 53) 
µε δύο κελύφη, ένα τετραγωνικό µε πρόπυλο εξωτε- 
Ρικά και ένα οκτάγωνο-τετράκογχο εσωτερικά. Άξια 
προσοχής είναι επίσης n μητρόπολη της Gata (6ος 
ai.)/? (exe. 54), στην οποία συνδυάζεται ένας πυρή- 
vac µε τρίκογχο σταυρό που εγγράφεται σε ένα σύν- 
θετο διπλό τετράγωνο περίστωο. 


66. Γούναρης, [Παλαιοχριστιανική αρχαιολογία, o. 127 µε βασική 


βιβλιογραφία Pallas, “Baptisrerien und Kirchengebäude”, ό.π. 
Βλ. επίσης τον 5. Sepolcro στο Brindisi µε ριπιδόσχηµο nepi- 
otoo, Neri, Santo Sepolcro, o. 62. 


G7. BÀ. Chierici, “Recenti lavori", o. 51 κ.ε. βλ. Kleinbauer, "San 


Lorenzo in Milan”, o. 1-22, Krautheimer, Architecture, ὁ.π., o. 80- 
81, 466-7 pe την παλιότερη βιβλιογραφία. 


68. Βλ. το μαρτύριο στη Σελεύκεια Πιερία (τέλη του 5ου a.) (Cam- 


bell, "Seleucia Pieria”, IH, o. 141, 35-54, pl. X, Kondoleon, An- 
tioch, o. 217 κ.ε.), το μαρτύριο της Απάμειας (Lassus, “Églises 
d'Apaméne"), ακόµη Και ο τρίκογχος ναός της Θεοτόκου στην 
Άμιδα (τέλος δου αρχές 7ov αι.) στην άνω Μεσοποταμία (van 
Berchem and Strzygowski, Amida, o. 187-207), που εμφανίζει 
συνδυασμό τετράγωνου καὶ τετράκογγου στο εξωτερικό Ké- 
λυφος και τετράγωνου και τρίκογχου στο εσωτερικό κέλυφος, 
όπως καὶ το τετράκογχο μαρτύριο om Ῥεσάφα-Σεργιούπολη 
(553) (Sarre and Herzfeld, Archäologische Reise, o. 11, 28-39, 
Grabar, Martyrium, I, o. 335-7, Smith, Dome, c. 118-119, 
Kleinbauer, “Aisled Tetraconch Churches", 6.11. µε την παλιότε- 
pn βιβλιογραφία), o τετράκογχος ναός της Μεγάλης Παναγίας 
στη βιβλιοθήκη του Αδριανού στην Αθήνα (αρχές 5ου αι.) (βλ. 
Sisson, “The Stoa of Hadrian", Τραυλός, “Ανασκαφαί”, ΓΠολεο- 
δομική εξέλιξη των Αθηνών, o. 139, Krautheimer, Archi- 
tecture, o. 119-20 υποσ. 43 µε την παλιότερη βιβλιογραφία, 
Πάλλας, "To τετράκογχον”), ενώ χαρακτηριστικό παράδειγµα 
yt αυτόν τον τύπο είναι καὶ n Περούστιτσα (Κόκκινη εκκλησία, 
αρχές 6ου ar.) (Boiadzhiev, “Léglise rouge de Perustièa”, και vou 
ιδίου, Architektura, Bitrakova-Grozdanova, Monuments 
paléochrétiens d'Ochrid, o. 23-68), pe πυρήνα ένα τετράγωνο 
Καὶ τετράκογχο και περίστωο δύο σχεδόν ημικυκλικούς 
χώρους, που περιβάλλουν τις εγκάρσιες κόγχες του τετρακόγ- 
yov και στα δυτικά δύο νάρθηκες και ένα παρεκκλήσι, καθώς 
και o ναός oto Konjuh (Korać, Šuput, Arhitektura, o. 24 unoo. 
35 παλιότερη βιβλιογραφία) ή ακόµη ο κυκλικός ναός του Iw- 
ávvn Βαπτιστή στα Γέρασα (Crowfoot, Gerasa, o. 256-260). 





69. BÀ. ενδεικτικά τους ναούς στην Άμιδα, orny Resafa (τετράκογ- 


χος), τον τετράκογχο της στοάς Αδριανού στην Αθήνα, την He- 
ρούστιτσα, που αναφέρθηκαν ήδη βλ. σημ. 68. 


70.Στα: μητρόπολη της Bosra o πυρήνας που σηματοδοτείται 


71 


72. 


από τέσσερις γωνιακούς πεσσούς περιβάλλεται από ένα ku- 
κλικό περίστωο µε τέσσερις συμμετρικές κόγχες, που KATA- 
λαμβάνουν τον τριγωνικό χώρο στο πάχος του τοίχου tou πε- 
Ριστώου ανάμεσα στον εσωτερικό κύκλο καὶ στο εξωτερικό 
τετράγωνο. Καταλήγει ανατολικά σε αψίδα µε παστοφόρια 
και παρεκκλήσια (De Vogüe, Syrie centrale, I, o. 63-67, 
Crowfoot, Churches at Bosra, o. 94 κ.ε., Kleinbauer, “Aisled 
Tetraconch Churches", o. 91 Ke, Mango, Architecture, o. 
52, 53, ex. 67.68). Βλ. και Άγιο Teópyio στων Ezra (Zora) 
(Cutler, "Early Churches", o. 124 κ.ε., Krautheimer, Archite- 
cturc, o. 139 υποσ. 10, και RLBK, II, 988). Κάτι ανάλογο ως 
προς το τετράγωνο περίστωο αποτελεί επίσης το μαρτύριο 
του Ἁγίου Φιλίππου στην Ἱεράπολη (Pamukkale) (αρχές 5ου 
ai.) (Koethe, “Das Konsrantinenmausoleum”, o. 198, εικ. 6, 
7, Krautheimer, ó.n. o. 161, 162 υποσ. 44 µε παλιότερη. 
βιβλιογραφία), όπου ένα τετράγωνο “πλαίσιο” από χώρους 
περικλείει έναν οκτάγωνο πυρήνα µε χώρους γύρω τοι σε 
ακτινωτή διάταξη. 


«Αν καὶ το ύψος των εσωτερικών κιόνων είναι μεγάλο καὶ ο 


χώρος ενοποιείται, είναι σαφώς αισθητό το περίστωο, βλ. San- 
paolesi, "SS. Sergio e Bacco”, ό.π., επίσης Müller-Wiener, Bild- 
lexikon, o. 177-183. Mathews, Early Churches, o. 43-52, Krau- 
theimer, ό.πι., o. 222, 226 και όλη n παλιότερη βιβλιογραφία o. 
487, unoo. 22. 

elitié-Radonié, e.a., "Gata". 





108 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΊΡΥΦΩΝΟΣ 


ΕΙΚΟΝΑ 50. Σελεύκεια Πιερία, μαρτύριο της Αγίας Θέκλας 
(τέλη 5ου a). Άνω: κάτοψη (από Zanini), κάτω: αξονομετρι- 
κό (Kondoleon, Stanton-Abbott). 





ο. 
ϱ 24 6 8 10m 


EIKONA 51. Βουλγαρία, Περούστιτσα, Κόκκινη εκκλησία 
(αρχές 6ου αι.) (από Muratov). 


Où ναοί της Αρμενίας kat της Γεωργίας καθώς 
εκφράζουν διαφορετική λειτουργική πράξη ὃς θα 
εξεταστούν εδώ, εμφανίζουν όµως συχνά περίστωα 
µε εντυπωσιακό καὶ σαφή τρόπο 78, 

Συνοπτικά µπορεί κανείς να συμπεράνει ότι στα 
παλαιοχριστιανικά Χρόνια το φαινόμενο των περιστώ- 


4 Ρ f 
ὧν παρουσιάζεται στις δυο βασικές κατηγορίες xn 





















ΕΙΚΟΝΑ 52. Bosra, ναός Αγίου Σεργίου Βάκχου καὶ Λεοντίου 
(512). Άνω, κέντρο: κάτοψη και τομή (από Smith}, κάτω: γε- 
νική ánoyn προς το Ἱερό. 


Ρίων: στα δρομικά --τις βασιλικές γενικότερα — καὶ στα 
περίκεντρα κτήρια. Συνήθως χωρίζεται από τον nu- 
ρήνα µε κιονοστοιχία καὶ αντιστοιχεί στα κλίτη καὶ 
στους νάρθηκες των βασιλικών, ενώ στα περίκεντρα 
κτήρια αντιστοιχεί στον περίδροµο. Μπορεί να na- 
ρακολουθεί το ύψος του πυρήνα σε ένα ή δύο οριζό- 
vua επίπεδα (ισόγειο, υπερώο) fi να είναι χαμηλότερο 
από αυτόν. Μπορεί επίσης να αποτελείται από au- 


73.Βλ. παραδείγματα στο Janberidze, Tritsishvili, Architectural 
Monuments, o. 91-94, Dsromi 106-107, το ισόγειο του Gur- 
gaani, Βλ. επίοης το ναό των Ταξιαρχών (645-60) στο Ζγαττ- 
notz µε δύο κελύφη --ένα κυκλικό κι ένα τετράκογχο-- (Klein- 
bauer, “Ζνατύποις and the Origins", 245-62, του ιδίου "The 
Aisled Tetraconch”, Mango, Archirecture, 104). Οἱ σχετικοί µε 
το θέµα ναοί θα συζητηθούν σε άλλη εργασία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 53. Κωνσταντινούπολη, ναός Αγίων Σέργιου και Báx- 
Χου (536) (Van Millingen). Άνω: τοµή, κάτω: κάτοψη υπερώου. 


τόνοµους χώρους, χαμπλότερους από τον πυρήνα, ot 
οποίοι τον παρακολουθούν ή µπορεί να αναπτύσεται 
σε διαφορετικό σχήµα από τον πυρήνα, O φωτισμός 
του εσωτερικού χώρου παίζει αναμφισβήτητα onpa- 
Yukó ρόλο στην ιεράρχηση των χώρων Kot WG εκ τού- 
του στην αρχιτεκτονική ούνθεση. Σε κάθε περίπτωσπ 
σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης το ύψος των τόξων, των 
Κιονοστοιχιών ή των ανοιγμάτων, που επηρεάζει το evi- 
αίο του χώρου καὶ προσδιορίζει τελικά το περίστωο. 
Ὡστόσο, το ενιαίο περίστωο γύρω από τον κυρίως ναό, 
Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή τοῦ τρούλου στη βασιλι- 
xf, είναι αὐτό που Oa επηρεάσει τις μεταγενέστερες λύ- 


B. ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ APXITE- 
ΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EIKONOMAXIA (726) ΜΕΧΡΙ 
ΤΗ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ (1204) 


Οἱ χρόνοι τας εικονομαχίας θεωρούνται γενικά µια 
εποχή σημαντικών αλλαγών. Στην αρχιτεκτονική 
ὡστόσο, n περίοδος αυτή παρουσιάζει κενό όσον 
αφορά τα γνωστά ὡς σήµερα μνημεία”. Στη συνέχεια 
όµως σημαντικές νέες λύσεις κάνουν την εμφάνισή 
τους παράλληλα pe τους παλιούς τύπους και τον πα- 
ραδοσιακό σχεδιασμό του χώρου, που συνεχίζει ap- 
yá ταν πορεία του αφομοιώνοντας βαθμιαία τις νέες 













































































ΓΙ Αρχικός ναός 
WE Πρώϊμος ρωμανικός ναός 
M Γοτθικός ναός 


ΕΙΚΟΝΑ 56, Gata, Μητρόπολη (6ος αι.) (από Jeličić -Radonic). 


σεις, για τις οποίες Oa γίνει λόγος στη συνέχεια. Και o1 
ανοικτές στοές όµως, οἱ οποίες στα παλαιοχριστιανηκά 
Χρόνια δε φαίνεται να είναι προσκολληµένες γύρω στο 
ναό, αλλά περισσότερο συνδέονται pe vo αἱθριό του, µε 
των εξέλιξη της ναοδομίας και της πολεοδομίας θα naí- 
ξουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση του περιστώου. H 
στέγαση τῶν περιστώων είναι σημαντικό ζήτημα που 
δεν έχει εξαντληθεί καθώς στα περισσότερα από αυτά δε 
σώζεται. H διαφαινόμενη εναλλαγή και µεταφορά χρή- 
σεων, τόσο στην πρώτη (εσωτερικό ενιαίο περίστωο), 
όσο και στη δεύτερη περίπτωση (ανοικτές στοές), καθώς 
επηρεάζεται από την εξέλιξη της τέλεσης των ακολου- 
θιών, τας Θείας Ευχαριστίας, την εξέλιξη του µοναχι- 
σμού, των ταφικών εθίμων και από τα προσκυνήματα 
στους ναούς κατά την περίοδο αυτήν, αποτελεί ένα ευ- 
pú θέμα, που ξεφεύγει από τις προθέσεις αυτής της pe- 
λέτης, 


Ioni 


EAEI 


λύσεις, Έτσι, οι βασιλικές εξακολουθούν va κτίζο- 
vrai, όπως και τα κυκλικά ή περίκεντρα κτήρια, ενώ 
και συνθέσεις κατόψεων, αλλά και όγκων µε τα εγγε- 
γραμμένα σχήµατα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 


74.Το 843 θεωρείται σαφής χρονολογία για τη µεσοβυζαντινή αρ- 
Χπεκτονική, αφού από το 850 πολλά οικοδομήματα νέων tú- 
πων εμφανίζονται βλ. Krautheimer, Architecture, o. 331-334, 
για τη μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα και tn βαθμιαία ep- 
φάνιση νέων τόπων, βλ. και Μπούρας, Ἱστορία, o. 141-146, 
185-193, 208-218. 
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—o σταυρός και το οκτάγωνο -- επιβάλλονται pe ποικί- 
λες εναλλακτικές μορφές. O1 περιµετρικοί χώροι 
προσαρμόζονται και αυτοί pe τη σειρά τους στις απαι- 
τήσεις που θέτουν οἱ νέες εφαρμογές ñ τα αποτελέ- 
OPATA τροποποιήσεων καὶ µετασκευών nou μπορεί να 
υπέστησαν παλιότερα κτήρια. Με τη µορφή είτε pi- 
κρών χώρων είτε ενιαίας εσρύχωρης στοάς, n έννοια 
του περιστώου όχι μόνο δεν παύει να είναι παρούσα, 
αλλά έχει συχνά σημαντικότατο ρόλο. H αναρορά σε 
ενιαία περίστωα καὶ πρόσθετους χώρους έχει σκοπό 
va δείξει το εύρος των χωρικών λύσεων ποῦ δόθηκαν 
για το ἴδιο φάσμα χρήσεων γύρω από το δεσπόζοντα 
κυρίως ναό. Αξιοσημείωτο είναι το ότι οι όροι ouve- 
χίζουν συχνά να χρησιμοποιούνται µε διαφορετική 
σημασία από την αρχική τους, κάνοντας έτοι αισθητές 
τις τρέχουσες αλλαγές στο χώρο. Έτσι π.χ. στον Άγιο 
Μάρκο της Βενετίας ή καὶ otn Μαρτοράνα του Ia- 
Appo ο εξωνάρθηκας ονομάζεται atrium ^^. Παράλ- 
Ana n στοά, ο νάρθηκας και n λιτή, n οποία εμφρανί- 
ζεται τώρα, καταδεικνύουν wr σημασία που εξα- 
κολουθούν να έχουν οἱ γύρω από τον κυρίως ναό 
χώρου”, Καθώς μάλιστα το αίθριο βαθμιαία καταργεί- 
ται ή για λόγους λειτουργικούς και αισθητικούς” pe- 
ταλλάσσεται σε διαφορετικό yepo/5, n σημασία και o 
ρόλος των περιστώων διαφοροποιούνται επίσης, 


B.1. ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 
Ναοί στον τύπο της βασιλικής εξακολουθούν να 
οικοδομούνται στη µεσοβυζαντινή περίοδο παράλλη- 
λα µε άλλους τύπους εκκλησιών. H παρουσία της βα- 
σιλικής, πολύ πιο συμπαγής και “μικρόσωμη” τώρα, 
συνεχίζει να υφίσταται και να στεγάζει τις λατρευτι- 
κές ανάγκες, παρά το ότι οι τρουλαίοι ναοί µε κάτοψη 
εγγεγραμµένου σταυρού φαίνεται να συγκεντρώνουν 
τις περισσότερες προτιμήσεις”. Παράλληλα µε την 
ανακαίνιση παλιότερων βασιλικών, νέες κτίζονται σε 
όλες τις περιοχές της Αυτοκρατορίας, αλλά και έξω 
από αυτήνϑύ, στις περιοχές επίδρασής της και rafte- 
pa στη Γεωργία, στων Αρμενία και στην Κάτω Ιταλία. 
Ορισμένοι σημαντικοί ιστορικοί της αρχιτεκτο- 
νικής όµως αγνόησαν τις µεσοβυζαντινές βασιλικές, 
πιθανώς επειδή θεώρησαν ότι δεν ανήκουν στο κύ- 
pio ρεύμα της µεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής κι 
έτσι δεν περιέλαβαν στα εγχειρίδιά τους σημαντικές 
μεσοβυζαντινές εκκλησίεοδ᾽, O X. Μπούρας woté- 
oo σωστά υποστηρίζει την άποψη, n οποία έχει 
πλέον ευρύτερα υιοθετηθεί, ότι οι βασιλικές ouve- 
χίζουν χωρίς διακοπή να κτίζονται κατά τους µεσο- 
βυζαντινούς ypévouc®?. Οι γενικότερες όµως ovv- 





ΕΙΚΟΝΑ 55. Ναϊσός, Curlina (από Chaneva-Dechevska). 


75. us περιπτώσεις αυτές o εξωνάρθηκας προήλθε από τη στέγα- 
on του αιθρίου βλ. Ćurčić, St. Mary's of the Admiral. Architec- 
ture, o. 48-52 (Forecourt and Exonarthex) και ειδικά o. 51-52 
συζήτηση και βιβλιογραφία. O όρος έχει διασωθεί µέχρι σήµε- 
pa στα νποιά του Ιονίου. 

76.Βλ. Mylonas, "Gavits et τας”, ιδιαίτερα o. 102, αναφέρει ότι 
στην Παναγία του Oo. Λουκά υπάρχει n πρώτη γνωστή λιτή 
και ισχυρίζεται ότι οἱ λιτές δεν αναφέρονται σε παλιότερα κεί- 
µενα/πηγές. Εντούτοις n λιτή αναφέρεται ouyvá στις πηγές, όχι 
cx χώρος, αλλά ως συγκέντρωση προσώπων που ακολουθούν 
μια λιτανεία (βλ. κεφ. IT του παρόντος), 

77.Οιλόγοι είναι óu pe την πλήρη επικράτηση του Χριστιανισμού 
δεν υπάρχουν πλέον κατηχούμενοι καὶ προσύλητοι, ότι o δια- 
θέοιµος χώρος περιορίζεται, καθώς οἱ πόλεις τειχίζονται καὶ 
τέλος ότι στα μοναστήρια δημιουργούνται κλειστές αυλές που 
ικανοποιούν τις ανάγκες συγκέντρωσης γύρω από τα καθολικά, 

78.Ένα παράδειγµα σχετικό αποτελεί πιθανότατα n περίπτωση της 
βασιλικής του Δυρραχίου Arapaj, S. Hidri, “Durres-Arapaj”, o. 
233-239. Γενικότερα για την εφαρμογή παλαιών τύπων παρτυ- 
ρίου σε ναούς της μέσης βυζαντινής περιόδου βλ. Grabar, Mar- 
tyrium Α΄, Architecture, o. 375. 

79. Μπούρας, Ιστορία, o. 208-218. 

80. Για τι συνέχιση οικοδόμησης βασιλικών στη µεσοβυζαντινή me- 
ρίοδο βλ. Bouras, “Zourtsa”, καὶ Ιδιαίτερα o. 142-146, Krauthei- 
mer, Architecture, ο. 501 unoo. 3 και Μπούρας, ὅ.π., o. 154 . 

81. Για παράδειγµα o: Mango και Krautheimer ουσιαστικά ayvén- 
σαν τις µεσοβυζαντινές βασιλικές και δεν ασχολούνται µε on- 
μαντικά μνημεία, όπως οἱ βασιλικές των Σερβίων, των Σερρών, 
της Βέροιας, του Ay. Αχιλλείου κ.ά. 

82. BÀ. Bouras, “Zourtsa”, ο. 45 κ.ε. αναφέρεται στον Άγιο Αχίλλειο, 
στ Μητρόπολη της Μεσημβρίας και στη βασιλική στα Σέρβια, 
στην Επισκοπή Bnooapíovog στην Κρήτη (800), στην Επισκοπή 
Αχελώου (Μάστρου), στη βασιλική στο Γλυκύ (900), στον Άγιο 
Νίκωνα στη Σπάρτη, τέλος 10ου αι. καὶ στη Βαρνάκοβα καὶ m- 
στεύει ότι επιζούν ελληνιστικά στοιχεία. Για τις παλιότερες από- 
Ψεις για το θέµα των μεσοβυζαντινών βασιλικών καὶ τη σχετική. 
παλιότερη βιβλιογραφία βλ. επίσης Σωτηρίου, “Βυζαντιναί Βασι- 
dixat”, 6.1., Korać, “Basiliques de Macédoine et de Serbie”, όπου 
αναφέρονται στο ευρύτερο πρόβλημα καὶ o Ćurčić, "Architecture 
on Cyprus”, ό.π., όπου εξετάζει το θέμα των θολωτών µεσοβυ- 
ζαντινών βασιλικών στην Κύπρο και δίνει σχετική παλιότερη βι- 
βλιογραφία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 56. Καστοριά, Άγιος Στέφανος (9oc ή 11ος ai.), Άνω: τομή 
κατά τον άξονα προς βορρά, κάτω: κάτοψη (από Μουπσόπουλο). 


θήκες την εποχή αυτήν επηρεάζουν την αρχιτεκτο- 
νική των νέων ναών ως προς uc γενικότερες διαστά- 
σεις και την ένταξή τους στο χώρο, είτε αυτός είναι 
αστικός (ή οικιστικός) είτε µοναστικός. H έντονη 
παρουσία του μοναχισμού και n ἀνθισή του µετά ui 
Σύνοδο της Νικαίας (787) επηρεάζει και την αρχι- 
τεκτονική κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδοδ». 

Où χώροι, που στις παλαιοχριστιανικές βασιλι- 
κές συγκεντρώνονταν γύρω από το αίθριο ή προ- 
σκολλούνταν στο ναό, τώρα όλο καὶ περισσότερο OU- 
μπτύσσονται γύρω από αυτόν ή καὶ καταργούνται. 
Έτσι, προκύπτει φυσικά και η εξαφάνιση του αἰ- 
θρίου ή n μεταλλαγή vou σε στεγασμένο χώρο. Pai- 
veto να είναι σηµαντική για to ζήτημα αυτό n βασι- 
Aux Δυρραχίου — Arapaj του 6ου αι. στων Αλβανία, 
n οποία είχε διαρκή χρήση μέχρι το 150 αι δή. Ένδια- 
φέρον παρουσιάζει επίσης ο ναός Curlina κοντά στη 
Ναϊσόδ᾽ (Eik. 55) µε συγγένεια προς τον επισκοπικό 
ναό του Cariëin Grad, Είναι τρίκλιτη βασιλική µε ne- 
ρίστωο, της οποίας n ακριβής µορφή ουζητείται. Ο 
ναός δεν έχει τοποθετηθεί χρονολογικά καθώς πα- 
ρουσιάζει πολλά στοιχεία του 6ου αι. αλλά και ορι- 
opéva οψιµότερα. H διατήρηση των παλιότερων βα- 
σιλικών στη µεσοβυζαντινή περίοδο και n ανοικοδό- 
μπση γέων δείχνουν ότι τα κλίτη συνεχίζουν va maí- 
ζουν το ρόλο, yia xov οποίο ήδη έγινε λόγος. H περί- 
πτωση όπου τα κλίτη καὶ ο νάρθηκας συναποτελούν 
ένα είδος εσωτερικού περιστώου συνεχίζεται σε πολ- 
λές περιοχές και είναι συνηθισμένη από την παλαιο- 






































ΕΙΚΟΝΑ 57. Καστοριά, Ταξιάρχες (10ος αι.) Άνω: τομή κατά 
τον άξονα προς βορρά, κάτω: κάτοψη (από Μουτσόπουλο). 


χριστιανική περίοδο, ωστόσο ο χώρος συνεχούς 
ροής γύρω από τον κυρίως ναό συναντάται πολύ 
σπανιότεραδέ, Μόνο στην Καστοριά εμφανίζονται 
κλίτη και νάρθηκας σε συνέχεια, έτσι ώστε θα ήταν 
δυνατόν va θεωρπθούν µία ενότητα — περίστωο. 
Αυτό συμβαίνει στις µικρές βασιλικές του Αγίου 


Στεφάνου (αρχές του 11ου αι. κατ άλλους τον 9ο 


a.) (ex. 56) και των Ταξιαρχών (10ος a1) (eix. 


57), όπου το περίστωο σχηματίστηκε αργότερα. 


83.Tia το ρόλο του μοναχισμού Mango, Byzantium, o. 114-122 
καὶ Hussey, "Byzantium and Monastisim". Επισημαίνεται enf- 
σης n µείωση της κλίμακας, nou o Krautheimer (Architecture, 
o. 331- 4) συνδέει pe το μοναχισμό και τις αλλαγές στην xorvo- 
via, βλ. και Mathews, "Private Liturgy”, για το θέµα αυτό. 

84. Koch, Albanien, o. 24, fig. 29, (ex. Hidri, Durres-Arapaÿ, o. 233 κ.ε.). 

85. Chaneva-Dechevska, Tsürkovnata Architektura, o. 40-41, aix. 
16. Hoddinort, "Early Byzantine Churches", o. 198, fig. 200. 

86. Βλ. ενδεικτικά για το εσωτερικό περίστωο στη B. Αφρική τη βασιλι- 
xfi τοῦ Αγ. Σεργίου (Abu Sargeh) (12ος αι.) στο Κάιρο. Στον ελλα- 
δικό χώρο τον ίδια περίπου περίοδο υπάρχει µια σειρά αξιόλογων 
βασιλικών, όπως n βασιλική στα Σέρβια (μετά το 1001) (Euyyó- 
πουλος, “Σέρβια”, Μουτσόπουλος, Άγιος Αγίλλειος. Ανασκαφή, 
όπ., o. 122), n βασιλική του Ay. Αχιλλείου (11ος a1.) στις Πρέσπες. 
(Μοιπσόπουλος, ó.r., o. 67, 158-80), n βασιλική των Αγ. Θεο- 
δώρων στις Σέρρες (ίσως 11ος αι) (Ὀρλάνδος, “Μητρόπολις Zep- 
ρῶν”, ειδ. o. 155, 158, 166) κ.ά, χωρίς όµως συνεχές περίστωο, 

87. H τοποθέτηση στις αρχές τοῦ 11ου αι. φαίνεται πειστική, για tn 
χρονολόγηση στον 9o αι. βλ. Μουτσόπουλος, ό.π., o. 203-306. 

88.0 ναός παρουσιάζει ομοιότητες µε τον Άγιο Νικόλαο τοῦ Me- 
hevikou. Κτίστηκε ίσως λίγο νωρίτερα από το 10ο ai, ενώ ο 
νάρθηκάς του προστέθηκε λίγο μετά, Μουτσόπουλος, Ka- 
στοριά, 9oc-110c ai. o. 113-138. 
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ΕΙΚΟΝΑ 58. Άρτα, Αγία Θεοδώρα, κάτοψη, α΄ φάση (pe pav- 
po) (ίσως 1 1ος αι.) (Ορλάνδος). 


Αυτές έχουν σαφές περίστωοδ”, ίσως όμοιο µε αυτό 
που πιθανόν να είχε και n πρώτη áon της Αγίας 
Θεοδώρας tnc Άρτας (πιθανόν 11ος ai.)?? (en. 58). 
Στη Βέροια επίσης, av καὶ είναι κοντά στην Καστοριά 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άγιος Δημήτριος ειδικά 
εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για νέες 8npioup- 
yieç’!, n ιδέα του περιστώου δεν εµφανίζεται παρά 
μόνο σε ελάχιστα παραδείγματα κατά τη µεσοβυζαντι- 
vú περίοδο. Πρόκειται για των αρχική φάση του Αγί- 
ου Γεωργίου του άρχοντος Γραμματικού”λ και ίσως 
την Παναγούδα (Ὑπαπαντή) της Βέροιας, που 
ανήκουν πιθανόν στον 110 «1.73. Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης το παράδειγµα της πιθανότατα τρουλαίας βα- 
σιλικής στο Σισάνι της Κοζάνης στη Δυτική Μακεδο- 
via (τέλος 11ου-]2ος ar), όπου οι επικοινωνούντες 
μεταξύ τους χώροι γύρω από τον κυρίως ναό θυμί- 
ζουν ένα κατακερµατισµένο περίστωο”΄ (ex. 59). 

Ἡ έννοια vov αυτόνομων πλάγιων στοών είναι 
ίσως σαφέστερη σε περιπτώσεις μεσοβυζαντινών 


βασιλικών που έχουν διαχωρισμένα τα κλίτη τους µε 





ΕΙΚΟΝΑ 59. Κοζάνη, ναός στο Σισάνι (τέλος 11ου-12ου αι.) 
(από Πέτκο). 


τοίχους, όπως n βασιλική στο Martinici του Mau- 
ροβουνίου (110g ar)”, που φαίνεται να σχετίζεται 
µε παλαιοχριστανικά πρότυπα στην Κύπρο”ό, στους 
Φιλίππους” ή στην Πελοπόννησο”δ κ.τ.λ. Αξιοπρό- 
σεκτες είναι επίσης ορισμένες εκκλησίες της Κρήτης 
για τον τρόπο µε τον οποίο έχουν ενταγµένους τους 
περιμετρικούς χώρους τους, αλλά και για τα σύνθε- 
τα μέρη των ναρθήκων touc’, τα οποία μερικές po- 
pés περιβάλλουν το ναό στις δύο ή τρεις πλευρές 
του ὡς αυτόνομοι χώροι, χωρίς όµως να μπορούν 
va θεωρηθούν ως τυπικά περίστωα. O Gerola ava- 


89. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει n βασιλική των Ay. Αναργύ- 
pov (11ος αι. και ίσως λίγο νωρίτερα) µε επικοινωνία ανάμεσα. 
στο βόρειο κλίτος καὶ τον νάρθηκα, ενώ η δυτική πλευρά του 
νότιου κλίτους είναι κλειστή µε τοίχο, βλ. σχετικά Μουτοόπου- 
λος, ό.π., o. 307-392 και s18. 308-312. 

90. Ορλάνδος, “H Αγία Θεοδώρα Άρτης”, o. 90-94 συγκρ. τη Suu- 
κά απόληξη του πυρήνα πριν από την προσθήκη του νάρθηκα. 

91. Βλ. των ΓΠαλιά Μητρόπολη τας Βέροιας, (τελευταίο τέταρτο tou 
Ίου αι.) µε εγκάρσιο κλίτος, Παπαζώτος, Βέροια, ο. 155-169, 
σχεδ. 5, 6, όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία, βλ. σε σύγκριση 
τη βασιλική στη Μέντζενα Αχαΐας (µέσα 10ου αι.) (Γκιολές, Bu- 
ζαντινή ναοδομία o. 50-51, ex. 23, υποσ. 4, pe env παλιότερη βι- 
βλιογραφία) και το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Ζούρ- 
Toa, παραδείγματα που ακολουθούν ως προς το σγεδιασµό των 
ίδια κατεύθυνση, (Bouras, "Zourtsz", o. 142 κ.ε). 

92. Παπαζώτος, Βέροια, o. 169, σχεδ. 7. 

93. Παπαζώτος, ὁ.π., o. 177, σχεδ. 12, επίσης και άλλοι μικροί ναοί 
που έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες έχουν χρονολογηθεί 
πρόσφατα στην παλαιολόγεια περίοδο. 

94. Πέτκος, “Ανασκαιρή μεσοβυζαντινού ναού”, εἰδ. o. 332, 326, 332. 
Αρκετά στοιχεία συνηγορούν για την ὕπαρξη περιστώου-υπερώου. 

95. Κοταέ, "Arhitektura u Duklji i Zeti”, ειδικά ο. 30-31 και 29, ox. 
4/3. H βασιλική στο Martinici (Korać, Martinici, o. 15-78 καὶ ei- 
δικά 25, 67) μοιάζει, cx; προς τη λοξή προσαρμογή της, σε πα- 
λιότερο κτίοµα στη βασιλική στο Τηγάνι τας Μάνης που ypo- 
νολογείται στον 7ο ar, (Δρανδάκης, Τκιολές, “Ανασκαφή στο 
Τηγάνι”), σχεδόν σύγχρονη µε tn βασιλική της Σπάρτης, (βλ. 
Βοκοτόπουλος, “Βασιλική του Αγίου Νίκωνος”). 

96.Όπως ήταν πιθανότατα n βασιλική στων Πόλη της Κύπρου 
(Ćurčić, "Byzantine Architecture on Cyprus” o. 74-75 και εικ. 6, 
7, όπου καὶ σχέδιο του ναού). Βλ. και m βασιλική του Ay. Σπυ- 
ρίδωνος στιν Τριμιθούντα της Κύπρου, (Pallas, Les monuments 
paléochrétiens, o. 286-288), όπου διαχωρισμός τῶν κλιτών µε τοίχο 
γίνεται: για στατικούς και γεωφυσικούς λόγους. 

97.Όπως n κοιμπτηριακή βασιλική στους Φιλίππους. H βασιλική 
αυτή, µε περιµετρικούς χώρους στη νότια πλευρά της, είναι m- 
θανόν ὁτι είχε χωρισμένα τα κλίτη της µε τοίχους ή άλλο αντί- 
στοιχο διαχωριστικό στοιχείο, 

98.Όπως om βασιλική της Νεμέας (506 αι) βλ. Pallas, Les mo- 
numents paléocrétiens, o. 176, βλ. xa: xn βασιλική της Επισκοπής. 
στο Μάστρο, o. 27, βλ. Megaw, “Vaulted Basilicas in Cyprus”, καὶ 
Μπούρας, laropía, ο. 309, Πλάτσα Μάνης. 

99.0 Gerola κάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τοῦς νάρθηκες 
τῶν κρητικών ναών καὶ τους διακρίνει ανάλογα µε tn θέση τους 
στίς πλευρές του ναού καὶ ανάλογα µε τους χώρους (έναν ή πε- 
ρισσότερους) που περιλαμβάνουν, βλ. Gerola, Κρήτη, σ. 229-244. 
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φερόμενος στους χώρους αυτούς γράφει! 50, “Μα δε 
λείπει καὶ ο νάρθηκας, που αποτελείται από ένα 
σύνολο πιο πολύπλοκο που παίρνει το σχήμα πραγ- 
ματικής εκκλησίας” και συμπληρώνει για χώρους 
στα πλάγια του ναού! 0; “σπάνια ο νάρθηκας είναι 
κτισμένος στο πλάι τες εκκλησίας” και συνεχίζει: 
“και πάλι επιµένομε πως ο χώρος αυτός πρέπει va 
θεωρηθεί καλύτερα σα νάρθηκας --και όχι σαν 
καινούριο κλίτος που προστέθηκε στην ekkÀnoía— 
μόνο στην περίπτωση nou δεν φθάνει στο ανατολι- 
κό άκρο της εκκλησίας ή που δεν έχει κόγχη”. H 
επισήμανση έχει σημασία για το ρόλο που αποδιδό- 
ταν σε αυτούς τους χώρους. 

Άξια αναφοράς είναι επίσης ορισμένα napa- 
δείγματα βασιλικών που, εκτός της εσωτερικής 
διάταξης, είχαν τη δυτική τους πλευρά toviopévn 
µε πρόσθετους χώρους σε προέκταση ή γύρω από 
αυτήν, όπως ίσως n αρχική φάση της Bogorodica 
Ljeviška (πιθανόν του 11ου αι.) 52 στην Πριζρένη 
(εικ. 60), ίσως n βυζαντινή πρώτη φάση του Staro 
Nagoricino (πιθανόν του 11ου a1.) 9 και n πρώτη 
φάση της Αγίας Σοφίας της Αχρίδας (µέσα 11ου 
a1.) 4. Πάνω στις βασιλικές αυτές κτίστηκαν ap- 
γότερα ναοί µε περίστωα ή µε στοές στη θέση των 
κλιτών και του νάρθηκα, για τα οποία θα γίνει 
λόγος σε άλλη θέση. 

Μια δραστηριότητα που δεν πρέπει va ayvon- 
θεί είναι οι ανακαινίσεις και ανακτίσεις που γίνονται 
την εποχή αυτή µε σκοπό είτε των επισκευή, συντή- 
pnon και εξωραϊσμό, είτε tn μετασκευή των ήδη 
υπαρχόντων κτισμάτων, επεμβάσεις που έχουν εδώ 
σημασία στο βαθµό που παράγουν περιμετρικούς 
χώρους και ειδικότερα περίστωα. Παραδείγματα té- 








ΕΙΚΟΝΑ 60. Prizren, Bogorodica Ljeviska (µε μαύρο πρώτη 
φάση) (ίσως 11ος αι.) (Nenadović). 








ΕΙΚΟΝΑ 61. Νίκαια, Κοίμηση της Θεοτόκου (Peschlow). 


oiov επεμβάσεων σε βασιλικές υπάρχουν αρκετά. 
Ένα από αυτά είναι n ανακαίνιση της μονής του 
Xxoubíou!0?, Μετασκευές έγιναν και σε άλλους va- 
oóc, όπως στην Κοίμηση της Θεοτόκου της Νίκαι- 
ας το 1065, όπου εικάζεται ότι πιθανόν να αφαι- 
ρέθπκαν τα unepóa!96 (ei. 61), µε αποτέλεσμα va 
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά n µορφή των κλιτών 
και να δημιουργηθεί ένας νέος τύπος. Ταν ίδια επί- 
σης εποχή, λίγο μετά το 1065, κτίζεται n Αγία Σοφία 
της Νίκαιας πάνω σε προγενέστερο κτίσμα (πιθανώς 


100. Gerola, ὁ.π. o. 240. 

101. Gérola, ó.n., υποσ. 452 αναφέρεται ακόµη καὶ σε περίητω;- 
on χώρων γύρω από wn δυτική πλευρά καὶ τους δύο νάρθη- 
κει 

102. Ο νοός του 11ου αι. ανακτίσθηκε πάνω στην παλιά βάση του 
5ου αι., βλ. Nenadović, Bogorodica Ljeviška, o. 55-66. 

103. H πρώτη áon του Staro Nagoritino χρονολογείται στον 110 
αι. και o υπάρχων ναός στο 14ο αι. (βλ. Todić, Staro Nagori- 
čino, ειδικότερα ο. 35-42, ysa vov παλιότερο ναό, o. 42-70 για 
τον σστεροβυζαντινό). O παλιός ναός θα ήταν βασιλική και 
πάνω tng έγιναν οι επεμβάσεις της υστεροβυζαντινής πε- 
ριόδου, όπως μαρτυρούν τα κάθετα. στοιχεία των πλαγίων του. 
όψεων και n απεικόνιση τοῦ Κιητορικού προπλάσµατος σε 
τοιχογραφία εντός του ναού. Την ίδια περίοδο επίσης κτίστη- 
κε ο Αγ. Προκόπιος στο Prokuplje (110 αι.) (Milosevié, Dju- 
rić, "Sv. Prokopija") στον οποίο προστέθηκαν αργότερα nepi- 
μετρικοί χώροι. 

104. H πρώτη Αγία Σοφία της Αχρίδας (τέλος 9ου και µέσα 1 lou 
αι. n πρώτη φάση του υπάρχοντος κτηρίου) θεωρείται ότι 
ήταν βασιλική, (βλ. Schellewald, Sophienkirche, σ. 158, βλ. 
και Cipan, St. Sophia, o. 37-42). 

105. Στην Κωνσταντινούπολη δε σώθηκαν μεσοβυζαντινές βασιλι- 
κές, αλλά είναι σημαντικό το ότι βρίσκονταν σε χρήση, av κρί- 
νεῖ κανείς από την περίπτωση της βασιλικής του Στουδίου. 

106. Άποψπ του Wulff, Die Koimesiskirche zu Nicäa, που δε oup- 
μερίζεται ο Peschlow, "Koimesis Kirche in Iznik”, o. 160-161, 
185. Βλ. xa: Eyice, Iznik, o. 17-22. 
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ΕΙΚΟΝΑ 62. Βουλγαρία, Ανακτορικός ναός στην ITAfoxa (80ç- 
90c αι.) (από Caneva-Devevska). 


του 6ου αι.), µε οικοδόμηση βασικών, αλλά και ov- 
μπληρωματικών στοιχείων 07, 

Tnv ίδια εποχή στις περιοχές επιρροής της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εξακολουθούν να κτί- 
ζονται βασιλικές και να συμπληρώνονται περί- 
otoa ú προσθήκες. Αξιοσημείωτο είναι το παρά- 
δειγµα του λεγόμενου ανακτορικού ναού στην 
Ἠλίσκα της Βουλγαρίας, που ξεκινά ως παγανι- 
στικό ιερό µε περίστωο καὶ μετατρέπεται σε Χρι- 
στιανική βασιλική (ίσως δος καὶ 9oc αι.) µε κύρια 
φάση στον 11ο αι. 08 (eux. 62), όπου τα κλίτη καὶ 
ο νάρθηκας βρίσκονταν στη θέση του περιστώου 
του αρχαιότερου ιερού. Στη Σικελία, παρά την 
απομάκρυνσή της από το Βυζάντιο, υπάρχουν 
στην περίοδο αυτή βασιλικές, στις οποίες ouva- 
ντώνται n βυζαντινή Με τη νορμανδική και την 
αραβική αρχιτεκτονική παράδοση. Αυτές παρου- 
σιάζουν αξιοπρόσεκτες λύσεις σε σχέση µε τη 
χωροθέτηση tov αναγκών της λατρείας περιµετρι- 
κά, καθώς μετατρέπουν τα πλάγια κλίτη σε αυτό- 
νοµους χώρους ή αποκτούν πλάγιες προσθή- 
Kegl”, Σ) αυτούς τους ναούς τα πλάγια κλίτη και 
πάλι δε μπορούν να θεωρηθούν περίστωα µε την 
κλασσική έννοια του όρου, ὠστόσο οἱ χρήσεις είναι 
όμοιες. Αξίζει ίσως να σημειωθεί n περίπτωση της 
Cappella Palatina στο Παλέρμο (1143)110 (εως. 63), 
βυζαντινού ναού νορμανδοαραβικού ύφους, µε 
εξωτερικό περίστωο -- έμβολο, µια περίπτωση nou 
ίσως να µην ήταν καὶ n μοναδική για ναούς ανακτό- 
ρων. Ωστόσο, ανάµεσα σε βυζαντινά και βυζαντινής 
επιρροής μνημεία, ο ναός αυτός είναι ίσως ο μόνος 
που διασώζει τη συγκεκριμένη µορφή περιστώου. 

Μια άλλη κατηγορία ναών µε περιµετρικούς 
χώρους, που όµως δε δημιουργούν συνεχές περί- 
στωο, είναι οἱ τρίκογχοι. Xe αυτούς το δυτικό OKÉ- 























































































































































































































ΕΙΚΟΝΑ 63. Σικελία, Capella Palatina στο Παλέρμο (1143). 
Άνω: óyn, κάτω: κάτοψη (από Ćurčić). 


107, Σύμφωνα µε το N. Brunov xai vov À. M. Schneider κτίζο- 
νται οι πεσσοί του ναού, τεσσάρων οµάδων τριπλών τόξων 
καὶ n ανατολική πλευρά µε το βήμα και τα τρουλαία διαµε- 
ρίσµατα ποῦ ανακαινίζοντα: και πάλι το 130 αι. (Schneider, 
Denkmäler von Iznik-Nicaca, o. 10 κ.ε. και Krautheimer, 
Architecture, o. 336, 365, Eyice, Iznik, o. 17-22). Ανάλογη 
επέμβαση είχε γίνει και στη βασιλική του Βουθρωτού (Gov 
αι.) στην Αλβανία, όπου τον 9ο αι. οἱ κίονες αντικαταστά- 
Ünxav µε πεσσούς (Meksi, “Bazilika e madhe”, βλ. και 
Koch, Albanien, σ. 276, 277). 

108. Chaneva-Dechevska, Tsürkovnama arhitektura, o. 25, 26. 
Vaklinov, Shtereva, “Prouëvania”, Mihailov, “Novi danni". Οι 
χρονολογήσεις αυτές χρειάζονται επανεξέταση, βλ. Πάλλας, 
Σοσιαλιστική Βουλγαρία, Ερημ. Αυγή, 14-8-1979 και 18-8- 
1979 (Πα την παραπομπή ευχαριστώ τους X. Μπακιρτζή, A. 
Κωνστάντιο και Eu. Χαλκιά). 

109. Πρόκειται για κτήρια μεγάλης κλίμακος, µε προσκολλημένους ov- 
νήθως μικρούς χώρους στις πλάγιες πλευρές κάτω από µια ενιαία 
στέγη. H γενική σύλληψή τους είναι ρωµαγική και n κλίμακά τους 
πολύ διαφορετική από τους ναούς του Βυζαντίου. Βλ. τε Baod- 
KÁ του καθεδρικού τας Mazara (1 106 at.) (di Stefano, Monumenti 
della Sicilia Normanna, πίν. ΧΠ/ 17, µε σχετική παλιότερη βι- 
βλιογραφία), n Cefalu (di Stefano, ό.π.), ο Καθεδρικός ναός του 
Monreale (12ος) (di Stefano, 6.1., niv. XCVIL/154), o Καθεδρι- 
κός του Πάλερμο (από 4o αι. µέχρι 120) (di Stefano, ὁ.π., πίν. 
CXV), ο Καθεδρικός ναός του Ακράγαντος (1093) (di Stefano, 
ό.π., niv. CLXXX) µε προσκολλημένους χώρους στις δύο πλευρές 
του ναού, o ναός Forza d'Agro κοντά στην Ταορμίνα και ο λεγό- 
pevos βυζαντινορωμανικός ναός της S. Lucia στις Συρακούσες 
(110g αι.) (di Stefano, 6.1, 120-122), n S. Lucia extra moenia eni- 
σκευάστηκε στη νορμανδική περίοδο και τον 140 αι. 

110. Di Stefano, ó.n., o. 37-40, Tronzo, The Cultures of His King- 
dom, o. 28-9 και Ćurčić, "Some Palatine Aspects” o. 126-129 
και εικ. 2-2. 
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λος περιβάλλεται συνήθως από δύο πλάγιους au- 
τόνομους χώρους και το νάρθηκα) ll. 

Μεγάλο ενδιαφέρον yia το ευρύτερο ζήτημα 
τῶν περιστώων παρουσιάζει επίσης µια σειρά µνη- 
μείων στη Γεωργία, αλλά για λόγους γενικότερης 
αρχιτεκτονικής καὶ λειτουργίας τους δεν περιλή- 
φθηκαν «66112, To ίδιο ισχύει καὶ για την Ἀρμενία, 
όπου είναι ευρύτατα διαδεδομένοι οι ναοί µε πλά- 
γιους χώρους καὶ διευρηµένο νάρθηκα, το gavic! ?. 
Είναι γενικά αποδεκτή n άποψη ότι n ανθούσα αρ- 
χιτεκτονική στην Αρμενία και στη Γεωργία καὶ n 
εφευρετικότητα rov Αρμενίων αρχιτεκτόνων στην 
οργάνωση του χώρου δε θα μπορούσε va είχε 
αγνοηθεί από την Κωνσταντινούπολη. Τέλος n 
Αφρική στην οποία κυριάρχησε στους παλαιοχρι- 
στινικούς χρόνους n βασιλική µε περίστωο, δε θα 
παρουσιάσει συνέχεια µετά την αραβική κατάκτηση. 


Συμπεραίνεται τελικά ότι σαφές περίστωο στις Paor- 
λικές συναντάται κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο μόνο 
στους ναούς των Ταξιαρχών καὶ του Αγίου Στεεράνου 
στην Καστοριά, της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, της 
Cappella Palatina στο 1 Ἰαλέρμο. ΓἩθανότατα να υπήρχε 
επίσης στο ναό του Αγίου Γεωργίου του άρχοντος Ipap- 
µατικού και στην ΠΠαναγούδα (Υπαπαντή) τας Βέροιας. 
Συνεχόµενες στοές υπήρχαν, φαίνεται, στην Curlina pn 
συνεχόμενες αρχικά στο Staro Nagoricino ενώ ένα είδος 
εσωτερικού περιστώου εντοπίζεται στο Σισάνι. H στέγα- 
on, σε όσα από τα περίστωα σώζεται, έγινε µε θολοδομία. 


Β.2. ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙ- 
ΚΕΝΤΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 

H ιδέα του περίκεντρου κτηρίου µε περίστωο εξα- 
κολουθεί να υφίσταται στη μεσοβυζαντινή περίοδο, 
αλλά µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιότερα. Τα 
κυκλικά κτήρια συνεχίζουν να υπάρχουν και va λει- 
τουργούν από Env παλαιοχριστιανική περίοδο, αλλά 
δε φαίνεται να είναι ο τύπος που συνεχίζει να έχει 
προτίμηση στην οικοδομική δραστηριότητα. Τα te- 
τράκογχα κτήρια, που εκφράζουν ένα διαφορετικό 
τύπο περίκεντρας σύλληψης, βρίσκουν αρκετή 
εφαρμογή, όχι όµως µε σαφές περίστωο. Fo συχνά 
01 τετράκογχοι ναοί έχουν περίστωο συχνά γύρω από 
το δυτικό τους σκέλος. Ο τύπος περίκεντρου κτηρίου 
όµως, nou φαίνεται να βρίσκεται πιο Κοντά στις avt- 
λήψεις της εποχής, είναι ο οκταγωνικός ναός, από 
τον οποίο επιβίωσαν και σημαντικές εφαρμογές KU- 
Ρίως στον ελλαδικό χώρο. Ὁ τύπος αυτός διαφέρει 


ριζικά από τους παλαιοχριστιανικούς οκτάγωνους' ή. 


Ως περίστωο στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε va 
νοηθεί, θεωρητικά, το ανοικτό κλίτος καὶ ο νάρθηκας 
γύρω από τον τρουλαίο οκτάγωνο πυρήνα, αλλά αναι- 
ρείται πρακτικά, καθώς ενοποιείται µε τον κεντρικό 
χώρο. Αυτοδύναμοι χώροι γύρω από έναν οκιάγωνο 
τρουλαίο πυρήνα µπορεί να επικοινωνούν μεταξύ 
τους ή και όχι, διαμορφώνοντας έτσι µια ενότητα επι- 
μέρους χώρων, όχι όµως ένα σαφές περίστωο. 
Καθαρά κυκλικά κτήρια μέσα στη βυζαντινή 
επικράτεια υπάρχουν ελάχιστα, τα οποία μάλιστα 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρχαϊκά καὶ δεν 
αποκλείεται να είχαν κτιστεί επάνω σε προγενέστε- 
ρα κυκλικά κτήρια ή va τα ενσωμάτωσαν. Σηµειώ- 
νεται n Επισκοπή Κισσάμου της Κρήτης µε κυκλι- 
κό πυρήνα και σπερώο, του οποίου n αρχική χρο- 
νολόγηση (πιθανόν 6ος αι.) δεν είναι επιβεβαιωµέ- 
vn. Εδώ το κυκλικό παλιότερο τμήμα περιβλήθηκε 
από νεότερο τετραγωνικό κτίσμα, το ιερό, το νάρ- 
Ónxa καὶ τα πλάγια μέρη, πιθανόν µετά το 90 1,115 
(eix. 64). Ταν προσθήκη αυτή δύσκολα θα pro- 


111. Ενδεικτικά βλ. τον Άγιο Δημήτριο στη Βαράσοβα, το ναό στη 
Beppón (Stara Zagora), το ναό στο Zlešti, το ναό του Αγίου 
Παντελεήμονα, το ναό της Gorica καὶ tou Οσίου Ναούμ στην 
περιοχή της Αχρίδας και ίσως τον Άγιο Γεώργιο Κρυονερίτη 
Σερρών και τον αρχικό ναό των Αρχαγγέλων, επίσης τοις va- 
ούς San Pancratii της Modica καὶ San Pietro ad Baias στη Xi- 
κελία, Για όλους τους παραπάνω ναούς βλ. Μουτσόπουλος, 
Καστοριά, σ. 35-76, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, 

112. Γενικά για τους ναούς αυτούς βλ. Alpago-Novello "Religious 
Aichitecture", o. 241-468. Πρόκεπαι για βασιλικές ἡ δρομι- 
κούς τρουλαίους ναούς, των οποίων το Περίστωο είναι απόλυ- 
τα ενταγμένο στον αρχικό σχεδιασμό, ώστε γίνεται δυσδιάκριτο 
εξωτερικά. Συνδυάζουν τη βασιλική και το σταυροειδή σχε- 
διασµό µε κλειστά συνήθως περίστωα, χωρισμένα µε τοίχο από 
τον κυρίως ναό, ενώ ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτοι για τη λύση των 
περιστώων είναι π.χ. ο ναός του Nekresi (8ος-θος αι.) μονό- 
χωρος τρουλαίος µε χαμπλό περίστωο, ο οποίος ουσιαστικά 
συνδέει τυπολογικά τους περίκλειστους. ναούς της Γεωργίας με 
την Ιδέα της αρχιτεκτονικής του Qasr Ibn Wardan (μέσα του 
όου αι.) της Συρίας. 

113. Oi ναοί tnc Αρμενίας έχουν συχνά περίστωο ή διευρυμένο 
νάρθηκα, το gavit, που ίσως απότελεί μετάλλαξη του αιθρίου 
σε στεγασμένο χώρο, βλ. Mylonas, "Gavits et litae". 

114. O χαρακτηρισμός “οκταγωνικός” αναφέρεται στο σύστημα 
στήριξης του κεντρικού τρούλου µε οκτώ κατακόρυφα στο!- 
yeía καὶ όχι στην εξωτερική οκταγωνική εμφάνιση του κτηρίου 
(αναλυτικά βλ. Μπούρας, ἱστορία, o. 209-211, 215-216). 

115. Gerola, Κρήτη, σ. 68-70, όπου χρονολογείται προφανώς για 
τους περιμετρικούς του χώρους στο α΄ μισό του 12ου ar, 
Gallas, Wessel, Borboudakis, Byzantinisches Kreta, o. 204-205, 
Ανδριανάκης, “Επισκοπή Κισσάμου”. Πρόσφατα αμφισβητή- 
θηκε η ύπαρξη δύο φάσεων στο ναό καὶ υποστηρίχθηκε από 
την αρχπέκτονα Δ. Κυριαζή, που ασχολήθηκε µε ταν anotó- 
moon και αναστήλωσπ του, n ánoyn ότι είναι ενιαίο κτίσμα. 
(βλ. εργασία υπό δημοσίευση στο M&TI 8). 
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ΕΙΚΟΝΑ 64. Κρήτη, Επισκοπή Κισσάμου (από Korać, Supuo. 
Avo: τομή, κάτω: κάτοψη µε δύο φάσεις. 


ρούσε να ονομάσει κανείς περίστωο, σίγουρα όµως 
είναι ένας περιµετρικός χώρος µε επικοινωνούντα 
μέρη. Θα μπορούσε επίσης να περιλάβει κανείς 
εδώ καὶ τον Άγιο Δονάτιο στη Ζάρα (Zadar) (αρχές 
9ου αι.) (ex. 65), κυκλικό κτίσμα µε διώροφο ne- 
ρίστωο, που παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες µε 
την Επισκοπή Κισσάμου ως προς το σχεδιασμό της 
κάτοψης, όχι όµως καὶ ὡς προς τη γενικότερη σύλ- 
Amyn!!6. Ωστόσο, ο ναός έχει συγκριθεί —av και 
όχι ιδιαίτερα πειστικά-- µε τον παλαιότερό του Άγιο 
Βιπάλιο στη Ῥαβέννα, Αξίζει επίσης να pvnpoveuOeí 
ένας βυζαντινός ναός στο Κάταρο (Kotor, στον 
ομώνυμο λιμένα της Αδριατικής), ο πρώτος Αγ. 
Τρύφων, ο οποίος αναφέρεται από xov Πορφυ- 
ρογένητο ὡς ναός “εἰληματικός” 117, αλλά δεν έχει 
ταυτισθεί µε βεβαιότητα. 

Αρκετά αργότερα στη Βενετία οικοδομείται n 
S. Fosca στο Torcello (1106 αρχές 12ου αι.) 15 (eix. 
66) και σχεδόν την ἴδια εποχή o S. Sepolcro στο 
Brindisi (1106 αι.) 113 (ex. 67). Ὁ ναός του S. Sepol- 
cro στο Brindisi, av και δεν έχει διευκρινιστεί n akpi- 
Bác χρονολόγησή του, θεωρείται ότι υπέστη σοβαρές 
μετατροπές στον 9ο και 110 a., κυρίως στο διώροφο 
περίστωό του!20, 

O παλαιοχριστιανικός ναός της Ανάληψης στο 
Όρος των Ελαιών (4ος αι.) στην Παλαιστίνπ, που ava- 
κτίσθηκε στα μεσοβυζαντινά χρόνια, αν και δε διατήρη- 
σε την αρχική του µορφή, είναι ένα παράδειγµα enep- 
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ΕΙΚΟΝΑ 65. Ζάρα (Zadar), Άγιος Aováuoc, (από Korac). Άνω: 
KGTOUN, κάτω: τομή. 


βάσεων σε παλιότερα περίκεντρα κτήρια! 71, Επίσης αξί- 
ζει να σημειωθεί n μετασκευή του ανοικτού περίστωου 
του μαυσωλείου του ανακτόρου του Διοκλητιανού στο 
Σπαλάτο (Split). Ἐκεί, ὕστερα από µια επέμβαση στο 
κτήριο κατά το 100 αι. ο πυρήνας μετατράπηκε σε κα- 


116. Korać, "Sv. Donat u Zadru”, όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογρα- 
ọfa (βλ. καὶ Deichmann, Ravenna, t.l, o. 226-233, 
Krautheimer, Architecture, o. 310). 

117. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, επ. Moravcsik, De Admi- 
nistrando Imperio, o. 136, 139Be, 79v. Av και n διατύπωση 
αυτή του Πορφυρογέννητου, “ειλπματικός”, έχει ερμηνευθεί 
άλλοτε ως κυκλικός ναός και άλλοτε ὡς τρουλαίος, σύμφωνα 
µε τα αρχαιολογικά εσρήµατα ενισχύεται n άποψη ότι, av 
επρόκειτο πράγματι για vo συγκεκριµένο κτήριο που ανασκά- 
φηκε, πιθανότατα ήταν σταυροειδής τρουλαίος, ίσως µε περί- 
στωο, όχι όµως κυκλικός. Συνήθως όµως ο όρος “ειληματι- 
κός” χρποιμοποιούνταν για κτίσματα µε θολοδομία. Βλ. για 
το μνημείο: Martinovié, "Prolegomena". 

118. Vecchi, Torcello, o. 57-58, fig. 33-35, Kxautheimer, Architec- 
ture, 6. 406, 135-156, όπου και n παλιότερα βιβλιογραφία, 
βλ. και Richardson, The Byzantine Element, κεφ. IV, “The 
Church of Santa Fosca on the Island of Torcello”. 

119. Neri, Santo Sepolcro, o. 61, 62. 

120. Neri, ό.π. 

121. Vincent, Abel, Jerusalem nouvelle, II, o. 360-419 και Smith, 
Dome, o. 102, pe την παλιότερη βιβλιογραφία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 68. Split, Μαυσωλείο ανακτόρου του Διοκλητιανού 
(006 αι., n μετατροπή) (από Marasović). 


θεδρικό ναό και το κιονοστήρικτο περίστωο παρέμεινε 
ως ένα είδος ανοικτού προστώου, όπου τοποθετήθηκαν 
σαρκοφάγοι σημαντικών προσώπων! 22 (ei, 68). 

Στα Βουλγαρία κτίζεται ο περίκεντρος και πολύ- 
κογχος κυκλικός ναός της Πρεολάβα (αρχές 10ου 
αι.)}23, µε εσωτερικό δακτύλιο καὶ γύρω του ένα στε- 
vó περίστωο. Στη Σερβία αξιόλογο μνημείο µε nepi- 
μετρική διάταξη είναι ο ναός tou Αγίου Πέτρου (Pe- 
trova Crkva)!” στο Novi Pazar (ei. 69), µε κάτοψη 
κυκλική και περίστωο αρχικά oe χαρακτηριστικό 
σχήμα βεντάλιας, µε πολλές αλλοιώσεις σήμερα! 5». 

Où τετράκογχοι ναοί είναι ένας περίκεντρος τύ- 
πος, nou εξακολουθεί να εφαρµόζεται περιορισμένα 
στη µεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική. Όσον αφορά στο 
περίστωο, δε μπορεί να γίνει λόγος για πραγματική 
ενιαία µορφή, αλλά για χώρους που πλαισιώνουν το 
ναό καὶ προφανώς εξυπηρετούν ορισμένες από τις 
λειτουργίες του. Εξάλλου οἱ τετράκογχοι ναοί αυτής 
της περιόδου έχουν σύλληψη καὶ διαστάσεις πολύ 
διαφορετικές από τα αντίστοιχα παλαιοχριστιανικά 
μνημεία, Συνήθως ο περιµετρικός χώρος τους πε- 
ριορίζεται στα δυτικά, στο νάρθηκα, που περιβάλλει 
το δυτικό άκρο του ελεύθερου σταυρού του πυρή- 
va! (eix. 70). 


122. Βλ. Marasović, Dioklerian-Palast, o. 106, 107. Άλλη yapa- 
κτηριστική μετατροπή είναι αυτή στον Άγιο Γεώργιο της Xó- 
«ia, o οποίος ήταν αρχικά ρωμαϊκό λουτρό (αρχές άου αι.). 
Εντούτοις ὡς ναός (που μετατράπηκε πιθανώς τον 60 ai.) έχει 
περίκεντρο σχήμα, αφού ο κεντρικός κυκλικός χώρος µε τέσ- 
σερεις διαγώνιες κόγχες Χρησιμοποιήθηκε ως κυρίως ναός 
και oi γύρω χώροι ως περίστωο (βλ. Venedikov, Petrov, “Sy. 
Georgi" v Sofia και γενικά Kirin, The Rotunda of Serdica), 
ενώ τοιχογραφίες αποκτά µετά τον 110 αι. 

123. Krautheimer, Architecture, o. 319-20, Mijatev, Krüglata 
tsürkva v Preslav, o. 281 κ.ε. 

124. Nešković, Nikolić, Petrova crkva, µε την παλιότερη βιβλιο- 

γραφία. Ὁ ναός αποδίδετα και στον Απόστολο Παύλο, 

125. Ανι άλογα παραδείγματα ως προς το ριπιδωτού οχήματος περί- 
στωο, όπως ο ναός Petrova Crkva µε ανοικτή την ανατολική, 
πλευρά και ελεύθερο το Ἱερό, υπάρχουν στη δυτική Γεωργία, 
π.χ. στο Kachi, στο Kveli Gavazi καὶ στο Αζερμπαϊτζάν στο 
Liakit. 

126. Οι ναοί του Ἁγίου Δημητρίου ow Βαράσοβα (τέλος 10ου -αρχή. 
1lou a.) και ιδιαίτερα n Παλαιοπαναγιά σαι Μανωλάδα έχουν 
ανάλογο σχεδιασμό ὡς προς το νάρθηκα που περιβάλλει το δυτι- 
κό άκρο του ελεύθερου σταυρού του πυρήνα (Ορλάνδος, ABME 
À’, ο. 105-115 γα τον πρώτο και o. 115-120 γιατο δεύτερο), βλ. 
πρόσφατα Μπούρας, H ελλαδική vaobopiía, o. 124-125 pe ypo- 
νολόγηση στο β' μιοό του 12ου αι. kat όλη τη σχετική βιβλιογρα- 
φία. Ένας άλλος σημαντικός τετράκογχος αυτής. της περιόδου, 
στον οποίο o νάρθηκας προστέθηκε λίγο αργότερα (τον 120 καὶ 
13-140 ai.) καὶ ο) μεταγενέστερες, προσθήκες δείχνουν µε σαφή- 
γεια m διαδικασία δημιουργίας ενός περιστώου, εἶναι n Παναγία 
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ΕΙΚΟΝΑ 69. Novi Pazar, Άγιος [Πέτρος (n μετατροπή στον 90 έως 
110 a.) (Nešković). Άνω: αρχική φάση, αναπαράσταση, κέντρο: 
κάτοψη µε τις φάσεις, κάτω: κατά μήκος τομή µε τις φάσεις. 





Στην περίοδο αυτή θεωρείται νέος ο περίκε- 
ντρος τύπος που βασίζεται στο οκτάγωνο, σε avu- 
διαστολή µε τα παλαιοχριστιανικά οκτάγωνα!””, 
Πρόκειται ουσιαστικά για µία σύνθεση της ιδέας του 
οκταγώνου µε το σταυρό. Ὁ τύπος αυτός έχει αξιο- 
σημείωτη διάδοση και αντιπροσωπεύεται µε onpa- 
ντικά μνημεία, δεν υπάρχουν όµως οκταγωνικοί να- 
of µε σαφές περίστωο. Αντί αυτού υπάρχουν λιγό- 
τερο ή περισσότερο αυτόνομοι χώροι γύρω από τον 
πυρήνα. Θεωρητικά ωστόσο οι αυτόνομοι ἡ και OU- 
νεχείς χώροι περιμετρικά στο εσωτερικό tou OKTA- 
γωνικού ναού δημιουργούν µια ενότητα, που ὡς 
προς tn χρήση έχει ανάλογο ρόλο!33 Το περίστωο 
δεν υπάρχει συνεπώς παρά µόνο θεωρητικά µε έναν 
υπαινικτικό τρόπο, καθώς προσφέρεται στο εσώ- 








ΕΙΚΟΝΑ 70. Μανωλάδα, ΓΙαλαιοπαναγιά (β΄ μισό 12ου αι.) 
(Ὀρλάνδοο). 


τερικό του κτηρίου n δυνατότητα μετάβασης από 
τον έναν αυτόνομο χώρο στον άλλο, περιμετρικά γύ- 
po από tov τρουλαίο κυρίως ναό, ενώ σε ελάχιστες 


Ελεούσα της ομώνυμης μονής (Βέλιουσα) (1080) Miljković- 
Pepek, Veljusa, Κοταέ, Suput, Arhitektura, ο. 177, επίσης ανά- 
λογη περίπτωση Φαίνεται να αποτελεί ο ναός του Ἁγίου Tavte- 
λεήμονα στων Αχρίδα (γνωστός μόνον από ανασκαφές) (Koco, 
"Klimentoviot manastir”, ó.r., Mikhailov, “Belezhki za Klimen- 
tovata tsurkva", βλ. και Μουτσόπουλος, Καστοριά, o. 47, ex. 41 
και 81, ex. 78. Συγκρπικά βλ. Άγιο Νικόλαο orny Αυλίδα (πέλος 
10ου αρχές 1 Του ai.) (Millet, École, o. 84 και Ορλάνδος, ABME 
Α΄, 1935, x. 2, 0. 117 Μπούρας, “Συπληρωματικά στοιχεία”). Για 
πρόσθετους χώρους γύρω από τον πυρήνα, όχι όµως περίστωο, 
βλ. και την Παναγία της Καμαριώτισσας στη Χάλκη (μάλλον 
11ος ax) (Mathews, Mango, "On Panagia Kamariotissa”). 
Ανάλογη Ιδέα, αλλά σε σύνθεση κυκλικού καὶ τρουλαίου τετρά- 
κογχου, χωρίς περίστωο, αλλά µόνο µε νάρθηκα γύρω από το δυ- 
τικό σκέλος του πυρήνα, o ναός Αγίων Αποστόλων στην Αθήνα 
(τέλη 10ου ar), αλλά Και παλιότερες φάσεις (από 6ο ως 120 αι.) 
βλ. Frantz, Holy Apostles, The Athenian Agora, o. 19 και ειδικά 
24-26, όπου καὶ συζήτηση για χρονολόγηση). Ὁ ναός είναι 1r- 
αίτερα σημαντικός για τον τρόπο µε τον οποίο συντίθεται το 
τετράκογχο σχέδιο του πυρήνα µε το νάρθηκα. 

127. Μπούρας, Ιστορία, ο. 209-211. 

128. Ο Χ. Μπούρας σχολιάζει διεξοδικά τα σχετικά µε τον οκτα- 
γωγικό ναό’ βλ. Bouras, Nea Moni, o. 132-148, µε αναφορές 
σε παλιότερη βιβλιογραφία, όπου συζητώνται oi απόψεις 
ερευνητών σχετικά µε την προέλευση του οκταγωνικού 
τύπου. Tia τις διαφορές ανάµεσα σε ελλαδικούς καὶ νησιώ- 
τικους οκταγωνικούς βλ. Μπούρας, “Δύο μικροί ναοί oxta- 
γωνικού τύπου”, κυρίως c. 163 κ.ε. 
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περιπτώσεις n κίνηση αυτή υπογραμμίζεται και µε 
θολωτά υπερώα!7», Στην ανωδοµή κάθε έννοια ne- 
ριστώου καταργείται από τις κεραίες του σταυρού 
που είναι Ιδιαίτερα τονισµένες σε ύψος. 

O μόνος µνηµειακός οκταγωνικός ναός που 
συνδέει την παλαιοχριστιανική παράδοση µε τα νέα 
σχέδια είναι ο ναός που αποκαλύφθηκε πρόσφατα 
στο Küçükyalı (ίσως τέλη 9ου αι.) 120 κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη (εικ. 71). 

Μια σειρά σημαντικών οκταγωνικών ναών ep- 
φανίζονται την περίοδο αυτή στην Ἑλλάδα. Όπως 
αναφέρει o X. Μπούρας, n ούνθεση ξεκινά από το δο- 
κιμασμένο σταυρικό σχήμα της κατόψεως, προσφέρει 
άνετη στήριξη στο μεγάλο τρούλο σε οκτώ τόξα μέσω 
σφαιρικών τριγώνων και επιτρέπει ανοίγματα µε 
προοπτικές στα πλάγια διαμερίσματα καὶ στο νάρθη- 
xa'?9, Αυτά ακριβώς τα διαμερίσματα, τα οποία άλ- 
λοτε συνδέονται Και άλλοτε όχι µε τους υπόλοιπους 
πλάγιους χώρους και είναι τς περισσότερες φορές 
αυτοδύναμα, φιλοξενούν διάφορες χρήσεις που απο- 
δίδονται συνήθως στα περίστωα καὶ συνθέτουν ένα 
περιμετρικό πλαίσιο γύρω από το τετράγωνο του 
τρουλαίου nupvall, Στο εξωτερικό του κτηρίου το 
πλαίσιο αυτό είναι σχεδόν αφανές, καθώς προβάλλε- 
ται 0 τρούλος και o1 τέσσερις κεραίες του σταυρού. 
Έτσι, το περίστωο εμφανίζεται µόνο ως προς την er- 
τουργία της κάτοψης όχι όμως και ως προς τη δομή. 
Από τα γνωστά οκταγωνικά μνημεία του ελλαδικού 
χώρου σημειώνεται ο αρχαιότερος ίσως από όλους 
Όσιος Λουκάς (101 1)123, που αποτέλεσε πρότυπο για 
μεταγενέστερα μνημεία (ex. 72). O ναός τας Meta- 
μόρφωσης τοῦ Σωτήρος των Χριστιάνων στην Tpi- 
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ΕΙΚΟΝΑ 71. Κωνσταντινούπολη, o ναός του Küçükyalı (τέλη 
9ου αι.) (από Ricci). 


φυλλία Πελοποννήσου (110g αι.)}33 (ei. 73) έχει ení- 
σης µια εσωτερική ενότητα χώρων σχεδιασμένη µε oa- 
Φήνεια γύρω από τον οκταγωνικό mupúva!ć, O ναός 
έχει σπερώα που υπογραμμίζουν ακόµη περισσότερο 
την περίκεντρη οργάνωση. Ὁ ευρύχωρος εξωνάρθη- 
κας µε αρκετούς επιµέρους χώρους είναι νεότερη 
προσθήκη στο ναό. Αυτά n αρχή οργάνωσης µε τους 
περιµετρικούς χώρους παρατακτικά γύρω από τον 
τρουλαίο κυρίως ναό, συναντάται, εκτός των δύο au- 


τών μνημείων, και στο καθολικό της μονής Δαφνίου, 


129. Ὑπερώα έχουν μερικοί από τους οκταγωνικούς ναούς, όπως ο 
ναός της Χριστιανουπόλεως, ενώ ο Όσιος Λουκάς έχει διώ- 
poga παρεκκλήσια και στη μονή Δαφνίου προστέθηκε γύρω 
στο 1200 όροφος πάνω από το νάρθηκα μαζί µε ανοικτή στοά 
μπροστά σε αυτόν. 

130. Ανασκαφή A. Ricci, βλ. Ricci, “Palazzo o Monastero", o. 519. 

131. Iia των ανάλυση των θεωριών των οκταγωνικών ναών βλ. 
Μπούρας, Νέα Μονή, o. 131-140. Είναι ενδιαφέρον ότι ps- 
λετητές, όπως o Γ. Σωτηρίου, θεωρούν τους χώρους αυτούς 
ὡς περίστωα βλ. σελ. 48 του παρόντος. 

132. Σύμφωνα µε το Στίκα στα µέσα του 11ου αι.’ (βλ. Στίκας, 
Μονή Οσίου Λουκά, ο. 257). Στο καθολικό του Οσίου Aou- 
κά έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως n Ιδέα tou οκταγωνικού ναού 
σε συνδυασμό µε διάταξη σταυρού στην κάλυψη. Ot χώροι 
μπροστά στις πλάγιες εισόδους που αντιστοιχούν στα σκέλη 
του σταυρού κλείνουν pe τοίχο στις δύο πλευρές τους. Οι βό- 
peor περιµετρικοί χώροι χρησιμεύουν για να συνδέσουν τον 
ναό pe τον παλιότερό του της Lavayíac. Το σηµείο σύνδεσης. 
των δύο ναών δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί coc προς τη χρή- 
on (βλ. ανάλυση Στίκα, ó.n. ο. 187-191). Υπάρχει επίσης ένα 
ζήτημα µε το βόρειο παρεκκλήσι του Οσίου Λουκά, του 
οποίου το ανατολικό άνοιγμα και ο ρόλος δεν είναι katavon- 
τά, ἀν δε συνδεθούν µε πιθανή πμισπαίθρια κατασκευή, roc 
µπορεί να υπήρχε στην εξωτερική του πλευρά καὶ στη νότια 
πλευρά του ναού της Παναγίας. O Στίκας υποστηρίζει, µε 
βάση µια περιγραφή του Ston, ότι o χώρος ανάμεσα στους 
δύο ναούς ήταν ένας μικρότερος ναός του τέλους του 11ου 
ai. (Στίκας, ὀ.π., o. 187-188, 244-258). Δεν εξηγεί όµως για- 
τί δεν υπάρχει κόγχη ιερού προς τα ανατολικά, αλλά αντί y 
αυτήν n είσοδος στο χώρο. Αντί να αμφισβητήσει την ακρί- 
Peia της περιγραφής, παραδέχεται την ύπαρξη μικρού προ- 
οκυνηματικού ναού σε αυτή τη θέση για το προσκύνημα του 
αγίου λειψάνου από αρρώστους. Ενδιαφέρον πάντως παρου- 
σιάζει και n νοτιοανατολικό απόληξη του ναού του Οσίου 
Λουκά, όπου ο πεσσός, τρυπημένος στο υπερώο από οπή που 
διατρυπά το δάπεδο χωρίς φανερή χρήση, δεν έχει ακόμη ep- 
μηνευθεί. 

133. Βλ. Sukas, Christianou, o. 49-53 (για τη χρονολόγηση) xai 81e. 

134. Ἡ ενότητα αυτή αρχίζει ανατολικά από την πρόθεση καὶ το 
διακονικό µε δύο θολωτές μονάδες χώρων συμμετρικά ex προς 
τον κατά μήκος άξονα, που καταλήγουν στο νάρθηκα. Oi πλά- 
vie είσοδοι υπογραμμίζονται µε τα πλάγια σκέλη του σταυρού, 
που προεξέχουν μέχρι τους εξωτερικούς τοίχους. Δύο επιμήκεις 
χώροι επικοινωνούν τόσο pe το δυτικό τμήμα του πυρήνα, όσο 
και pe το νάρθηκα. Ὁ νάρθηκας, ανεξάρτητος, συνδέεται στο 
κέντρο pe τον πυρήνα, καθώς επίσης και µετους δύο Κάθετους 
προς αυτόν χώρους στα πλάγια τοῦ πυρήνα, Οι περιµετρικοί 
χώροι είχαν θολωτές κατασκευές, τρούλους ἡ φουρνικά. 


120 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΊΡΥΦΩΝΟΣ 


1000088 
AN VAY Y 


ihn ili mr 





































































































012 5m 
ΕΙΚΟΝΑ 72. Ναός του Οσίου Λουκά (101 1) (Στίκας). Άνω: to- 
μή προς νότο, κάτω: κάτοψη ισογείου και υπερώων. 









































ΕΙΚΟΝΑ 73. Πελοπόννησος, Ναός Χριστιάνων στων Τριφυλ- 
Ma, (11ος αι.) (Στίκας). Άνω: κάτοψη, κάτω: a&ovoperpixó και 
εγκάρσια τομή. 


στην Οδηγήτρια (τη λεγόμενα Αγία Σοφία) Mo- 
νεμβασίας (μέσα του 12ου αι.) 1535, στον Άγιο Nixó- 
λαο στα Καμπιά, ενώ στην Παναγία Λυκοδήμου!9ό 
(1044) (ex. 74) ο χώρος γύρω από τον πυρήνα είναι 
ανοικτός και ελεύθερος χωρίς διαχωριστικά στοιχεία. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί το 
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ΕΙΚΟΝΑ 74. Αθήνα, Παναγία xou Λυκοδήμου (1044) (Στίκας). 
Άνω: τομή προς βορρά, κάτω: κάτοψη. 


καθολικό τας μονής του Αγίου Χρυσοστόμου Kov- 
τσοβέντη Κύπρου (1090)147, βόρεια τας Λευκωσίας, 
µε οκταγωνικό µονόχωρο πυρήνα και τρούλο στηριγ- 


135. Ο ναός ακολουθεί επακριβώς το σχέδιο του ναού του Δαφ- 
νίοα. Ἡ επικοινωνία αποκαταστάθηκε αργότερα ανάµεσα 
στους γύρω από τον πυρήνα χώρους, µε τη διάνοιξη τῶν 
σχετικών ανοιγμάτων. Στη νότια πλευρά όµως αυτό έγινε 
μόνο pe το δυτικότερο από τους χώρους, ενώ ο ανατολικός 
είναι κλειστός. Ὁ ναός πιθανότατα είχε στα νότια πµιυπαί- 
θριο χώρο, κάτω από το οποίο υπάρχει κινστέρνα, βλ. σχέ- 
διο Millet, École, o. 113. Για το χώρο αυτό καὶ τη σχέση του 
µε το υπόλοιπο κτήριο διατυπώθηκαν υποθέσεις που μέχρι 
σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Για το ναό Βλ. Traquair, 
BSA 12 1905-06, ο. 273, Kalligas, “Hagia Sophia at Μοπε- 
mvasie”, Στίκας, “Αγία Σοφία Μονεμβασίας”, Καλλιγάς- 
Καλλιγά, “Αρχιπεκτονικές φάσεις”. 

136. Στο καθολικό της μονής Δαφνίου (1080) (βλ. Millet, Daphni, 
Wulff, “Hosios Lukas”, o. 1-24, Χατζηδάκης, Βυζαντινά pvn- 
pela) εφαρµόζεται ουσιαστικά n ίδια Ιδέα, αλλά σχηματίζο- 
vta ανεξάρτητοι χώροι, οἱ οποίοι δεν επικοινωνούν ούτε µε- 
ταξύ τους οὔτε µε το νάρθηκα. Or αναλογίες εδώ είναι τόσο 
ραδινές (βλ. τομή) και ο κοσμήτης σε µεγάλο ύψος, έτσι ώστε 
το μεταγενέστερο υπερώο (12ος αι.) περιορίστηκε στο νάρθη- 
κα, µε χρήση που δεν έχει διευκρινιστεί και εξωτερική pop- 
φολογία που δε µπορεί παρά να επηρέαζε την εμφάνιση του 
ουνόλου του ναού, ίσως µε ομοιότητα προς την Αγία Σοφία 
της Μονεμβασιάς. Mia παρόμοια λύση συναντάται στο ναό 
της Παναγίας του Λυκοδήμου (1044), (Coucháud, Choix, 
π.Π κ.ε, Krautheimer, Architecture, o. 405-6, 423-502 un. 
9), όπου ο κυρίως ναός περιβάλλεται από εσωτερικό περιµε- 
τρικό χώρο αποτελούμενο από τα πλάγια κλίτη και το νάρθη- 
κα. Στον όροφο, το υπερώο αποτελεί ένα είδος περιστώου σε 
δεύτερο επίπεδο (βλ. Millet, École, σ. 105-118 l'église à 
trompes d'angle και 116, Stikas, Christianou, o. 41, fig. 71). 

137. BÀ. Mango, Hawkins, "Field Work", o. 333, Megaw, "Archite- 
cture and Decoration in Cyprus”, o. 83-85, fig. I. 
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μένο σε οκτώ πεσσούς! Mia περιμετρική Kata- 
σκεσή συγκέντρωνε γύρω από τον κυρίως ναό τρεις 
αρκετά μεγάλους χώρους: δύο δίπλα στη νότια 
είσοδο, χαρακτηριστικό νάρθηκα µε πμικυκλικές 
απολήξεις, παρόμοια µε αυτόν της Νέας Μονής της 
Χίου στα δυτικά καὶ ένα νεότερο παρεκκλήσιο}39, 
που κατελάμβανε τη βόρεια πλευρά. Όλοι οι χώροι 
επικοινωνούσαν µε τον πυρήνα, αλλά και μεταξύ 
τους --εκτός του νοτιοδυτικού χώρου -- καὶ µε αυτήν 
την έννοια επέτρεπαν την περιμετρική κίνῃση γύρω 
από τον πυρήνα, χωρίς όµως και πάλι να αποτελούν 
ένα πραγματικό περίστωο. 


Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στη 
μεσοβυζαντινή περίοδο από τους ναούς περίκεντρης 
αντίληψης καθαρό περίστωο συναντάται μόνο στον 
Άγιο Δονάτο της Ζάρας, στον Άγιο Βπάλιο Ραβέννας, 
στη St. Fosca στο Torcello, στον St. Sepolcro στο 
Brindisi, στον Καθεδρικό του Σπαλάτου, otov κυκλικό 
ναό της Πρεσλάβα, στον Άγιο Πέτρο στο Novi Pazar 
xai πιθανόν στην Ετποκοπή Κισοάμου. H στέγαση των 
περιστώων τους γίνεται µε θολοδομία. 


B.3. ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΚΑΙ ITEPIMETPIKOI ΧΩΡΟΙ XE ΔΙΑΦΟ- 
ΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΩΝ NAON 

Οι µεσοβυζαντινοί ναοί που σχεδιάστηκαν µε otau- 
Ροειδή κάτοψη αποτελούν µια ευρύτατη κατηγορία 
αντιπροσωπευτική μιας αντίληψης, n οποία βρήκε 
Μεγάλη διάδοση στη βυζαντινή επικράτεια και είναι 
σημαντικοί για την εξέταση των περιστώων. Θα γίνει 
αναφορά στα περίστωα σε oxéon µε τους βασικούς 
τύπους, δηλαδή: a) στο μονόχωρο ή σταυροειδή µε 
τρούλο και περίστωο (βασιλική µε τρούλο ή μεταβα- 
τικό) και B) στις δύο κατηγορίες του εγγεγραµµένου 
σταυρού 1) to σταυρικό µε τρούλο ή απλό otav- 
ροειδή και 2) το σταυροειδή εγγεγραμμένο µε τρού- 
A0! Από τουςμπαραπάνω βασικούς τύπους ο εγγε- 
γραμμένος σταυρός (2) θεωρείται νέος για την πε- 
ρίοδο που εξετάζεται εδώ!ή!, ωστόσο o1 ναοί Dere 
Afzi, ο Άγιος Νικόλαος στα Μύρα καὶ n Νέα, του 
Jou a., φαίνεται va διαγράφουν τις νέες ιδέες. 


B.3.a. TPOYAAIA ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΧΩΏΡΟΣ Ή ITAY- 
ΡΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΡΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΩΟ. Οι τόποι αυτοί 
λαμβάνονται συχνά στη βιβλιογραφία ως ταυτό- 
σημοι!΄2 Εμφανίστηκαν από τα παλαιοχριστιανικά 
Χρόνια σε μνημεία για τα οποία έγινε ήδη λόγος. Σε 
αυτά φαίνεται καθαρά n σχέση της ενότητας των 
κλιτών και του νάρθηκα µε αυτήν του περιστώου. 
Où μονόχωροι ναοί µε τρούλο εμφανίζονται συχνά 


µε περίστωο καὶ σχετίζονται, άµεσα θα έλεγε κανείς, 
τόσο µε την τροσλαία βασιλική όσο και pe τον απλό 
τρουλαίο σταυροειδή εγγεγραμμένο! 55 Κατά tn 
µεσοβυζαντινή περίοδο εμφανίζονται αρκετές πα- 
ραλλαγές στους χώρους γύρω από τον τρουλαίο nu- 
ρήνα, οι οποίοι δεν είναι πάντα nepiorwaléf, 
Tlahérepo μνημείο αυτού του τύπου θεωρήθη- 
κε to Dağ Pazarı (474-49 1)145 που αποτέλεσε και 
πρότυπο ναών οἱ οποίοι ακολούθησαν χρονικά, 
όπως αυτός του Meriamlik (471-494), του Alahan 
(τέλος 5ου αι.) καὶ το Cumanın Camii (τέλος 5ou- 
6ος a1.), για τα οποία έγινε ήδη λόγος! 46 (eux. 35). H 
δεύτερα καὶ τρίτη φάση του Cumanın Camii!4 


138. O ναός του Χρυσοστόμου βρήκε μηιητή στο Χριστό Avuqo- 
νητή στην Καλογραία Κύπρου, µε παρόμοια λύσα pové- 
χωρου οκταγωνικού πυρήνα, Korać, Šuput, Arhitektura, o. 
202, eix. 245, όπου και n παλιότερα βιβλιογραφία. 

139. Ανάλογα λύση νάρθηκα είχε και o ναός της Αψιθιώτισσας, 
στην Κύπρο, βλ. Megaw, "Archirecture and Decoration on 
Cyprus”, εδ. σ. 83, ο συγγραφέας θεωρεί ότι τα έργα αυτά 
έγιναν από μαστόρους που είχαν εξοικείωσπ. pe την κεντρική 
βυζαντινή παράδοση (δηλ. της Κωνσταντινούπολης), βλ. και 
Mnoópac, Νέα Μονή, o. 137. 

140. Καθώς στα εγχειρίδια της αρχιτεκτονικής καὶ στις συνθετικές 
μελέτες δε χρποιμοποιείτα: πάντα µια σταθερή ορολογία, αλλά 
yia έναν τύπο χρησιμοποιούνται δύο και τρεις όροι, μερικές 
φορές και από τον ἴδιο συγγραφέα, επελέγη εδώ µια δόκιμη 
ορολογία, nou πάντως είναι συμβατική. Σημειώνεται ότι για 
την κατηγορία (a) συναντώνται ταυτόχρονα οἱ όροι; βασιλική 
µε τρούλο, µεταβατικός, μονόγωρος µε τρούλο και περίστωο, 
σταυροειδής µε τρούλο και περίστωο, κτλ. Tia τον τύπο του 
σταὐροειδούς εγγεγραμμένου έχει εισαχθεί otn βιβλιογραφία ο 
λατινικός όρος quincunx (από τον Conant, Brief Commentary, 
υποσ. 38 καὶ βλ. σχετική συζήτηση από xov Krautheimer, 
Architecture, ο. 341-343) και στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως 
εννεαµερής σταυροειδής τύπος (Krautheimer, Αρχιτεκτονική, 
ελλ. µετφ., o. 634-5). Σε αυτόν υπάγονται οἱ σταυρικοί µε 
τρούλο (που αποδίδονται και ως σταυροειδείς µε τρούλο), οἱ 
τετρακιόνιοι και O1 δικιόνιοι. 

141. Μπούρας, Ἱστορία, o. 150-151, 208-209, 213-214. 

142. Παρατηρήθηκε πολλές φορές on βιβλιογραφία n χρήση και 
τῶν δύο όρων για το ίδιο μνημείο από τον ίδιο συγγραφέα. 

143. Βλ. Θεοχαρίδου, Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, σ. 121-125 και 
Μπούρας, ón., o. 148-151, όπου αναφορά και στη μεγάλη 
συζήτησπ που υπάρχει για τη γένεση του τύπου. 

144, Παράλληλα, n συγγένεια του μονόχωρου µε τρούλο και περί- 
9160 µε τον οκταγωνικό της ἴδιας περιόδου φαίνεται αξιοπρό- 
oew, Krautheimer, Architecture, chapter 16 και o. 293 κε, 

145. Tia tn θεώρισι αυτή βλ. Englert, Olympiotissa, o. 67, 96, pe- 
ταξύ των μνημείων αυτών και o ναός unc Βιζύτις, του οποίου 
τη χρονολόγηση τοποθετούν από τον 9o μέχρι το 14ο αι. 

146. Βλ. σελ. 123 του παρόντος. 

147. Ὁ Ballance, “Cumanun Camii”, o. 113, υποσταρίζει χρονολό- 
ynon της δεύτερης φάσης στον 90 a, ενώ o Aran, “Antalya 
Cumanun Camisi”, o. 79, 81 υποστηρίζει χρονολόγηση περί- 
ποῦ στο τελευταίο τρίτο του 6ου αι. µέχρι και τον 90-100 ai. 
και την τρίτη φάση αποδίδει στους Λουζινιάν. 
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ΕΙΚΟΝΑ 75. Γ]αναγία (Μητρόπολη) τας Αττάλειας ἡ Cumanın Camii, Οἱ οιμιμότερες φάσεις (ίσως µετά τον 9ο αι.) (Ballance, Aran): 


(εως. 75), n μετασκευασμένη Αγία Ειρήνη στα µέσα 
του δου αι. καὶ στις αρχές του 9ου αι. καθώς και το 
Dere Aÿzi ουνεχίζουν µε 1n νοοτροπία του ἴδιου 
τύπου 148 (εως, 76). Ωστόοο, το Dere Agzi υπήρξε on- 
μαντικό npétuno!#. Το ενιαίο του περιστώου, παρά 
την ταυτόχρονη ύπαρξη ευκρινώς διακρινόµενων 
μερών, είναι σαφές στο ισόγειό του. To ναό του Dere 
Ağzi πρέπει να ακολούθησε ο Άγιος Κλήμης της 
Αγκύρας (µέσα 9ου αι.)}70, όπου τα τόξα γύρω από 
τον τρούλο είναι βαθύτερα. O Άγιος Κλήμης έχει 
επίσης µεγάλες ομοιότητες µε τον πολύ μεγαλύτερό 
του ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα και το ναό 
των Αρχαγγέλων της Xíyng (ή Σικής) (780)!51, H 








ΕΙΚΟΝΑ 76. Ὁ ναός του Dere Agi (αρχές 9ου αι.) (Rott). 


















κύρια φάση του Αγίου Νικολάου στα Μύρα χρονο... 





λογείται στον 8ο a1.1?? (em. 77), αλλά στην οψιμότε-::. 
pn μεσοβυζαντινή περίοδο έγιναν αρκετές προσθά- 
Keg. Πάντως ο τύπος ισορροπεί εντέλει ανάμεσα στὸ 
μονόχωρο µε τρούλο και περίστωο καὶ στην τρου- 
λαία βασιλική, Or περιµετρικοί χώροι είναι σε µε- 
γάλο μέρος αποτέλεσµα μεταγενέστερων επεμβάσε- 
ων, αλλά το αρχικό σχέδιο του µονόχωρου µε περί- 
στωο παραμένει ὡς κεντρική ιδέα. To μνημείο 

















































148. O Morgansrern (βλ. Morganstern, Dere Agi, o. 81) υποστη: 
píle: επίσης την άµεση σχέση του ναού του Lovech µε tiy 
Ἁγία Ειρήνη της Κωνσταντινούπολης, 

149. Χρονολογείται περί το 780, αλλά πιθανόν να είναι παλιότερο 
από ó,u έχει υποστηριχθεί βλ. Morganstern, ὀ.π.; 
Krautheimer Architecture, o. 284-9, 296, 423 και φωτ. 245- 
248. To Dere Αδαὶ και ο Άγιος Κλήμης της Αγκύρας είναι, 
μνημεία που δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς, Ιδιαίτερα κάτω 
από ta στρώματα των σοβάδων. 

150. Tia τον Άγιο Κλήμη Αγκύρας, που μάλιστα δεν σώζεται πλέον, 
Ισχύουν οἱ ίδιες αμφιβολίες ὧς προς τη χρονολόγηση. Jér: 
phanion, Saint Clement, ο. 113-143 και Krautheimer, Archi- 
recture, ο. 194, 285, 494 υποσ. 3, όπου σχόλια και n παλιό- 
tepn βιβλιογραφία, συζητά τον τύπο και τη χρονολόγηση. 

151. Χρονολογείται από το τέλος του 7ου μέχρι περίπου µετά τα pié: 
σα xou δου αι. Buchwald, Church of the Archangels, όπου ou 
ζωτά τον τύπο καὶ περιλαμβάνει την παλιότερη βιβλιογραφία, 
βλ. καὶ Krautheimer, Architecture, o. 288-9 και 494 υποσ. 3, 
όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία και συζήτηση για τον 
τύπο. 

152. Βλ. Peschlow, "Hl. Nikolaos in Myra", ο. 15-28, και του 1δίου;... 
"Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra", όπου αναφέρεται 
ότι ανήκουν n πρώτη Κύρια áon στο διάστηµα μεταξύ 2ουύ-.. 
6ου ai., n δεύτερη στον 80 αι. καὶ or προσθήκες στα πλάγια vou: 
ναού στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Tn χρονολόγηση σχολιάζει o 
Krautheimer, ό.π., o. 494, unoo. 3, βλ. επίσης στην πρόσφατα 
έκδοση του Μουσείου Αττάλειας Özgür, The Church of St: 
Nicholas in Myra, o. 39 µε νέα σχέδια (Peschlow). 3 


παράστασης. 


γενέστερα κτήρια, όπως n Κυριώτισσα. 





. ΕΙΚΟΝΑ 77. Μύρα, Άγιος Νικόλαος (δος αι.) (Peschlow). 
= κάτοψη, κέντρο: τομή προς N., κάτω: προοπτικό ava- 


mopef να θεωρηθεί πηγή πολλών άλλων σχεδίων 
-HoU προκύπτουν µε μικρομετακινήσεις των βαοι- 
- KÓv στοιχείων της σύνθεσης ή αλλαγές διαστάσεων. 
Παρόμοια διάταξη φαίνεται να ακολούθησαν peta- 


Ὁ Krautheimer, που υποστηρίζει ότι o µονόχω- 
OS τρουλαίος ναός µε περίστωο (cross domed) ep- 
Ὠγίζεται από τον 11ο αιώνα!”θ καὶ ότι πιθανόν 
Προέρχεται από τον τύπο του σταυροειδούς ναού µε 
Ῥούλο και υπερώο, αναφέρει ὡς πρώτη γνωστή πε- 
πτώση αυτού του τύπου το ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στη Νίκαια]”έ (er. 60). O ναός αυτός εί- 
αι βέβαια παλιότερος, αλλά στα 1065 χρονολογεί- 
3 Ὦ μετασκευή του, στο πλαίσιο της οποίας agai- 
ἔθηκαν τα υπερώα δίνοντας τη θέση τους στους 
OIYOUG πλήρωσης καὶ προστέθηκε ο νάρθηκας!”». 
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Ο σταυρικός τρουλαίος πυρήνας οριοθετείται από 
τους τέσσερις ογκώδεις πεσσούς και οι επιμήκεις 
χώροι στις τρεις πλευρές σχηματίζουν το περίστωο. 
Στις δύο πλευρές του νάρθηκα περιλήφθηκαν άλλοι 
δύο τετραγωνικοί χώροι που προεξείγαν από το κύ- 
ριο σώμα του ναού. 

Στην Κωνσταντινούπολη σημειώνεται ο ναός 
της Παμμακαρίστου (Feriye Camii): ο πυρήνας του, 
κτισμένος πιθανόν στα µέσα του llou αι. (περί το 
1067)156, οικοδομήθηκε σύμφωνα µε µια χαμένα 
επιγραφή από τον Ιωάννη Κομνηνό και tn σύζυγό 
του Άννα Δούκαινα πάνω σε παλιότερο κτίσµα KIV- 
στέρνας ή ίσως κρύπτης. Εμφανίζει το σχέδιο του 
μονόχωρου µε τρούλο και περίστωο σε κάτοψη, ενώ 
ογκοµετρικά διαμορφώνεται µε έναν κεντρικό ψηλό 
τρουλαίο χώρο και ένα πολύ χαμηλότερο θολωτό 
εσωτερικό περίστωο’”7, Oc προς αυτό, o ναός ov- 
γκρίνεται µε των αρχαιότερη φάση της Κοίμησης 
της Νίκαιας καὶ μάλιστα είναι σγεδόν σύγχρονος 
προς αυτήν, Φαίνεται όµως ότι επιχειρείται να συν- 
δυαστούν δύο τύποι σε ένα νέο, όπως έγινε στην 
Κυριώτισσα και, όπως σχολιάζει ο Hallensleben, 
μόνον περαιτέρω έρευνα µπορεί να διαφωτίσει το 
θέμα. Οι προσθήκες που ακολούθησαν αργότερα 
μετέβαλαν την τελική εικόνα vou!?5 [6/K6.3). 

Με αυτόν τον τύπο ναών συνδέεται και ο παλιός 
πυρήνας --δηλαδή n τρίτη φάση-- tou καθολικού της 


153. Krautheimer, ὁ.π., o. 290, 293, 365. 

154. Krautheimer, ó.r. 365, 423 βλ. και Peschlow, "Koimesis 
Kirche in Iznik”, pe niv. 38-44 και Mango, Archirecture, o. 
295 για χρονολόγηση npo vou 726. 

155. Peschlow, ό.π., Mango, 6.1. o. 92, Eyice, Iznik, o. 21. 

156. Βλ. Hallensleben, "Pammakaristos", και ειδικά o. 135 και 141. 
Αργότερα, το 140 ai., έγιναν οι προσθήκες βλ. Krautheimer, 
Architecture, o. 334, 340, και 423-424, 494 υποσ. 4 (όπου 
πολλά στοιχεία για τη σχέση των ναών Kalenderhane, Chora, 
Koca Mustafa Paga, Fetiyeh και 506 υποσ. 14 όπου συζητά τω 
χρονολόγηση του ναού από τους Hallensleben, Mango,- 
Hawkins κ.ά.). Ο ναός παρουσιάζει πολλές ιδιοµορφίες καὶ 
έχει προκαλέσει αντιτιθέµενες απόψεις. O Hallensleben napa- 
θέτει λεπτομερώς τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Πάντως n 
άποψη που θέλει τον πυρήνα κτισμένο στον τύπο tou τρου- 
λαίου σταυροειδούς έχει αρκετά ερείσματα. 

157. Κάτω από το κτίσμα, om θέση του κεντρικού τμήματος του 
πυρήνα, υπάρχει υπόγειος χώρος. 

158. Συχνά συνδέεται από τους ερευνητές ο ναός µε την προγενέ- 
στερη φάση του Koca Mustafa Paga Camii και µε τον Άγιο Av- 
δρέα εν τῇ Κρίσει. Τα διαθέσιµα στοιχεία όµως δεν επιτρέπουν 
να υιοθετηθεί ανεπιφύλακτα n ánoyn αυτή. Π’ αυτό θα γίνει 
εκτενέστερη αναφορά αργότερα στο κεφάλαιο IV, µόνον όµως 
στην τελευταία φάση, δηλαδή στο υστεροβυζαντινό μνημείο 


(Bà. KM K3). 
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μονής της Χώρας (1077-1081 n τρίτη φάση) 5? 


[KM7/ Κ7.3), για τον τύπο της οποίας οἱ γνώμες διί- 
οτανται. Παρά τις διαφορετικές απόψεις όµως, θα 
πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι ο πυρήνας του καθο- 
λικού τας μονής της Χώρας έχει όλα τα γνωρίσματα 
του μονόχωρου σταυροειδούς µε τρούλο καὶ περί- 
otoo, πράγμα που συμβάλλει στων υπόθεση óu περί- 
orc θα υπήρχε από αυτήν την αρχική φάση ὡς µέρος 
του αρχικού σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό αξίζει ιδιαί- 
τερης προσοχής o νότιος τοίχος του πυρήνα, όπου, 
όπως υποστηρίχθηκε πρόσφατα, δημιουργήθηκε ένα 
είδος εσωτερικού κελλίου πιθανότατα για ασκητική 
χρήση] όν, 

Σημειώνεται επίσης ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
της μονής Μαγγάνων (1 100)!61 (eux. 78) nou θεωρεί- 
ται μονόχωρος µε τρούλο και περίστωο 6? και από 
τον οποίο σώζονται μόνο θεμέλια. O ναός εξ αιτίας 
της τδιαίτερης διαμόρφωσης των τοιχοπεσσών του 
που έφεραν τον τρούλο έχει θεωρηθεί καὶ ως οκτα- 
γωνικός, αλλά n άποψη αυτή δεν φαίνεται πειστική. 
Έξω από το σώμα του ναού καὶ το εσωτερικό του πε- 
ρίστωο, υπήρχε καὶ ένα, πιθανόν μεταγενέστερο, £w- 
τερικό περίστωο, το οποίο αναπαριστάται σε σχήμα Γ 
καὶ περιβάλλει τη βόρεια και δυτική πλευρά, µπρο- 
στά στην οποία υπήρχε αίθριο. [Πιθανότατα το εξωτε- 
ρικό αυτό περίστωο να συνδεόταν Και µε άλλα κτί- 
opata που ανήκαν στο Παλάτι, 

Στην Κωνσταντινούπολη akópn ένα ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό μνημείο ανήκει σε αυτόν τον τύπο. 
Πρόκειται για το Gül Camii (1100-1150) (ίσως po- 
vi Χριστού του Ευεργέτου) 6 (ex. 79) έναν uyí- 
xoppo ναό, στον οποίο τέσσερις πεσσοί — KAI avápe- 
σά τους ανά δύο κίονες-- προσδιορίζουν µε σαφή- 
νεια ένα εσωτερικό, σχεδόν ενιαίο, περίστωο, το 
οποίο όµως πλποιάζει το ύψος του πυρήνα εξαιτίας 
των υπερώων του. Το περίστωο αποτελείται από 
δύο συμμετρικά παρεκκλήσια otn θέση πρόθεσης 
καὶ διακονικού και τον επιμήκη χώρο των πλάγιων 
κλιτών που συνδέεται pe vo νάρθηκα! (΄, Για τα une- 
ρώα υπάρχει πρόσβαση από τη βορειοδυτική γωνία. 
Ὁ ναός εδράζεται σε πλατφόρμα nou περιλαμβάνει 
υπόγειους χώρους. 

Ένα ακόµη μνημείο αυτού του τύπου που 1A- 
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο ναός της 
Αγίας Γλυκερίας, καθολικό μονής, πάνω στην opó- 
νυμπ νησίδα της Προποντίδος, ο οποίος δημοσιεύ- 
Ünxe πρόσφατα! θ᾽ (eix. 80). Πρόκειται για σταυρο- 
εἰδή µε τρούλο και στενό περίστωο, το οποίο ουνδέ- 
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ΕΙΚΟΝΑ 78. Κωνσταντινούπολη, Άγιος Γεώργιος των Μαγγά- 
vov (1100), κάτοψη (από Demangel, Mamboury). 


etai µε τον πυρήνα µε τοξοστοιχίες δύο κιόνων στις 
τρεις πλευρές του τελευταίου. Ο ναός τοποθετείται 
χρονολογικά στον 110 αι. αλλά δεν αποκλείεται καὶ 
πρωϊμότερη χρονολόγηση, ενώ εμφανίζει εξαιρετι- 
xf ομοιότητα pe το Gül Camii. 

Στη Μακεδονία είναι γνωστά δύο µεσοβυζαντι- 


159, Oates, “Kariye. A Summary Report”, όπου θεωρεί τη µεσοβυζα- 
vuvf φάση (3) ως τετρακιόνιο ναό µε περίστωο (χρησιμοποιώ- 
vrac τον όρο πλάγιοι νάρθηκες), τη χρονολογεί στον 110 αι. και 
όχι νωρίτερα και επιχειρηματολογεί για την υπόθεση του τετρα- 
κιόνιου. BÀ. Mango, Architecture, o. 137, συνδέει το ναό µε av- 
τόν της Νίκαιας, βλ. καὶ Underwood, Kariye Djami, 1, o. 8,11, 
Ousterhout, Kariye, 6.1, προτείνει έναν “εννεαμερή” eyyeypap- 
pévo σταυροειδή ὡς αρχικό πυρήνα του ναού του llou αι. Ὁ 
Krautheimer (βλ. Krautheimer, Architecture, o. 365-378, 494 
un. 4, 502 υπ. 7) προτιμά va μείνει ανοικτό το ερώτημα του 
τύπου του πυρήνα και παράλληλα αντιπροτείνει τον τύπο του 
οταυροειδούς µε τρούλο. 

60. Curëié, “Church, Cell, Tomb", (υπό δημοσίευση) DOP, ava- 
κοινώθηκε στο συμπόσιο Eschatology in Byzantium, DO 
Anual Byzantine Symposium, Washington D.C. 1999. 

61. Demangel, Mamboury, Le quartier des Manganes, Μπούρας, 
“Μονή Μαγγάνων”, όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία. 

62. Μπούρας, Ιστορία, σ. 242, 243. 

163. Schäfer, Gül Camii, Aran, “Saint Theodosia and Christ Everge- 

tes”, ό.π., βλ. και Müller-Wiener, Bildlexikon, o. 140-3. 

164. Ὁ ναός είναι υπερυψωμένος. H αρχική χρήση tou περιστώου 
του Και του υπογείου αποτελεί πρόβλημα. 

65. Eyice, “Hagia Glykeria", καὶ για τη ypovoAóynon a. 68-71. O 
Mango αναφέρει επίσης τη μονή της Αγίας Γλυκερίας -oe 
μια νποίδα της Προποντίδος-- vou 11ου at., τρουλαίο otav- 
ροειδή µε κλίτη καὶ νάρθηκα συνδεδεμένα. To μνημείο ava- 
στηλώθηκε πρόσφατα καὶ κατά την ανασκαφή ποῦ προηγή- 
θηκε εμφανίστηκαν τάφοι στον εξωνάρθηκα, στην νότια 
πλευρά του νάρθηκα Και στο βόρειο τμήμα του περίστωου. 
Ευχαριστώ την καθηγ. Ν. Atasoy για την επίσκεψη στο νησί. 
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ΕΙΚΟΝΑ 79. Κωνσταντινούπολη, Gül Camii (1100-1150) 
(οχέδια Blatner, ανασχ. Eyice, Striker, Kuban, Schäfer). Άνω: 
υπάρχουσα κατάσταση, κέντρο: κάτοψη υπερώου, κάτω: τομή 
κατά μήκος του άξονα. 


νά μνημεία που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο! 66; n 
Κουντουριώτισσα Πιερίας και n Επισκοπή του Kí- 
τρους, H Κουντουριώτισσα, n οποία χρονολογείται 
λίγο προ του τέλους τας Inc χιλιετίας 67 (επ, 81) θε- 
ὠρείται όχι µόνο συγγενική µε την Αγία Σοφία Oeo- 
σαλονίκης, αλλά επίσης πιθανόν προδρομική της 
Επισκοπής του Κίτρους. Περίστωο περιλαμβάνεται 
στον αρχικό σχεδιασμό της. O ναός υπέστη αργότε- 
Ρα επισκευές, από τις οποίες n μεγαλύτερη, που πε- 
Ριλαμβάνει τη θολοδομία καὶ την ανωδοµή πάνω 

από τα τόξα της κιονοστοιχίας, έγινε πιθανώς στον 
110 ar.168, O ναός ουνδέεται, όπως υποστηρίχθηκε 

τελευταία, µε την Επισκοπή του Δίου. Υποστηρίζε- 

τα! μάλιστα ότι από το Δίον προήλθαν τα δομικά 

υλικά του και συγκεκριµµένα από την κοιμπτηρια- 
KÁ και την επισκοπική βασιλική!67, To 10ο αι. ο 
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ΕΙΚΟΝΑ 80. Τ]ροποντίς, νποίδα Αγίας Γλυκερίας, Καθολικό 
της μονής της Αγίας Γλυκερίας, γραφική αποκατάσταση 
(12ος, 13ος αι.) (Tanman, Eyice). 















E 

LL ΤΠ 
LINH κ. I 
EIKONA 81. Πιερία, Κουντουριώτισσα (ίσως τέλη δου a.) 
(από Toryapiba, oy. Κούντουρας). Άνω: κάτοψη, κάτω; τομή. 















166. Θεωρείται ότι ο τύπος αυτός επιχωριάζει στα Μακεδονία από 
τον 70 ὡς τον 14ο αι. 

167. Μέντζος, "Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική Πιερίας”, και ειδικά 
σ. 160-161 όπου επιχειρηµατολογεί yia µια χρονολόγηση 
Ίσως καὶ στα τέλη του 8ου αι, 

168. Μένιζος, ό.π., o. 160, βλ. και παλιότερα Βελένης, Ερμηνεία, 
9. 216 για τη διακοσμητική ζώνη στην αψίδα tou ιερού, όπως 
n Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης. 

169. Μέντζος, ό.π., σ. 160. 
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ΕΙΚΟΝΑ 82. c) Πιερία, Επισκοπή Κίτρους (από Μαρκή, Ομήρου 
σχεδ.), 1. κάτοψη, 2. αξονοµετρικό αναπαράστασης, 8) Κοζάνη, 
Κοίμηση Θεοτόκου τως Αιανής, 


ίδιος ακριβώς τύπος εμφανίζεται στο ναό της Em- 
σκοπής του Κίτρους της Ππερίας!70, που ήλθε στο 
φως τα τελευταία χρόνια καὶ αντιγράφει µε εντυ- 
πωσιακή ακρίβεια το ναό της Αγίας Σοφίας της 
Θεσσαλονίκης (cix. 82a). Ο ναός, εκτός του eoo- 
τερικού περιστώου του, φαίνεται να είχε προσκολ- 
λημένους µια σειρά από χώρους στη βόρεια πλευ- 
ρά του, που πιθανότατα επικοινωνούσαν µε το ναό, 
ενώ στη δυτική πλευρά υπήρχε ένα προστώο καὶ 
om νότια πλευρά είναι πολύ πιθανό να υπήρχε eni- 
σκοπείο ή άλλο κτήριο. H πλήρης μελέτη του ana- 
τεί περαιτέρω ανασκαφή. 

Ένα από τα παραδείγματα µονόχωρου ναού µε 
τρούλο και περίστωο είναι στα Δυτική Μακεδονία n 


Κοίμηση Θεοτόκου τας Αιανής (11ος aL)! µε 
τρουλαίο πυρήνα xai περίστωο, το οποίο δε σώζεται 
σήμερα, αλλά μαρτυρείται κυρίως από τα στοιχεία 
της σημερινής όψης τοῦ (EIK. 82β). Σημειώνεται n 
πολυγωνική κόγχη του ιερού ενώ εσωτερικά τα τό- 
Ea nou στήριζαν τον τρούλο είναι πολύ ρηχά. O nu- 
ρήνας είχε τρίβηλα ανοίγματα για επικοινωνία µε TO 
περίστωο, από τα οποία σώζεται σε ανεκτή κατάστα- 
on µόνο το νότιο. Ta άλλα δύο όµως, βόρεια και δυ- 
τικά, είναι εύκολα αναγνωρίσηια. 

Επίσης στην ανατολική Μακεδονία υπάρχει ο 
ναός της Αγίας Σοφίας στη Δράμα (10ος ή 1106 
αι.) 172 (ax. 83) στον ἴδιο τύπο του σταυροειδούς 
τρουλαίου µε παρόμοιες λεπτομέρειες, όπως ο ναός 
του Lovech: δύο κίονες ανάμεσα στον πυρήνα και σε 
καθένα από τα πλάγια κλίτη, άνοιγμα προς το váp- 
θηκα, tou οποίου τα δύο άκρα καταλήγουν σε κόγ- 
χες καὶ εσωτερικά το περίστωο διαγράφεται µε σα- 
φήνεια. Αναλόγου τύπου αλλά µε στενότερο περί- 
otwo είναι το καθολικό της μονής tou Λινού στο 
Παπίκιο όρος. Βορειότερα, στη Ν. Σερβία, σώζεται 
ο πυρήνας Kai µέρος του περιστώου του ναού της 
Stara Pavlica (παλιός ναός του Απ. [Ἰαύλου) (πιθα- 
νόν του 12ου a1.) ? (eik. 84) κτισμένος στον τύπο 
του τρουλαίου σταυροειδούς µε περίστωο. O ναός 
ὡς προς τις λεπτομέρειες των φερόντων πεσσών 
παρουσιάζει ομοιότητες µε αυτόν του Drenovo, κα- 
θώς υπάρχουν βαθειές κόγχες, κατά τα άλλα όμως 
αποτελεί μικρογραφία των μεγάλων ναών nou ήδη 


170. Χρονολογείται στα τέλη του 100v ar., βλ. Μαρκή, “Ανασκαφές 
om Βόρεια Eliepía", και ειδικά o. 244 (Βυζαντινή Πύδνα) 
247, 252-3 σχ. 7,10. Ευχαριστίες οφείλω στην κα Μαρκή για 
τις χρήσιμες πληροφορίες. Ἡ ερευνήτρια τοποθετεί το ναό 
στην περίοδο αυτήν, ενώ o Μέντζος (Μέντζος, ὁ.π., o. 199) 
υποστηρίζει ότι ο ναός είναι προγενέστερος και ότι στο τέλος 
του 10ου αι. έγινε μετασκευή, όπως δείχνει το κάτω μέρος του 
τοίχου και spolia του 7ου αι. σε δεύτερη χρήση. 

171, Οικονόμου, “Κοίμηση Θεοτόκου Αιανής”. Ἡ γράφουσα 
ασχολήθηκε επίσης µε το ναό το 1989 και κατέγραψε πολλές 
παρατηρήσεις ποῦ ενισχύουν την άποψη που διατύπωσε ο 
Οικονόμου περί ύπαρξης περιστώου σης τρεις πλευρές. O 
ναός πρέπει να ήταν μονόχωρος τρουλαίος µε περίστωο. 

172. Βλ. Κούντουρας, Μπακιρτζής, “Ἁγία Σοφία Δράμας”, όπου o 
ναός χρονολογείται, µε βάση παρατηρήσεις για τον oktayovi- 
κό του τρούλο καὶ για τη σχέση του περιστώου µε τα "napa- 
βήματα”, στο 100 αι. ή καὶ πιο νωρίς. Oyipórepn. χρονολό- 
ynon, δηλ. στα τέλη 10ou a., δίδει ο Hatjiyannis, "Le cas 
d'Olympiotissa", Ακολουθούν οι Korać, Šuput, Arhitektura, 
o. 308, 428, όπου kai n παλιότερη βιβλιογραφία, 

173. Korać, Šuput, ur. σ. 308, 424 όπου και ἡ παλιότερη βιβλιο- 
γραφία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 83. Δράμα, Αγία Σοφία (πιθανόν 1006 αι.) (Κού- 
ντουρας, Μπακιρτζής). Άνω: κάτοψη, κέντρο: αξονική τομή 
προς βορρά, κάτω: εγκάρσια τομή. 





αναφέρθηκαν. Για το Drenovo, για την χρονολόγη- 
on του οποίου —óxov 11ο ή στο 14ο ai.— οι γνώμες 
διίστανται, θα γίνει λόγος αργότερα (κεφ. IV, σ. 
139). Διχογνωμία υπάρχει επίσης καὶ για το ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου στο Λάμποβο!7ή, όπου ου- 
ναντάται ανάλογη λύση, ναό ο οποίος επίσης θα εξε- 
ταστεί σε άλλη θέση. Οι δύο αυτοί ναοί αναφέρονται 
ωστόσο εδώ γιατί παρουσιάζουν μεγάλες οµοιότη- 
τες µε τα άλλα μνημεία της ομάδας, γεγονός που 
οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην πρώιμη χρονολό- 
γησή τους. 

Δε θα πρέπει ίσως va αγνοηθούν μερικά ακόµη 
μνημεία που, av καὶ δε διασώζουν περίστωο, δεν eí- 
ναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είχαν. Πρόκειται για τον 





ΕΙΚΟΝΑ 84. Σερβία, Stara Pavlica (ίσως 12ος αι.). Άνω: κάτο- 
vn πριν την αναστήλωση (από Deroko ανασχ. Korać, Šupun), 
κάτω: ánown του πυρήνα μετά την αναστήλωση (Nevadovié). 


Άγιο Αβέρκιο στο Kursunlu (Ελεγμοί) (1162)! στις 
ακτές του Μαρμαρά, τρουλαίο µονόχωρο µε δύο πα- 
ρεκκλήσια kar νάρθηκα, τον Άγιο Παντελεήμονα στο 
Yusa Tepesi στην ασιατική πλευρά tou Βοσπόρου 
(6ος ἡ 906 αι.)176, το ναό του Eregli ^, το ναό γνω- 


174. Βοκοτόπουλος, Δυτική Στερεά και Ἠπειρος, o. 86-92, niv. 
54-56. O συγγραφέας υποστηρίζει ότι ouv Ἠπειρο δεν 
υπήρχαν περίστωα, ὁπῶς αυτό γινόταν στη Θεσσαλονίκη καὶ 
στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, υπάρχουν ναοί nou napa- 
πέμπουν σ᾽ αυτήν την ιδέα. 

175. Mango, "Elegmi", Krautheimer, Architecture, o. 365 καὶ 
πιο πρόσφατα των Tunay, Erdogan, Tekin, Yimaz, “Recent 
Excavations”, όπου φαίνονται ίχνη περιµετρικής κατασκευ- 
fic, ίσως περίστωου. Στο νπσιώτικο χώρο αξίζει va σηµειω- 
θεί ο ναός της Αγίας Κυριακής στην Απείρανθο της Νάξου 
(αρχές 9ου αι.), μονόχωρος τρουλαίος µε κλίτος καὶ νάρ- 
θηκα σε σχήμα T. 

176. Βλ. Suzygowski, JÓAI, I, 1898, Beiblart, I, i.c, Eyice, 
“Remarques”, βλ. και Krautheimer, ó.n., ο. 502 υποσ. 7, 506 
υποσ, 15. 

177. Βλ. Eyice, “Monuments byzantines anatoliens", o. 319, 318 fig.3. 
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στό ως Toklu Dede Mescidi στην Κωνσταντινούπολα 
(πιθανόν 972)!78 που το σχέδιό τους δεν αποκλείει 
την υπόθεση να περιλάμβαναν περίστωο σε µία φάση 
τους, 

O τύπος του μονόχωρου µε τρούλο και περί- 
στῶο γνωρίζει μεγάλη διάδοση την περίοδο αυτή αλ- 
λά θα συνεχίσει καὶ αργότερα στην υστεροβυζαντινή 
περίοδο. Έτσι, απαντά π.χ. στον παλαιολόγειο νότιο 
ναό της μονής του Λιβός!7», που θα εξεταστεί σε ád- 
An θέση, ο οποίος --κατά το πρότυπο της μονής του 
ΠΠαντοκράτορος- προστέθηκε στον υπάρχοντα ναό 
του 10ου αι. καὶ αργότερα συνδέθηκε μαζί του µε ένα 
συνεχές περίστωο. Αυτό άρχιζε από τα νότια και Ka- 
τελάμβανε όλη τη δυτική πλευρά και των δύο ναών. 


Ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κατά τη µεσοβυζαντινή 
περίοδο εμφανίζεται στα Βαλκάνια και στη Ρωσία 
ένας τύπος µονόχωρου τρουλαίου ναού µε πλάγιους 
προεξέχοντες χώρους, που έχει τις ρίζες του σε opr- 
σµένα πρότυπα των παλαιοχριστιανικών χρόνων, 
όπως είναι ο ναός 32 στο Binbirkilisse (περί το 600) 
στη Λυκαονία!90 ή ο ναός στο Ivanjani της BouA- 
γαρίας (5ος αι.) 5] ἡ n βασιλική Β΄ ovo Caričin Grad. 
Στην περίπτωση των μεσοβυζαντινών αυτών ναών οἱ 
δευτερεύουσες λατρευτικές χρήσεις στεγάζονται σε 
χώρους, παρεκκλήσια ή χορούς, που εξέχουν από το 
κύριο σώμα του ναού, χωρίς όμως να είναι στοές! δή. 
H λύση αυτή έχει ενδιαφέρον εδώ, στο βαθµό που οι 
προεξέχοντες αυτοί χώροι παραλαμβάνουν πα- 
ῥόµοιες µε τα συνεχή περίστωα ή µε τους εν σειρά 
περιµετρικούς αυτόνοµους χώρους, χρήσεις. Τονίζε- 
ται όµως ότι δεν πρόκειται για στοές. Ἡ λύση αυτή 
συναντάται στους περισσότερους σερβικούς ναούς 
αυτής της περιόδου, όπως είναι οι ναοί Studenica, 
Kuršumlija, Ziëa, Djurdjevi Stupovi (eix. 85), Sopo- 
éanil85, και áÀÀo194, ενώ ανάλογες λύσεις ακολου- 





[11 
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ΕΙΚΟΝΑ 85. Σερβία, Novi Pazar, o ναός Djurdjevi Stupovi 
(1170-1) (Neëkovié). 


θούνται στους ρωσικούς ναούς, όπως n αρχική pá- 
on της Αγίας Σοφίας στο Novgorod, ο ναός της Ava- 
λήψεως στο Mokvi του Καυκάσου, ο Suzdal Sabor 
κ.ά. 195. Πολά αργότερα συναντάται κάτι ανάλογο 
στων Αγία Σοφία Τραπεζούντος (μεταξύ 1238 και 
1263)156 ne τα δύο της πρόπυλα. 

Σε ορισμένα μνημεία oi πλάγιοι αυτοί προε- 
ξέχοντες χώροι κλείστηκαν αργότερα µε τοίχο, όπως 
έγινε otn Sopoćani, Εδώ, o ενδιάµεσος χώρος ανά- 
μεσα από τα δύο πτερά κάθε πλευράς πληρώθηκε µε 
τοίχο και δημιουργήθηκε έτοι µια σειρά τριών χώ- 
pov σε κάθε πλευρά του ναού εσωτερικά κάτω από 
µια ενιαία otéyn!#7. Παρά τις ενοποιήσεις όμως, ot 
χώροι αυτοί ποτέ δεν έφθασαν να αποτελέσουν ένα 


ενιαίο περίστωο. 


178. Πασσαδαίος, “Τοκλού Μεστζιντί”. O ναός πολύ περισσότερο 
θα μπορούσε να περιληφθεί εδώ av ήταν γνωστός ο χώρος 
στη νότια πλευρά του, βλ. Mango, "On Panagia Kamario- 
tissa”, o. 128 κ.ε, Müller-Wiener, Bildlexikon, o. 206 κ.ε., 
Krautheimer, Architecture, σ. 509 un. 54 για το σύνολο των 
ναών της περιοχής o. 506, υπ. 15. 

179. Eyice, “Un type peu connu", o. 225-227 και Megaw, "The ori- 
ginal Form”. 

180. Βλ. στο IH / B1 του παρόντος καί o ναός tnc [Παναγίας στην 
Tomarza (δος αι.) βλ. Restle, “Binbirkilisse”. 

181. Όπου στα πτερά βρίσκονταν και στα δύο (ταφικές κρύπτες), 
βλ. Hoddinott, Bulgaria in Antiquity, o. 279. Για tn βασιλική 
Β΄ του Caričin Grad βλ. o. 97 του παρόντος. 

182. Πρώτος έγραψε για το θέμα αυτό στη σερβική αρχιτεκτονική 
o Deroko, “Niski transept”, o. 615-18 και αργότερα o Korać, 
"Architecture au XIIe siècle”, καὶ του ιδίου “Sveti Sava i pro- 
gram Raškog hrama” o. 231 κ.ε. . 

183. Για τη Studenica (1198-1208) βλ. Canak-Medié, Bošković, 
Arhitektura Nemanjinog doba, o. 78-146. Djurdjevi Stupovi 
(1170-1171) (Nešković, Djurdjevi Stupovi, o. 126-174 και 
ειδικά o. 25-31, Canak-Medié, Bošković, ό.π., o. 53-70 και 
ειδικά o. 58-60). Για το ναό του Αγίου Νικολάου (To- 
plica)(1158 4 1162-58) βλ. Vulović, “Sveti Nikola kod 
Kuršumlije”, και Canak-Medié, Bošković, ó.r., I, o. 13-36 
και yia tn Θεοτόκο στων ίδια τοποθεσία (6ος αι. kar 1158 ή 
1168) Striéevié, “Ranovizantijske crkve kod Kuršumlije”, 
Canak-Medié, Bošković, ó.n. o. 37-50. Για τη Sopoćani, βλ. 
Kandić, Milošević, Monastery Sopoćani, ὁ.η., όπου n παλιό- 
τερη βιβλιογραφία. 

184. Όπως είναι n Mileševa (1218-1219) (Canak-Medic, Kandić, 
Arhitektura XIII veka, I, o. 15-79), n Θεοτόκος. στο Ratac, ο 
Άγιος Πέτρος στο Bijelo Polje (τέλος 12ου αι.) (Canak-Medié, 
Arhitektura Nemanjinog doba, II, o. 47-84). 

185. Korać, "Architecture au XIIIe siècle”, ειδικά ο. 92 κ.ε. Hamil- 
ton, Art and Architecture in Russia, o. 51-64 για τα παραπά- 
vo pvngefa, όπου καὶ βιβλιογραφία. 

186. Talbot Rice, Sr. Sophia at Trebizond, κεφ. 2, o. 1-8, ἃκ.ε. 
Buchwald, “Laskarid Architecture”. 

187. Kandić, Milošević, Monastery Sopoćani. Ενδιαφέρον παρου- 
σιάζει n σύγκριση των ναών αυτών µε to ναό του Yilanca 
Bahir o. 132 υπ. 210 του παρόντος. 
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Β.3.β. ΣΤΑΥΡΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΩΟ 


Σταυρικοί µε τρούλο και περίστωο: Στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται ορισμένοι σταυρικοί τρουλαίοι 
ναοί, στους οποίους τα γωνιακά διαμερίσματα είναι 
χωρισμένα µε τοίχο. Στη βιβλιογραφία όµως οἱ 
ίδιοι ναοί εντάσσονται πολλές φορές και µεταξύ 
τῶν μονόχωρων µε τρούλο και περίστωο. Ta pvn- 
μεία είναι λίγα. Σημειώνεται εδώ ένας σημαντικός 
ναός αυτού του τύπου, το Kalenderhane ή ναός της 
Κυριώτισσας (1195-1203) 158 (ei. 86), ο τελευταίος 
μεγάλος ναός που κτίστηκε στην Πόλη πριν από tn 
λατινική κατοχή. Εδώ, στο σωζόμενο κτήριο, KU- 
ριαρχεί n μεσοβυζαντινή φάση των τελευταίων 
χρόνων του 12ου. αι., ενώ οἱ διάφορες φάσεις του 
ναού εντοπίζονται από τα τέλη του 6ου αι. μέχρι τα 
τέλη του 12ου ai, καθώς kai παλαιολόγειες er- 
σκευές σε χώρους που σχετίζονται µε το περίστωο. 
Παρατηρείται ότι σε όλες τις φάσεις του ναού 
σπάρχει n έννοια του περιστώου, µε διαφορετικό 
όµως τρόπο κάθε qopál*?. Ὁ ναός θεωρήθηκε ως 
σταυροειδής µε τρούλο}, av και τα κλειστά γωνια- 
κά διαµερίσµατά του είναι αρκετά μεγάλα, ώοτε 
µπορεί να θεωρηθεί απλός εγγεγραμμένος ή σταυ- 
Ρικός µε τρούλο. Σύμφωνα µε τις τελευταίες έρευ- 
γες τόσο στην αρχική φάση, στο λεγόμενο βόρειο 
ναό δίπλα στο υδραγωγείο, όσο καὶ στις επόμενες 
δύο φάσεις, δηλ. στη λεγόμενη βασιλική του Βή- 
ματος, δείχνουν ότι επαναλείφθηκε σχεδιασμός µε 
εσωτερικό περίστωο. [lepíowoo υπήρχε καὶ στη 
φάση 7(E) του 12ου αι., όπως υποστηρίζουν οι C. 
Striker καὶ D. Kuban!?!, Για τη χρονολόγηση του 
περιστώου υπάρχουν διχογνωμίες, καθώς ελάχιστα 
στοιχεία σώζονται από αυτό. H θεώρηση του nu- 
Ρήνα έχει καὶ εδώ ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο 
τύπος του σχεδίου του καὶ n κατασκευή του µπο- 
ρούν va προοδϊορίζουν την ενιαία Kat ταυτόχρονα 
ή pn ταυτόχρονη οικοδόμηση tou περιστώου. Το 
περίστωο αποτελεί συστατικό στοιχείο τοῦ τύπου 
στην περίπτωση του μονόχωρου ή σταυροειδούς 
τρουλαίου µε περίστωο και συνεπώς είναι το πιο TI- 
θανό ότι θα αποτελούσε µέρος της μεσοβυζαντινής 
φράσης tou ναού. Στην περίπτωση όµως του σταυρικού 
Á του σταυροειδούς εγγεγραμμένου µπορεί να µην ne- 
ριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του µεσοβυζα- 
ντινού ναού και συνεπώς O1 πιθανότητες της μετέπειτα 
προσθήκης του αυξάνονται”, Στην ἴδια κατηγορία 
του απλού σταυροειδούς µε τρούλο τοποθετούνται 
επίσης το Âtik Mustafa Pasa Camii (θος ή 11ος αι.) 
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EIKONA 86. Κωνσταντινούπολη, Κυριώτισσα (Kalenderhane), 
φάσεις (Striker, Kuban). Άνω: ναός του Βήματος, κέντρο: 
10/12ος u., κάτω: κύριος ναός, 


188. Striker, Kuban, Kalenderhane, o. 71-72 και 26-27 βλ. (KM 3, 
K3) και Krautheimer, Archirecture, o. 86, 340. 

189. Striker, Kuban, 6.n. Folio o. 33, 34. 

190. Μπούρας, Ἱστορία, ο. 243 αναφέρει ότι “διατηρεί την αντίληψη 
του τρουλαίου ναού στον οποίο οἱ εγκάρσιες xapápec φθάνουν 
έως τους πλευρικούς εξωτερικούς τοίχους”, Striker, Kuban, ό.π., 
o. 62. O ναός βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάµεσα στον τύπο του 
σταυρικού τρουλαίου (απλού σταυροειδή) ναού µε βαθειά σκέ- 
λα σταυρού τόσο σε κάτοψη, όσο και στην ανωδοµή και στον 
τύπο του μονόχωρου σταυροειδή εγγεγραμμένου µε τρούλο. 

191. Striker, Kuban, ό.π., o. 62. 

192. Striker, Kuban, 6.n. σχέδια 18, 24-47, 35, 36 και oy. 68, 69, 73, 
81, 87,95. H αναμετώπισπ του ναού διαφέρει ανάλογα pe τη Oc- 
pnon των γωνιακών διαμερισμάτων του. To περίστωό vou m- 
θανότατα να µην κτίστηκε ταυτόχρονα pe xo υπόλοιπο κτήριο, αλ- 
λά να είναι pua οφιμότερη παλαιολόγεια φάση. Αν όµως δεχθεί 
Κανείς την άποψη των C. Striker και D. Kuban, ότι πρόκειται yra 
μονόχωρο σταυροειδή µε τρούλο (σχέδιο συντηριτικό, όπως το 
χαρακτηρίζουν), τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή καὶ n σύγχρονα 
oikoGópgnon: ή τουλάχιστον, ο σύγχρονος σχεδιασμός του nepi- 
στώου. Μένουν όµως ερωτηματικά γύρω από αυτό το θέμα. Αξί- 
ζει ωστόσο να παρατηρήσει κανείς (σε σχέση µε των Κυριώτισσα) 
το σχέδιο του ναού του Ay. Παντελεήμονα στο Νέρεζι, το Atik 
Mustafa Paga Camii καὶ άλλους σταυρικούς µε τρούλο ναούς, 
που ενιοχύουν ταν άποψη ότι και n Κυριώτισσα ανήκει στον ίδιο 
τύπο, στον οποίο το περίστωο δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο. 
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και ο Άγιος Παντελεήμων στο Νέρεζι, αλλά δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό περίστωο!”9. Ένας 
ναός που αξίζει να αναφερθεί, επειδή δημιουργεί 
ερωτήματα σχετικά µε αυτό το είδος τῶν εσωτερ;- 
κών περιστώων καὶ τη γένεση του σταυροειδούς 
τετρακιόνιου εγγεγραμμένου, είναι το Fatih Camii 
στην Τρίγλεια της Βιθυνίας (780-813) — κοντά στα 
Μουδανιά, otn θάλασσα του Μαρμαρά. Σταυροει- 
δής εγγεγραμμένος απλός, αλλά καὶ τετρακιόνιος 
(θεωρείται πεντάτρουλος, µε προεξέχον παρεκκλή- 
σι στη θέση του διακονικοή και νάρθηκα), έδωσε 
την ευκαιρία επανεξέτασως της προέλευσης τοῦ 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου!”΄, Καθώς δεν έχει 
ερευνηθεί αρκετά, δεν μπορεί να υποθέσει κανείς 
βάσιμα ότι υπήρχε περίστωο. 

Σταυροειδής και εγγεγραμμένος µε τρούλο και πε- 
ρίστὠο!”». Ὁ σημαντικότερος και ανηπροσωπευτικό- 
τερος ναός δεν είναι άλλος από την nepióvopn Νέα 
Εκκλησία (ή Νέα Μεγάλη Εκκλησία), που θεωρείται 
ένα από τα δημοφιλέστερα πρότυπα για την εξέλιξη 
τας βυζαντινής αρχιτεκτονικής, Από τη Νέα (Β80)}76 
(cus. 87), κτίσμα του Βασιλείου Α΄ του Μακεδόνος, 
διασώζονται ελάχιστα υπολείμματα, όπως φαίνεται 
από τα σχέδια των Suzygowski καὶ Wulzinger!?. 
Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές επιχείρησαν τη γραφική 
αποκατάσταση του ναού Και, βασισμένοι τόσο στα 
αρχαιολογικά αυτά δεδοµένα, όσο καὶ στα κείµενα 
των πηγών, πρότειναν άλλοι tnv υπόθεση óu ο ναός 
σχεδιάστηκε ως σταυρικός ή σταυροειδής evyeypapé- 
voc µε τρούλο!" και εξωτερικό περίστωο καὶ άλλοι 
την υπόθεση ότι ο ναός ήταν σταυροειδής µε τρούλο 
και περίστωα. Ἡ δεύτερη αυτή υπόθεση προτάθηκε 
χωρίς σχόλια από τους Conant και MacDonald καὶ 
διατυπώθηκε από τον Ćurčić, που επιχειραµατολόγη- 
σε µε βάση κυρίως τις πηγές!7» (ex. 87 B,y). Και ous 
δύο περιπτώσεις πάντως, παρά το ότι δεν υπάρχει 
συμφωνία για τον τύπο καὶ τη µορφή του ναού, δεν 
αμφισβητείται n ύπαρξη περιστώου”θῦ, H διαφορά 
στις απόψεις είναι σημαντική εκτός των άλλων καὶ για 
το αν n θέση των γωνιακών τρουλίσκων ήταν στον 
πυρήνα ή στο περίστωο, γεγονός πού έχει σημασία, 
καθώς μια σειρά πεντάτρουλων ναών ακολούθησαν 
το πρότυπο της Néac?!. 

Αν n πρώτη περίπτωση ευσταθεί, τότε n Νέα ef- 
ναι o ΠΙΟ σημαντικός κρίκος για την εισαγωγή στην 
αρχιτεκτονική των πέντε κέντρων”θ;, τας οποίας 
προϊόν είναι n πεντάτρουλη λύση και κατ επέκταση 
πολύτρουλος ναός pe nepíowoo^? —á καλύτερα µε 
πολλαπλό περίστωο, ο οποίος είχε για µεγάλο χρονικό 


193. 


194. 


195. 


196. 


197. 
198. 


199. 
200. 


201. 
202. 


203. 


Στην πρώτη περίπτωση τα γωνιακά διαμερίσματα θεωρούνται ὡς 
σύνθετοι πεσσοί (όπως οἱ πεσσοί στην Αγία Σοφία Θεασαλονί- 
xng) που οριοθετούν τον πυρήνα, ενώ otn δεύτερπ τα γωνιακά TE- 
τραγωνικά διαμερίσματα δεν αποτελούν πεσσούς, αλλά οἱ τοίχοι 
τοὺς φέρουν τον κεντρικό τρούλο. 

Βλ. Mathews, Hawkins, “Atik Mustafa Paşa Camii”, ναός µε 
άγνωστο το ελληνικό óvopá του (ίσως ο Προφήτης Ἠλίας εν 
Πετρίω), σχεδιάστηκε επίσης ως απλός εγγεγραμμένος otav- 
póg µε τρούλο και αρκετά στοιχεία στις σωζόμενες όψεις του 
δείχνουν ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε ένα περίστωο στις τρεις 
πλευρές του ναού, αλλά δεν υπάρχει επαρκής έρευνα ή τεκµη- 
pícon για να υποστηρίξει κανείς πειστικά αυτήν την υπόθεση. 
Στην ἴδια τυπολογική ομάδα µπορεί να ενταχθεί και ο ναός της 
Αίνου (Fatih Camii), µε όλες τις ιδιαιτερότητές του, nou σχε- 
τίζονται µε τοῦς οκτώ κίονες στο εσωτερικό τρουλαίο τετρά- 
yovo καὶ µε τους εσωτερικούς τοίχους των. δυτικών διαµερι- 
σμάτων, nou µε δίλοβο άνοιγμα επικοινωνούν µε τη δυτική Ke- 
paia τοῦ σταυρικού πυρήνα. Εδώ, ο νάρθηκας είναι µέρος του 
περιστώου, διευρυμμένος µε qua μεταγενέστερη παλαιολόγεια 
προσθήκη, βλ. Eyice, “Trakyada Bizans”, o. 351 κ.ε. tou ιδίου, 
“Monuments byzantins de la Thrace Turque”, o. 303 κ.ε. Ou- 
sterhout, “Enez”, Mango, Architecture o. 154. Σημειώνεται 
επίσης για m γενική σύλληψή της n Κοσμοσώτειρα tov Φερ- 
ρών που εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες µε το ναό της Αίνου ὡς 
προς τη διάταξη των μερών του χώρου. Επισημαίνεται επίσης 
o ναός otn Βιζύπ, του οποίου n χρονολόγηση δεν έχει βεβαι- 
ωθεί και άλλοι ερευνητές την τοποθετούν στον Jo αι. κι άλλοι 
στο 140 αι. βλ. Mango, "Bizye", ό.π. και Eyice, "Monuments de 
la Thrace Turque”, 6.1. Στη BuGón το ισόγειο είναι βασιλική, 
αλλά ο όροφος (υπερώα) απλός σταυροειδής εγγεγραμμένος. 
ΤΙ) αυτό εξάλλου ναοί του Μυστρά έχουν συσχετισθεί µε av- 
τόν το ναό. 

Fia το Fatih Camii της Τρίγλειας στο Kayseri, το Ücayak του 
Kirsehir βλ. Mango, Sevéenko, "Some Churches and Mona- 
steries", Mango, Architecture, o. 97 κ.ε. ίσως μόλις πριν τον 
9o αι. 

Για το σταυροειδή εγγεγραμμένο τύπο και τις υποδιαιρέσεις 
του βλ. Δημητροκάλλης, Ναοί Μικράς Ασίας, ο. 9-28, και ο. 
117-158 Γκιολές, Βυζαντινή ναοδομία, γενικά βλ. επίσης 
Krautheimer, Architecture, o. 340 κ.ε., καὶ Μπούρας, Ap- 
χιτεκτονική, ο. 212, 213. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχε:! má- 
ντα συμφωνία μεταξύ των συγγραφέων στην ορολογία για τη 
διάκριση των τύπων. 

Από τη Νέα διασώθηκαν ελάχιστα υπολείμματα καὶ οἱ ερευνητές 
πρότειναν αρκετές διαφορετικές αποκαταστάσεις του αρχικού 
σχεδίου, βλ. Conant, Brief Commentary, o. 15-16, MacDonald, 
Architecture, e. o. 67, Ćurčić, "Architectural Reconsideration”, 
Kraurheimer, ó.n. 341, 355-6 nou tn θεωρεί σταυροειδή syys- 
γραμμένο. Βλ. επίσης Magdalino, "Nea Ekklesia of Basil P”, o. 51- 
64, όπου o συγγραφέας αναφέρει ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος 
σε πέντε Αγίους και y? αυτό είχε πέντε τρουλαία παρεκκλήσια και 
τον συνδέει µε τον Άγιο Νικόλαο στα Μύρα, o. 56. 

Wulzinger, Baudenkmäler, ex. 26, Conant, Brief Commen- 
tary, 6.1. 

Βλ. Krautheimer Architecture, ο. 341 κ.ε. και 355, 366. 

Βλ. Ćurčić, "Architectural Reconsideration”. 

Στην πρώτη περίπτωση, το περίστωο δημιουργείται έξω από 
τον εγγεγραμμένο σταυροειδή πεντάτρουλο πυρήνα, ενώ otn 
δεύτερη έξω από το εσωτερικό περίστωο. 

Hadzitrifonos, "Petokupolne". 

Ὁ τύπος ονομάστηκε και εννεαµερής (quincunxes), σύγκρ. Krau- 
theimer, Architecture, ο. 520 xai ελλην. ἐκδ. Αρχπεκτονική, o. 634. 
BÀ. Krautheimer, ό.π., o. 340-3 για τους πεντάτρουλους 
σταυροειδής εγγεγραμμένους εννεαµερείς, βλ. επίσης E. 
Hadzitrifonos, "Petokupolne", υποσ. 5. 
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ΕΙΚΟΝΑ 87. Κωνσταντινούπολη. Άνω: υπολείµµατα της Νέας Ex- 
κλησίας, (880) (Wulzinger), µε βάση τα οποία επιχειρήθηκε ava- 
παράσταση σταυροειδούς εγγεγραμμένου, κέντρο: αναπαράσταση 
Νέας Εκκλησίας ως σταυροειδούς µε τρούλο καὶ περίστωο (Co- 
nan), κάτω: αναπαράσταση Νέας Εκκλησίας ως παραλλαγή 
σταυροειδούς τρουλαίου µε περίστωο (McDonald). 


διάστηµα πολύ μεγάλη απήχηση τόσο στη βυζαντινή 
επικράτεια, όσο και στις περιοχές της βυζαντινής 
επιρροής2θ΄ Ὡστόσο, µέσα στην ἴδια την Κωνστα- 
ντινούπολη Κανένας πεντάτρουλος ναός δε διασώθη- 
κε ούτε ναός µε περίστωα του τύπου της Νέας. 
Πληροφορίες υπάρχουν µόνο από τις πηγές, όπως 
π.χ. για τον ανακτορικό ναό της Havayíag στο Φάρο 
(860-4)?05 κτισμένο από το Μιχαήλ το Γ΄. Επίσης, 
μόνο λίγο μακρύτερα από την πρωτεύουσα, στα νότια 
της θάλασσας του Μαρμαρά, σώθηκε ο ναός στην 
Τρίγλεια Βιθυνίας, για τον οποίο έγινε ήδη λόγος, va- 
óc nou θεωρείται πεντάτρουλος, όπως και ο ναός τοῦ 
Ἁγίου Ιωάννη της Πελεκητής (σε ερείπια) (και οι δύο 
παλιότερο! της Νέας), που φανερώνουν τις εξελίξεις 
και στην πρωτεύουσα. Ενδεχομένως, τα προεξέχοντα 
παραβήματα και τα πλευρικά τρίβηλά του θα δι- 
καιολογούσαν µια υπόθεση περιστώου. Εδώ θα άξι- 
Ge να σημειωθεί και το Odalar Camii της Κωνσταντι- 
voónoAnc?6, που επίσης δεν έχει ερευνηθεί καὶ όπου 
υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό περίστωο. 


Ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία που θεω- 
ρείται ότι έχουν σαφείς επιρροές από tn Νέα και 
ίσως ο μόνος σταυροειδής εγγεγραμμένος µε πιθανό 
αρχικό περίστωο είναι ο βόρειος ναός της μονής του 
Λιβός (Fenari Isa Camii), ο ναός της Υπεραγίας Θεο- 
τόκου Γαναχράντου (907)? (eux. 88). Είναι ίσως ο 
πιο παλιός τετρακιόνιος στο ισόγειο, αλλά µε τρου- 
λαίο σταυροειδή τον όροφο (υπερώα) και περίµετρι- 
κούς τρούλους. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 
αναπαράστασης του αρχικού κτίσματος. O ναός av- 
τός και ο ναός tou Μυρελαίου θεωρούνται ὡς τα 
πιο χαρακτηριστικά σχέδια ναών για το 100 αι. στην 
Κωνσταντινούπολη. Τα δύο μνημεία ήταν ως xata- 
σκευές κάτι νέο για την εποχή xoug 05, Τα δύο na- 
ρεκκλήσια, στη βόρεια και στη γότια πλευρά και το 
τετράγωνο πυργοειδές στοιχείο στη νοτιοδυτική yw- 
vía του ναού της Θεοτόκου του Λιβός ώθησαν τον 
Conant να προτείνει ως αρχική φράση του μνημείου 
έναν τετρακιόνιο πυρήνα εγγεγραμμένου σταυρού 
pe περίστωο αποτελούμενο από αυτόνομα µέρη, 


204. Ὁ τύπος της πεντάτρουλης εκκλησίας, µε ή χωρίς περίστωο, 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, 
αλλά και αργότερα, όπως δείχνουν παραδείγματα από xn pe- 
ταβυζαντινή περίοδο. Καθώς οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι 
ναοί της M. Ασίας που αναφέρονται πιο κάτω είναι πρωιμό- 
τεροι της Νέας, έχει υποστηριχθεί από τον Krautheimer ότι o 
τύπος αυτός είχε εισαχθεί από τις επαρχίες στην Κωνστα- 
ντινούπολη βλ. Krauthemer, 6.n., o. 341. 

205. Krautheimer, ό.π. o. 355. Ὁ ναός αναφέρεται από τον πα- 
τριάρχη Φώτιο, βλ. Mango, Sources and Documents, o. 185- 
86 (Φωτίου Ομιλίαι, επ. Λαούρδα, Ελληνικά, 1959, o. 12, 
100 g.e.). 

206. Müller-Wiener, Bildiexikon, o. 189. 

207. Conant, Brief Commentary, Macridy, Megaw, Mango, Haw- 
kins, "Monastery of Lips”, o. 263, 279, The Original Form of 
the Theotokos Church of Constantin Lips, όπου υποστηρίζε- 
ται ÓU ο ναός ενσωμάτωσε κατασκευή του 6ou aL, άποψη 
ποῦ αμφισβητήθηκε πολύ στη συνέχεια. Βλ. επίσης Müller- 
Wiener, ó.., o. 126-7, 131. 

208. Οι ναοί αυτοί θεωρήθηκαν επίσης ὡς πρότυπα και για tn 
Σκριπού Βοιωτίας, όπου ta σκέλη του σταυρού δεν εγγρά- 
φονται στο περίγραμμα, αλλά προεξέχουν στα πλάγια, έτσι 
ώστε να δημιουργούνται τέσσερα επιμήκη παραλληλόγραμ- 
pa διαμερίσματα ανάµεσα στα σκέλη του σταυρού. Βλ. για 
πρόσφατες απόψεις Papalexandrou, Virgin of Skripou, ὁ.π. 
Θεωρήθηκε ότι ο ναός της Θεοτόκου του Λιβός είναι ov- 
Υκρίσιµος pe το Dere Agzi. Ανάλογο σχεδιασμό µε τον ny- 
ρήνα του ναού της Θεοτόκου παρουσιάζει και ο ναός του 
Χριστού του Γ[αντεπόπτη (Eski Imaret Camii) (μεταξύ 1081 
και 1087) (Ousterhout, "Christos ho Pantepoptes"), ο 
οποίος έχει πρόσθετο νάρθηκα pe υπερώο πάνω του kai 
σπόγειο χώρο. Το ενδιαφέρον στον υπόγειο αυτό χώρο eí- 
ναι ότι, σύμφωνα µε οχέδια αναπαράστασης των Forch- 
heimer καὶ Suzygowski, κτίστηκε ὡς μονόχωρος πυρήνας µε 
περίστωο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 88. Κωνσταντινούπολη, Ναός της Θεοτόκου του Ai- 
Bóg (Fenari Isa), (907) (από Conant). Άνω: κάτοψη, κέντρο: vó- 
ua όψη, κάτω: τομή. 


σχεδόν όπως το υποτιθέμενο εξωτερικό περίστωο 
της Νέας20», H θέση vov τάφων στους χώρους που 
ορίζουν κίονες και εξωτερικοί τοίχοι του ναού ava- 
κινούν το ερώτημα σχετικά µε τη σημασία του χώ- 
ρου αυτού ως υποκατάστατου TOU περιστώου TOV 
μονόχωρων τρουλαίων µε περίστωο ναών. 
Τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος είναι 
o ναός του Yilanca Bayir στο Διλισκέλεσι της Βυθι- 
νίας210 (ex. 89), µε αυτόνομους χώρους περιμετρικά 
σε συμμετρική παράθεση γύρω από τον πυρήνα του. 
Το μνημείο (ίσως 9ου ή 10ου αι.) πιθανότατα είναι 
της ἴδιας εποχής µε τη Θεοτόκο του Λιβός, αλλά κα- 
ταστράφηκε το 120 αι. Παρουσιάζει μεγάλο ενδια- 
φέρον για το περιµετρικό μέρος του, όπου είναι ευ- 
διάκριτη n αντίληψη περιστώου µε αυτόνομα μέρη, 
πιθανότατα τρουλαία, λύση που βρήκε μεγάλη απή- 
ynon κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο Ιδιαίτερα 
στην Ἠπειρο, Μακεδονία και Σερβία. Στο Hasan 




























































ΕΙΚΟΝΑ 89. Yilanca Bahir, Λιλισκέλεσι (906 ή 10ος a.) ανα: 
παράσταση κάτοψης (Mansel. Ανασχεδ. συμπληρ.). 


Daë βρίσκεται ακόμη ένα παράδειγµα σταυροειδούς 
ναού, του γνωστού ὡς Canlikilise, (1106 αι.)211, nou 
έχει πρόσθετους χώρους αντί για περίστωο και µάλι- Tom 


στα κτισµένους σε δύο τουλάχιστον φάσεις. Βόρεια BIKONA 90. Κωνοταντινούπολη, Χριστός Παντοκράτωρ 


τοῦ αρχικού κτίσματος προσκολλάται μονόχωρο Zeyrek Kilise Kami), Νότια Εκκλησία (Abunbay). 
ναῖδριο καὶ ένας ενιαίος νάρθηκας που συνδέει καὶ : 


τα δύο. Αλλά και στον ερειπωμένο ναό του Kirsehir, αι μάλιστα ότι αυτός ο συνδυασμός περισσότερων 


adv απηχούσε τη νοοτροπία της enoyig? 4. O βό- 
ος Καὶ ο νότιος ναός είναι εγγεγραμμένοι otav- 
ειδείς µε νάρθηκες που συνδέονται μεταξύ τους, 
γώ ο ναός του Χριστού έχει υπερώο πάνω από το 
Onga. Εδώ δεν πρόκειται για περίστωο. αλλά 


βορειοδυτικά της Καισάρειας, συνέβαινε κάτι avé: 
λογο, όπου ένας κοινός νάρθηκας συνέδεε ένα δί- 
Supo σταυροειδών ναών”!”, 
r ; Sr : 
Ένα πολύ σηµαντικό σύνολο τετρακιόνιων va- 


ών που αποτέλεσε πρότυπο για tnv προσθετική λό- 
πα επικοινωνούντες περιµετρικούς χώρους ή 


γική καὶ τη σύνθεση περισσότερων ναών μαζί, είναι 
οσθήκες ολόκληρων ναών στις πλευρές του πυ- 


το καθολικό της μονής του Χριστού Παντοκράτορα 
(Zeyrek Kilise Camii)?!? (eu. 90). O νότιος ναός 
του Χριστού (1118-1124), ο βόρειος τας Παναγίας 
της Ελεούσας (1124-1135;) και στο μέσο το Mau: 
σωλείο του Ιωάννη του B (1136) αφιερωμένο otov. - 
αρχάγγελο Μιχαήλ ήταν σχεδόν σύγχρονα. Φαίνε- 


ήγα. Στο ναό του Χριστού περιµετρικό χώρο oyn- 
τίζουν οι νάρθηκές του και vo μαυσωλείο του lw- 
vn Β΄: Στο ναό της Παναγίας της Ελεούσας nepi- 
ρικό χώρο σχηματίζουν ο νάρθηκας και πάλι το 
αυσώλείο του Ιωάννη Β΄. Το παράδειγµα αυτό, 
yr ασυνήθιστο ως αρχή από παλιότερα, συναντά- 
Και αργότερα, κατά την υστεροβυζαντινή ns- 


60. 

209. Conant, Brief Commentary, niv. XXIII, XXIV. ; Στον ελλαδικό χώρο ο ναός της Παναγίας στη 

210. ΄]σως ναός του Νικητιάτη, βλ. Mansel, “Zur lage des Hanni 
balgrabes”, ειδ. o. 272-274, eix. 15. 

211. Krautheimer, Architecture, o. 86, 399. 

212. Αξίζει ακόµπ να µνπµονευθεί n περίπτωση xov σταυροειδών. 
ναών που κτίστηκαν στα ερείπια Á στα θεμέλια προγενέστε- 
ρων, or οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούνται καὶ 
τους περιβάλλουν, όπως οι ναοί στον εσωτερικό αμυντικό πὲ" 
ρίβολο της Μεγάλης Πρεσλάβας (11ος ar). Επίσης βλ. το 
ναό της Nablus στην Καισάρεια στη βάση ενός ελεύθερου 
σταυρού, και άλλους. 

213. Mango, Architecture, σ. 134, Μέγας 1963. 


ονή του Όσιου Λουκά (960) είναι από τους πρώ- 
Uc ναούς που σχεδιάστηκαν στον τύπο του OTAU- 
οειδούς εγγεγραµένου µε νάρθηκα και υπερώο 
a µε πρόσθετους περιµετρικούς αυτόνοµους χώ- 
οσο, που όµως δε µπορούν να χαρακτηριστούν 
ερίσιωο”1». Από τους ναούς αυτού του τύπου 
Πρέπει να µνηµονευθεί επίσης ο Όσιος Μελέτιος 
στον Κιθαιρώνα (11ος αι.) (ex. 91). Το καθολικό 
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ΕΙΚΟΝΑ 91. Κιθαιρώνας, Όσιος Μελέτιος (Ορλάνδος). Άνω: xá- 
xoyn µε φάσεις, κάτω: νότια όψη χωρίς πρόστωο και v. προσθήκη. 


της ομώνυμης μονής είναι ένας σταυροειδής εγγε- 
γραμμένος τετρακιόνιος pe τρούλο, µε θολωτό νάρ- 
θηκα (λιτή) και υπερώο καὶ µε περιµετρικούς χώ- 
ρους, κυρίως κατά μήκος της νότιας όψης τοῦ, 
ενώ στα δυτικά υπάρχουν άλλοι χώροι καὶ μια 


214. Megaw, “Notes”, o. 335 κ.ε. Mango, Architecture, o. 134-136 
και 202 υποσ. 42, κ.ε., Müller-Wiener, Bildlexikon, o. 209-215, 
Krautheimer, Architecture, o. 367. 

215. Δε µπορεί va γίνει λόγος για περίστωο, αλλά or προσθήκες που 
έγιναν στα βόρεια δημιουργούν ένα είδος περιµετρικού χώρου, 
που στι δυτική πλεσρά καταλέγει στο νάρθηκα καὶ στην avoi- 
κπή στοάτου. Ὁ ναός συνδέεται µέσω ενός κοινού χώρου pie TO 
καθολικό στα νότια, ενώ µε βάση ορισμένα στοιχεία στην εξῶ- 
τερική τοιχοποιία της νότιας πλευράς του ναού, θα μπορούσε 
va υπήρχε εκεί μία κατασκευή, ίσως μια ανοικτή στοά, στην 
οποία θα ανέβαινε κανείς µε µια σκάλα ή ράμπα, βλ. και Στί- 
κας, Μονή Οσίου Λουκά, o. 311 κ.ε, Μπούρα, O γλυπτός 
διάκοσμος, o. 13, επίσης Krautheimer, Architecture, ο. 383, 
508 υποσ. 45 και γενικά Mylonas, "Gavits et litae”. Τα τρία 
εξωτερικά ανοίγματα της νότιας πλευράς, σε αντίθεση µε τα 
βορεινή, όπου υπάρχει μόνον ένα, ενισχύουν αυτήν την υπό- 
θεση. Mia παραλλαγή του ίδιου τύπου εμφανίζεται στην Ko- 
σμοσώτειρα των Φερρών (1152). Ὁ ναός παρουσιάζει στοιχεία 
που ενθαρρύνουν την υπόθεση για ύπαρξη νάρθηκα στη δυτι- 
κή πλευρά καὶ άλλα στο κάτω μέρος των εξωτερικών του τοί- 
χων, τα οποία είναι ενδεικτικά για ένα πιθανό εξωτερικό, avor- 
κτό ίσως περίστωο, όπως συναντάται καὶ σε άλλες περιπιώσεις. 
Tia την τεκμηρίωση όµως αυτής της θεωρίας απαιτείται ava- 
σκαφική έρευνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 92. Αθήνα, Αγία Αικατερίνη, (1 1ος-[2ος αι.) (Kou- 
ρουνιώτης, Σωτηρίου). 
ανοικτή oxoá?16, 

Στην Αθήνα ένας ναός που εμφανίζει σαφές µε- 
ταγενέστερο περίστωο, άγνωστο σε τι είδους βάση, 
είναι n Αγία Αικατερίνη (11ος-12ος αι.) (εις. 92), µε 
ανοίγματα που επικοινωνούσαν µε τα πλάγια διαµε- 
ρίσµατα του περιστώουλ!7, O ναός έχει υποστεί 
πολλές µετασκευές. Επίσης ο ναός τῶν Εισοδίων της 
Θεοτόκου της Καπνικαρέας στην ίδια πόλη (1060- 
1075)218 (ex. 93), που δεν είναι οριστικά χρονολο- 
γπμένος, εντάσσεται και αυτός στην κατηγορία του 
σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε περιµετρικούς χώ- 
ρους. O εξωνάρθηκάς του και το τρουλαίο παρεκ- 
κλήσι της Αγίας Βαρβάρας είναι λίγο μεταγενέστερα. 
του ναού, ίσως του 12ου αι., καθώς και το πρόπυλο 
στη νοτιοδυτική γωνία7!”, Το σύνολο αυτών των ne- 
Ριμετρικών χώρων, pe τις αναλογίες και των appovi- 
κή του σύνδεση, δεν απέχει πολύ από την ιδέα ενός 
πραγματικού περιστώου. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
µε την Όμορφη Εκκλησία στο Γαλάτσι Αττικής (té- 
λος 12ου a.) µε παρεκκλήσι και νάρθηκα κτισµέ- 
va σχεδόν ταυτόχρονα pe τον πυρήνα του ναού, που 
διαμορφώνουν μαζί περίστωο σχήματος T (ei. 94). 
Où τρεις παραπάνω ναοί δείχνουν ότι το περίστωο 
µε τη συγκεκριμένη µορφή έχει συνεχή παρουσία 
στην Αθήνα κατά τον 110 και 120 ai. 


216. Me το παρεκκλήσι της νότιας πλευράς επικοινωνεί ο νάρθη- 
κας Και pe το χώρο δίπλα στο διακονικό υπάρχει άµεση enkor 
νωνία. Στη βόρεια πλευρά του νάρθηκα άλλος χώρος εντάσ- 
σεται µέσω του προστώου στο κτήριο. Εξωτερικό κλιµακοστά- 
σιο οδηγεί στον όροφο πάνω από το νάρθηκα. Ἡ βορειο- 
δυτική γωνία του ναού είναι ασαφής ὡς προς την αρχική χρή- 
ση Και µορφή της, καθώς και ὡς προς την πιθανή σχέση της 
µε τα κοσμικά κτίσματα. Βλ. Ορλάνδος, “Μονή Οσίου Μελε- 
τίου”, o. 3, 34 κ.ε, και 71, 97 κ.ε., Krautheimer, Archirecrure, 







































































ΕΙΚΟΝΑ 93. Αθήνα, Εισόδια της Θεοτόκου της Καπνικαρέας 
1060-75 (από λεύκωμα EMIT). Άνω: κάτοψη, κέντρο: τομή. 
στον εξωνάρθηκα, κάτω: δυτική óyn. 


σ. 209-50 αναφέρονται συγκρίσεις µε άλλους ναούς στην Ελ- 
λάδα. 

217. Βλ. Κουρουνιώτης, Σωτηρίου, Ευρετήριον, ὁ.π., Βυζαντιναί 
εκκλησία! παραμορφωθείσαι δι επισκευών, 59-122, eu. 108, 
Τραυλός, Πολεοδοµική εξέλιξις, o. 149 κ.ε, Ξυγγόπουλος, 
Μνημεία Αθηνών, 0.94, ex. 105. 

218. Κουρουνιώτη, Σωτηρίου, ό.Π., Α΄ 1. Αθηνών, ο. 69 ci. 57 (κα- 
τά Villard), Chatzidakis, Byzantine Monuments, mv. 26-32, βλ. 
και Krautheimer, Architecture, o. 508 ιπτοσ. 44 και 509 υποσ. 
48, όπου n παλιότερη βιβλιογραφία, Megaw, o. 107. 

219. Χαρκιολάκης, “Ναός Καπνικαρέας”, όπου πρόσφατη βιβλιο- 
γραφία, Φιλιππίδης, EETIXO, V, 1970, o. 81 κ.ε. καὶ o Krau- 
theimer, 6.n. 389-390 υποσ. 48, ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε 
να θεωρήσει κανείς ως πιθανή χρονολόγηση την περίοδο perá 
το 1044, επίσης βλ. A.A. 25, 1970, B1 Χρονικά, o. 138, A.A. 
38, 1983, Χρονικά B, 1989, σ. 65, A.A. 41, 1986, À Χρονικά 
o. 22, Τραυλός, Πολεοδομικά εξέλιξις, o. 151, 1993}, 153. 
Στον ίδιο τύπο θα μπορούσαμε va εντάξουµε ναούς, όπως o 
Φωτοδότης της Νάξου (1 1ος ai.) βλ. Ohnesorg, "Vierstutzen- 
kitchen auf Naxos”, o. 65. 

220. Βλ. πρόσφατα Μπούρας, Ελληνική ναοδοµία, ó.n., o. 99-102 
µε όλη την παλιότερη βιβλιογραφία. 

221. Ορλάνδος, “H Πισκοπή της Σαντορήνης”. 
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ΕΙΚΟΝΑ 94. Γαλάτσι Αττικής, Όμορφη Εκκλποιά (περίστωο 
τελευταίο τέταρτο 12ου αι. κ.ε.) (Ορλάνδος). 


Θα πρέπει τέλος, να επισηµάνουµε ακόµη την 
Παναγία της Γωνιάς στην Επισκοπή της Σαντορί- 
vng (τέλος 11ου αρχές 12ου αι.)”1, όπου, av kai 
δεν υπάρχει περίστωο, ωστόσο n δυτική πλευρά 
του εγγεγραμμένου σταυρού περιβάλλεται από 
νάρθηκα (ευρύτερο από τον κυρίως ναό) και δύο 
προσκολλημένους σε αυτόν καὶ τον κυρίως ναό 
χώρους, ανοικτούς προς τον τελευταίο, από τις 
πλευρές του οποίου προεξέχουν. Το σύνολο των 
χώρων, αν και δεν είναι περίστωο, έχει συμμετρία 
καὶ ομοιογένεια. 

Καθώς διαπιστώνεται ότι µια σειρά από σωζό- 
pevouc ναούς σχετίζεται µε διάφορους τρόπους μετη 
Νέα Εκκλησία, αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την 
επίδραση του περίφημου αυτού ναού oe κτήρια έξω 
από τη βυζαντινή επικράτεια, καθώς κατά τη µεσοβυ- 
ζαντινή περίοδο, αλλά καὶ αργότερα, αποτέλεσε ένα 
από τα βασικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης. Θα έλε- 
γε κανείς ότι ο σταυρικός ἡ σταυροειδής τρουλαίος 
µε ένα ή περισσότερα περίστωα έγινε ο δηµοφιλέ- 
στερος τύπος ναού για τους Ρώσους αρχιτέκτονες και 
κτήτορες”. H Desyatinnaya Cerkva του Κιέβου 
(δρυση: 989)??? σύμφωνα µε την αναπαράστασή 
της, είχε αρχικά ένα σταυροειδή τρουλαίο πυρήνα και 
ένα πολυμερές nepíotwo?™ (e. 95). Το γνωστότερο 
και µεγαλύτερο παράδειγµα αυτού του τύπου είναι n 
Αγία Σοφία του Κιέβου (1018-1037) (ex. 96). O 
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ΕΙΚΟΝΑ 95. Κίεβο, Desyatinnaya του (989 και 1039) (από 
Rappoport). 


πυρήνας της είναι τρουλαίος εγγεγραμμένος σταυρός 
µε υπερώα από τρία διώροφα περίστωα, συμμετρικά 
γύρω από αυτόν, των οποίων τα γωνιακά διαµερί- 
σµατα φέρουν τρούλους. To νοτιοδυτικό γωνιακό 
διαμέρισμα του ναού καταλαμβανόταν από ένα κυ- 
Κλικό κλιμακοστάοιο προς το υπερώο, ενώ ένα δεύ- 
Tepo κλιμακοστάσιο κατελάμβανε δύο μέρη του xa- 
νάβου στη δυτική πλευρά. O ναός έχει συγκριθεί µε 
το Kalenderhane. Ανάλογη ακριβώς λύση, µε ορισµέ- 
veg διαφοροποιήσεις, όπως π.Χ. σμίκρυνση του αρίθ- 
μού των περιστώων, διαφορετική θέση του κλιµακο- 
στασίου ἡ διαφοροποίηση στο ανατολικό άκρο των πε- 
Ριστώων, ακολουθούν οἱ ναοί της Μητρόπολης της 
Ἁγίας Σοφίας στο Novgorod (1045-1050)226 (εις. 97), 
της Αγίας Σοφίας στο Polotsk (1044-1066)37, της 
Κοίμησης της Θεοτόκου, της Μητρόπολης του 
Vladimir (1158-1161) και επίσης (1185-1189)? (ei, 
98), της Ανάληψης του Mokvi (11ος αι.)32 (ex. 99) 


222. BÀ. Faensen and Ivanov, Early Russian Architecture. 

229. Πρώτα αφιέρωση: 996 και δεύτερη:1039, Hamilton, Art and 

Architecture in Russia, σ. 25. 

224. Rappoport, Old Russian Architecture, a. 87-91, o ναός eí- 

Xt τριμερές περίστωο, πρόπυλο και δύο σταυροειδή σε 

κάτοψη παρεκκλήσια, προσκολλημμένα στα δύο δυτικά 

άκρα tou πυρήνα. H Μητρόπολη των Κανάλων (Sobor na 
rotoke κτισμένη στα τέλη του 12ου as), που σώζεται µόνο 
σε θεμέλια, δείχνει επίσης µια ανάλογη λύση (Rappoport, 

ó.n. o. 267). 

225. Hamilton, Art and Architecture in Russia, κεφ. 2: "The Arc- 

hitecture of Kiev, 990-1240", o. 24. 

226. Brunov, Hram, o. 40. 

227. Hamilton, Arr and Architecture in Russia, o. 419(2). 

228. Hamilton, ό,π., o. 56, o ναός ήταν αρχικά ένας σταυροει- 
δής εγγεγραμμένος όπως ακριβώς ο Ευαγγελισμός στο 
Gorodishche, ο Άγιος Νικόλαος-Μπτρόπολη στο Yard 
κ.α, Ανάλογη λύση εμφανίζουν o1 ναοί του Ἰωάννου του 
Θεολόγου στο Smolensk, των Αγίων Boris καὶ Gleb στο 
Chernigov καὶ άλλοι ρωσικοί ναοί µε περίστωα. 

229. Wulff, Altchrisliche und Byzantinische Kunst, I, o. 480. 
Hamilton, ό.π., c. 27. 
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ΕΙΚΟΝΑ 99. Αμπχαζία (Καύκασος), ναός της Ανάληψης του 
Mokvi (110g αι.) (από Hamilton, Wulff). 
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ΕΙΚΟΝΑ 97. Novgorod, Μπτρόπολη Αγ. Σοφίας (1045-1062) 
(από Hamilton). 







SS 
S 


p 
















tm 
N 
012 5 Om à 


ΕΙΚΟΝΑ 98. Vladimir, Μητρόπολη της Κοίμησης της Θεοτό- 
κου (1158-1161) ava&opnpévn (1185-1189) (από Hamilton). 

















ΕΙΚΟΝΑ 100. Smolensk, n Μητρόπολη των Κανάλων (Sobor na 
Protoke) (1196-1200) (Rappoport). 
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και ο ναός των Κανάλων στο Smolensk (Sobor na 
Proroke) (1196-1200)?9? (ex. 100) κ.ά. Σε πολλούς 
ναούς αυτής της περιόδου προστέθηκαν αργότερα 
περίστωα είτε στο αρχικό κτίσμα, είτε µε ταν ευκαιρία 
µιας συνολικής avakacaokeuric??! , 

Από το πλήθος των μνημείων και την ποικιλία µε 
την οποία εμφανίζονται οι χώροι γύρω από τον πυ- 
ρήνα του ναού στη µεσοβυζαντινή περίοδο φαίνεται 
n iGiaftepn. σημασία τους καὶ οἱ νέοι ρόλοι που pno- 
poóoav να παραλάβουν. Ιδιαίτερα μάλιστα n χρήση 
του σχεδίου του μονόχωρου ή σταυροειδούς τρου- 
λαίου ναού, που από την αρχική σύλληιμη του nepi- 
λαμβάνει ενσωματωμένο περίστωο, δίνει ένα πρότυπο, 
που θα επηρεάσει οπωσδήποτε την υστεροβυζαντινή 
αρχιτεκτονική. Κάτι ανάλογο συμβαίνει pe vo σταυρικό 
καὶ το σταυροειδή εγγεγραμμένο, nou δίνουν πολλές 
δυνατότητες επέκτασης µε περιμετρικούς χώρους καὶ 
περίστωα, Ιδιαίτερα όταν έχουν προεξέχοντα παραβή- 
ματα ή προσκολληµµένα παρεκκλήσια. O τετρακιό- 
γιος σταυροειδής εγγεγραμμένος δεν εμφανίζεται µε 
συνεχές περίστωο αλλά περισσότερο µε αυτόνοµους 
χώρους στην περίμετρό του. Δεν συμβαίνει το ἴδιο µε 
τον οκταγωνικό τύπο. Επίσης, το σχέδιο που βαθμιαία 
εγκαταλείπεται είναι το κυκλικό ή περίκεντρο µε περί- 
στωο, που φαίνεται να περνά οριστικά στη σκιά, ενώ 
αναδύονται άλλοι τύποι, που συνδυάζουν σύμβολα 
περισσότερο σηµαντικά την εποχή αυτή. H σταυροει- 
δής ούνθεση αναδεικνύεται ακόµη και µε τρίκογχους 
ἡ τετράκογχους ναούς, των οποίων το δυτικό άκρο 
περιβάλλεται από έναν ή περισσότερους χώρους. H 
ιδέα του τρίκογχου pe έμφαση στη δυτική πλευρά 
που περιβάλλεται από χώρους βρίσκει την καλύτερη 
έκφρασή της στους ναούς του Άθω. Οι προσθήκες σε 
υπάρχοντα κτήρια, καὶ μάλιστα όχι απλά ὡς περί- 
στωα, αλλά cx; ολόκληροι ναοί έχουν ευρύτατη 


Se 


εφαρµογή, όπως δείχνει ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της Κωνσταντινούπολης, ο ναός του Π]αντο- 
κράτορος. H προσθετική λογική αυτού του μνημείου 
θα αποτελέσει ασφαλώς πρότσπο για την περίοδο 
που θα ακολουθήσει. Αλλά και το σχέδιο του ναού 
του Yilanca Bayır χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, Ka- 
θώς προδίδει παγιωµένη τη λύση vov αυτοτελών yó- 
ρων του περιστώου σε τετρακιόνιο σταυροειδή εγγε- 
γραμμένο τύτιο αρκετά πριν από το 120 αιώνα. Ta 
σημαντικότερα περίστωα αυτής της περιόδου ή τα ne- 
pipetpiká κτίσματα, που μπορεί να είναι ολόκληροι 
ναοί, στεγάζονται όλα µε θολοδομία. 


230. Rappoport, Old Russian Architecture, ο. 86-91. 

231. Επίσης, o ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Smo- 
lensk (αρχικό κτίσμα του 12ou αι.) αποτελείται από ένα otav- 
poaëf πυρήνα, µε οψιμότερη προσθήκη τριμερούς nepi- 
στώου, που καταλήγει ανατολικά σε παρεκκλήσια. O Evayye- 
λισμός, ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Γεώργιος (Novgorod) 
διατήρησαν τη λύση του κλιμακοστασίοι προς τα υπερώα omn. 
βόρεια πλευρά. Άλλοι ναοί έχουν σήµερα πρόσθετο διµερές 
οψιμότερο περίστωο, όπως n Μητρόπολις των Boris και Gleb 
(αρχικό κτίσμα rou {2ου ai.) στο Smolensk, µε σταυροειδή ey- 
γεγραμμένο πυρήνα, νάρθηκα, υπερώο xai περίστωο T στη 
δυτική και δύο παρεκκλήσια στην ανατολική πλευρά. 
Ανάλογη λύση συναντάται στο ναό του Προφήτη Ηλία στο 
Yaroslavl, είναι όµως του 17ου ai. O πυρήνας είναι σταυροει- 
δής εγγεγραμμένος, ένας μικρότερος δίκογχος ναός προστίθε- 
ται στα νότια και ένα περίστωο σχήματος T “αγκαλιάζει” τα 
βόρεια πλευρά tou πρώτου ναού, tou οποίου το ανατολικό 
άκρο καταλήγει σε παρεκκλήσι καὶ τέλος προεκτείνεται στη 
δυτική πλευρά Και των δύο ναών µε ένα παρεκκλήσι στο νότιό 
του άκρο καὶ µία μνημειακή κλίμακα ανόδου στον άξονα του 
σταυροειδούς ναού. Ἐνδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο ναός 
στη Χρυσή Πύλη στο Vladimir. Τέτοιοι ναοί µε περίστωο πά- 
vo από πύλες f εισόδους ή πύργους δεν ήταν ασυνήθιστη πε- 
ρίπτωση, όπως δείχνει τόσο ο ναός του Χριστού του Φιλαν- 
θρώπου στην Κωνσταντινούπολη, όσο xat άλλα παραδείγµα- 
τα. Για τη Χρυσή Πύλη βλ. Rappoport, Old Russian Archi- 
tecture, ο. 73 κ.ε. καὶ Hamilton, ὅ.π., o. 215-216. 















ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 


IIEPIZTOA TON ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ NAON 
ΣΧΕΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ 


ΓΕΝΙΚΑ 


Ἡ λατινική κατάκτηση υπήρξε για το Βυζάντιο µε- 
γάλο πλήγμα, μετά από το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ 
γα ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Κατά την 
ύστερη βυζαντινή περίοδο είναι πλέον ορατά όλα τα 
στοιχεία της βαθμιαίας πτώσης της άλλοτε κραταιάς 
Αυτοκρατορίας. H κεντρική εξουσία έχει συρρικνω- 
θεί, ενώ ένα νέο πολιτικο-οικονοµικό σχήμα έρχεται 
στο προσκήνιο. Συγκυρίες και εξελίξεις στον τότε 
γνωστό κόσμο επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, ád- 
ore µε άμεσο και άλλοτε µε έμμεσο τρόπο την ap- 
Χιτεκτονική δηµιουργία καὶ την παραγωγή του αρχι- 
τεκτονικού έργου. Ἡ παλιά Αυτοκρατορία είναι 
πλέον παρελθόν και αποτελεί, ὧς τέτοια πλέον, ένα 
πλαίσιο αναφοράς για την αρχιτεκτονική δηµιουρ- 
γία. Παράλληλα, κάποιες ιδέες που αναπτύχθηκαν 
στην κεντρο-δυτική Ευρώπη διεισδύουν στο Βυζά- 
ντιο. H ιδέα του ανεξάρτητου άρχοντα (φεουδάρχη) 
και της οικογενειακής διαδοχής επηρεάζουν την ap- 
Χιτεκτονική και την τέχνη. Ταφικά οικογενειακά na- 
ρεκκλήσια κτίζονται συχνότερα, πορτραίτα των κτη- 
τόρων που φέρουν to πρόπλασμα του ναού εμφανί- 
ζονται σχεδόν πάντα στους νάρθηκες ή στα κλίτη και 
η στροφή προς το άτομο είναι γεγονός. Πως όµως 
βιώνουν τον κόσμο τους κτήτορες και αρχιτέκτονες 
και ποιο είναι το πραγματικό πλαίσιο αναφοράς για 
τις ιδέες τους και τη δημιουργία τους την εποχή av- 
τήν; Ποια είναι, τέλος, n σημασία του περιστώου yr 
αυτούς και πῶς εντάσσεται στις επιλογές τους; 
Κατά ταν ύστερη βυζαντινή περίοδο τα γνωστά 
από παλιότερες περιόδους σχέδια των ναών εξακο- 
λουθούν να χρησιμοποιούνται µε τροποποιήσεις 
και διαφορετικό ύφος. H μίμηση παλιότερων προ- 
τύπων kar μάλιστα όχι των αµέσως προηγούμενων, 
αλλά των πολύ παλιότερων (όπως σώζονταν τότε), 
φαίνεται να είναι κάτι το συνηθισμένο. Ta περίκε- 
ντρα κτήρια υποχωρούν και τα κυκλικά µε περί- 
στωο δεν εμφανίζονται πλέον. Ακόμη και τα περίο- 
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πτα οκταγωνικά, που κτίζονται στην περίοδο αυτή, 
φαίνεται να είναι ελάχιστα. Τα περίστωα και οἱ πε- 
Ριµετρικές προσθήκες όµως όχι μόνον δε otapa- 
τούν να εμφανίζονται, αλλά σε ορισμένες περιπτώ- 
σεις σχετίζονται µε την aviànyn των λεγομένων 
αναγεννήσεων στα βυζαντινή αρχιπεκτονική!, H 
εξωτερική µορφή και n εμπειρία του εσωτερικού 
χώρου παλιότερων ναών µε περισσότερες οικοδοµι- 
κές φάσεις, ενσωματώσεις, επισκευές καὶ προσθή- 
KEG, φαίνεται να γίνεται αντιληπτή ὡς ένα ενιαίο 
πλέον σύνολο. H συμβολή σε αυτήν την avinyn 
συνόλου της επεξεργασίας των εξωτερικών όψεων 
µε Κονιάµατα kat επιζωγραφήσεις µας είναι áyvo- 
στη καὶ παραμένει ένα θέµα ανοικτό στην έρευναζ. 
T: όµως είναι αυτό που σήµερα ονομάζεται ne- 
ρίστωο καὶ αφορά την περίοδο αυτήν; Από τους 
τύπους ναών nou εφαρμόζονται στην υστεροβυζα- 
υτινή περίοδο, εκτός των παραδειγμάτων του μονό- 
χώρου. ή σταυροειδούς µε τρούλο και Περίοτωο 
τόπου το τελευταίο είναι μέρος του αρχικού σχε- 
δίου--, o1 σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί στις διά- 
φορες παραλλαγές τους είναι εκείνοι στους οποίους 
βλέπουμε συχνότερη τη χρήση των περιστώων και 
άλλων περιµετρικών χώρων. Σε ορισμένες περιπτώ- 
σεις μάλιστα, ο τρουλαίος σταυροειδής εγγεγραμ- 
μένος αφομοιώνει στην αρχική συνολική σύλληψή 
του την Ιδέα της χρήσης του συνεχούς περιµετρικού 


1. Μπούρας, “Βυζαντινές αναγεννήσεις”, όπου συζητά το φαινό- 
pevo στη μεσοβυζαντινή περίοδο και αναφέρει (o. 264) Με- 
γάλες στοές θα αναπτυχθούν κυρίως αργότερα στα χρόνια των 
Παλαιολόγων, αλλά εμφανίζονται από τη µεσοβυζαντινή ne- 
ρίοδο”. 

- H εντοίχια ζωγραφική καὶ οι μιμήσεις σχεδίων τοιχοποιίας. 
(opus) στους εξωτερικούς τοίχους (όψεις) µε στόχο va επιτει- 
Χθεί εντύπωση συνόλου δεν ήταν πρακτική άγνωστη στο Buté- 
vuo, αν κρίνουμε από την επιμέλεια µε την οποία συχνά κπίζο- 
νταν οι προσθήκες, Tia την εικαστική επεξεργασία των όψεων 
βλ. Curčić, Provincial or Regional, Ousterhout, Master Builders, 
o. 194-200 καὶ πρόσφατα Μαμαλούκος, Μονή Βατοπεδίου, o. 
297-358. 
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χώρου σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα μπορούσε Κανείς να 
μιλήσει για µια νέα παραλλαγή του τύπου. Τα napa- 
δείγματα της Θεσσαλονίκης είναι ίσως τα πιο Eú- 
γλωττα για tnv πορεία αυτήν, ενώ τα παραδείγματα 
της Σερβίας και της Ρωσίας δείχνουν tn γεωγραφική 
διασπορά xou φαινομένου, σε αντίθεση µε τη Βουλ- 
γαρία, όπου n ιδέα του περιμετρικού χώρου φαίνε- 
ται ότι δε βρήκε απήχηση. ΠΠεριμετρικοί χώροι ou- 
ναντώνται και στο σύνθετο τύπο το γνωστό ως “τύ- 
πος του Μυστρά” (Mistratypus)), pe tn µορφή nepi- 
µετρικής στοάς και άλλων προσαρτηµάτων και µάλι- 
στα σε διώροφη λύση. 

Παρατηρείται ακόμη n συνέχιση οικοδόμησης 
βασιλικών και n ευελιξία και προσαρµοστικότητά 
τους ὡς προς τη χρήση περιστώων σε αυτές. Παράλ- 
Anda µε το νέο σχέδιο της εποχής, το σταυρεπίστεγο 
τύπο, ο οποίος βρίσκει ευρεία εφαρµογή στον ελλαδι- 
κό χώρο, οι ανάγκες για χρήσεις που χωροθετούνται 
περιμετρικά µέσα στο ναό καλύπτονται µε ανάλογο 
τρόπο, όπως στων τρίκλιτη βασιλική και έτσι δεν ep- 
φανίζεται o περιµετρικός χώρος διακεκριμένος µε ένα 
σαφή τρόπο, παρά μόνο σε μια-δύο εξαιρέσεις. 

Ως προς τη χρήση τῶν τύπων της πρωτεύου- 
σας θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς πολλά otor- 
χεία στα υστεροβυζαντινά μνημεία της περιφέρειας 
προέρχονται από τους μεγάλους ναούς της Κωνστα- 
ντινούπολης, αποτυπώνουν και τις συνήθειες των 
ευγενών της βυζαντινής πρωτεύουσας, Έτσι σε πολ- 
Aá από αυτά —161aftepa σε τόπους, o1 οποίοι υπήρ- 
ξαν έδρες διοικητών συνδεδεμένων µε το βασιλικό 
οίκο — συναντώνται υπερώα, που είτε εκτείνονται πά- 
vo από όλους τους περιμετρικούς χώρους σε σχήμα 
IT είτε περιορίζονται σε ένα τμήμα τους΄. Όσα vune- 
ρώα εκτείνονται σε σχήμα L ἡ I καθώς τοποθετού- 
νται ευδιάκριτα γύρω από τον πυρήνα, δεν θα ήταν 
λάθος να θεωρηθούν ὡς περίστωα σε δεύτερο ení- 
neĝo, ενισχύοντας έτσι τις διαφορετικές σημασίες καὶ 
τους ρόλους του χώρου γύρω από τον πυρήνα. 

O Ορλάνδος στα πλαίσια της εργασίας του για 
την Παρπγορήτισσα της Άρτας, αναφερόμενος στις 
στοές, σημειώνει”: “Στοαί ξύλιναι Tj λίθιναι περιβάλ- 
λουν μίαν Ñ πλείονας πλευράς τῶν ναῶν, πλήν τοῦ te- 
ροῦ, παραλληλιζόμεναι δέ κατά τε τήν μορφήν καί 
τόν σκοπόν πρός τήν περίστασιν τῶν ἀρχαίων ἑλλη- 
νικῶν ναῶν, φαίνεται ὅτι ἐφηρμόσθησαν τό πρῶτον ἐν 
Κωνσταντινουπόλει και Θεσσαλονίκη ὅθεν ἡ χρῆσις 
μετεδόθη ἀνά σύμπαντα τόν βυζαντινόν κόσμον. Fú- 
χρηστοῦσι δ᾽ αὗται μέχρι xat τῆς σήμερον εἰς τά po- 


ρειότερα τῆς Ἑλλάδος µέρη”. Θα πρέπει ακόµη να 
υπογραμμιστούν Ιδιαίτερα τα σερβικά μνημεία βυ- 
ζαντινής επιρροής, καθώς μερικά από αυτά είναι 
από τα σημαντικότερα παραδείγματα µε περίστωο. 
Στη σερβική αρχιτεκτονική όµως υπάρχει µια εξοι- 
κείωση µε τη λειτουργική χρήση περιμετρικών XÓ- 
ρων, αφού το φαινόμενο τῶν ναών µε δίδυμα na- 
ρεκκλήσια ή συμμετρικούς χώρους που προεξέχουν 
από το σώμα του κυρίως ναού είναι πολύ συχνό». 

Παρατηρείται ότι στην υστεροβυζαντινή vao- 
δομία γενικότερα επικρατεί µια νοοτροπία προσθετι- 
KÁ, ίσως γιατί πολλές φορές ήταν εφικτή στις OUV- 
θήκες της εποχής σημειώνεται επίσης καὶ µια προ- 
σκόλληση σε δοκιμασμένα πρότυπα ανεξαρτήτα από 
1n χρονική προέλευσή τους. Ωστόσο, αν λάβει ka- 
γείς υπόψη τοῦ ορισμένα δεδοµένα όπως: 

a) ότι στο βυζαντινό χώρο n αρχιτεκτονική της 
ύστερης περιόδου γίνεται από αρχιτέκτονες που δε paí- 
νεται να έχουν διακριτή κοινωνική θέση καὶ δυνατότη- 
τα για προσωπική προβολή, ενώ πολλά είναι τα ερωτη- 
poux σχετικά µε τη θεωρητική κατάρτιση τους, 

B) ότι στην υστεροβυζαντινή περίοδο n δημι- 
ουργικότητα στο θέµα του σχεδιασμού τῶν εκκλη- 
σιών είναι περιορισμένη και βασίζεται σχεδόν ano- 
κλειστικά στην παράδοση και 

y) ότι το μνημειώδες ύφος και οι συνθήκες ποῦ 
το παράγουν βρίσκονται σε υποχώρπση, 
τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι oi συνθέσεις µε τους 
όγκους εξωτερικά, µε τα κενά και τα πλήρη στο £oo- 
τερικό, τα ανοίγματα και τις ποικίλες μορφές θολο- 
δομίας, όλα όσα επιτρέπουν σε διαφορετικές εκ- 


3. Millet, L'École, σ. 124-125 αναφορά στο θέµα, Hallesieben, 
“Mystratypus”, o. 105-118 και Krautheimer, Architecture, 4/8- 
429 σποραδικά. 

4. Millet, ó.r., o. 126-8, επίσης ota υπερώα αναφέρεται n 
Schellewald, "Oberriumen in Syrien, Armenien und Byzanz”, 
(στα πλαίσια της διατριβής της κεφ. Architektur der Sophien- 
kirche in Ochrid, Bonn 1986, στο “Zur Typologie Entwicklung 
und funktion von Oberriumen in Syrien, Armenien und 
Byzanz”, o. 246-8) και βλ. Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος. H pn- 
τρόπολη, o. 199-212 (σποραδικά) n οποία αφιέρωσε αρκετές 
σελίδες της διατριβής της για το θέµα αυτό, όπου και n παλιό- 
τερη βιβλιογραφία, 

5. Ὀρλάνδος, Παρηγορήτιοσα, o. 27 και συμπληρώνει: " Ἔν αὐτῷ 
τῇ “Apn διατηρεῖται εἰσέτι παλαιόν ξύλινον περιστύλιον ἐν τῷ 
ἐκεῖθεν τοῦ ᾿Αράχθου βυζαντινοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν 
ἀλλά δέ πάλιν λίθινα ἐν B. Ἠπείρου εἰς πλείονας ναούς τοῦ 17ου 
ai, οι. 

6. Βλ. Deroko, *Niski transept”, όπου συζητά το θέμα αυτό καὶ 
ομοιότητα µε την Αγία Σοφία της Τραπεζούντος (1238-1263) 
µε τα τρία πρόπυλα, βλ. Talbot Rice ed., Sr Sophia at 
Trebizond, Ballance, κεφ. 2. 
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δοχές τους το περίστωο και ot συγγενείς µε αυτό πε- 
Ριµετρικοί χώροι, δεν είναι µικρή κατάκτηση. 

Ὡστόσο, το ζήτημα του σχεδιασμού του κτηρίου 
και σημαντικών επεμβάσεων o' αυτό παραμένει ανοι- 
κτό”. Για τα ενσωματωμένα στο ναό περίστωα, μπορεί 
να είναι κανείς βέβαιος ότι αυτά περιλαμβάνονται στα 
πλαίσια tou γενικότερου σχεδιασμού του κτηρίου. Για 
τα πρόσθετα όµως, τουλάχιστον για κάποια από av- 
τά, n κατάρτιση σχεδίου μπορεί va αποφεύγονταν. 

Παράλληλα, καθώς παρατηρείται ότι, εκτός από 
την περίπτωση των μοναστηριακών καθολικών, n ανέ- 
yepon ναών μικρής κλίμακας ήταν συνηθισμέντι και 
διαδεδομένη, τίθεται το ερώτημα ποιο ήταν το πλήθος 
των πιστών που εισέρχονταν στο ναό και συνακόλου- 
θα από ποιο χώρο το εκκλησίασµα παρακολουθούσε 
τη Θεία Λειτουργία την περίοδο αυτή. Λιερωτάται κα- 
νείς επίσης ποια ευελιξία ως προς τις ανάγκες συγκέ- 
ντρωσης tou εκκλησιάσµατος προσέφεραν τα περί- 
oa, δηλαδή av καὶ σε ποιο βαθµό n χρήση τους ečv- 
πηρετούσε την παρακολούθηση των ακολουθιών. 

Où µικρές διαστάσεις του όψιµου βυζαντινού 
ναού, oi οποίες έχουν αρκετές φορές προβληματίσει 


τους ερευνητές, φαίνεται ότι λειτουργούν αντιστρό- 
φως ανάλογα προς το συμβολισμό του vaoó, Oc 
πλήρες σύμβολο του xóopou ο ναός δεν εξαρτάται 
από φυσικά μεγέθη. Οι μελετητές έχουν αποδεχθεί 
ότι, όπως Και άλλες καινοτομίες στην εκκλησιαστική 
πρακτική, έτσι και το φαινόμενο της μείωσης του pe- 
γέθους των μεσαιωνικών ναών αποδίδεται στων επί- 
δραση του μοναχισμού. Παραμένει όµως εκκρεµές 
το ερῶτημα ως προς το µπχανισµό pe τον οποίο έγι- 
νε αυτό και — yia την παρούσα εργασία-- ὡς προς xn 
σημασία tou περιστώου σε αυτές τις εξελίξεις. 
Ἐπισημαίνονται τέλος ορισμένες βασικές παρά- 
perpor, σημαντικές για την εξέταση των περιστώων 
της ύστερης βυζαντινής περιόδου: 1. το σχέδιο κά- 
τοψης (IT ή D), 2. n σχέση µε το σύνολο (ενσωμα- 
τωμένα ή πρόσθετα), 3. n σχέση µε τον έξω χώρο 
(Κλειστά προς τα έξω ή ανοικτά), 4. n oyéon µε τον 
έσω χώρο, δηλαδή n επικοινωνία µε τον πυρήνα 
(εσωτερικά ανοίγματα, κτλ.), 5. n διάταξη στο κτή- 
pio (ενιαία ή µε αυτόνομα μέρη), 6. n κατασκευή 
(θολοσκεπή ή ξυλόστεγα, κτλ.) και 7. n σχέση µε tn 
γεωγραφική θέση (κλίμα, έδαφος, κ.ά.). 


ces 


A. ΝΑΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΩΑ 


Δ.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 

Από την αρχή tnc προσέγγισης του θέματος n τρίκλιτη 
βασιλική µε νάρθηκα παρά την τυπολογική της avto- 
τέλεια θεωρήθηκε ως τύπος ναού που εμπεριέχει εσω- 
τερικό περίστωο, εάν τα κλίτη καὶ o νάρθηκάς του ouv- 
δέονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει χώρο συνεχή yó- 
po από τον κυρίως ναό”. Αυτό δεν αφορά βέβαια τους 
δρομικούς µονόχωρους ναούς. Στην ενότητα αυτή θα 
επικεντρωθεί n προσοχή µόνο σε εκείνα από τα δρομι- 
κά μνημεία που έχουν ένα σαφές εσωτερικό ή εξωτερι- 
κό ανοικτό ή κλειστό περίστωο, περιμετρικό νάρθηκα ή 
άλλο σχετικό πρόσθετο χώρο. Βασιλικές των οποίων τα 
κλίτη προχωρούν μέχρι το δυτικό τους τοίχο ή αυτές 
των οποίων τα κλίτη καὶ o νάρθηκας συνδέονται µε 
στενό άνοιγμα δε θα ληφθούν unóyn. 

Στην Κωνσταντινούπολη, κατά την υστεροβυζα- 
υτινή περίοδο, οικοδομήθηκαν σχετικά λίγα μνημεία 
καὶ από αυτά δύο µόνο θα μπορούσαν va περιλη- 
φθούν στις βασιλικές. Ένα από τα δύο, ο ναός o γνω- 
στός μόνο µε την τούρκικη ονομασία Manastir Me- 
scidi BÀ. eux. 101a, KM 4/Κ.4.], είναι από τα μνημεία 
που έχουν τόσο κακοποιηθεί, ώστε να μην είναι κα- 
θόλου εύκολη ούτε n μελέτη του ούτε n αναγνώριση 


του σχεδίου του. O Πασαδαίος, που ερεύνησε το 
μνημείο, έδωσε πολλά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα 
διατύπωσε καὶ αρκετές υποθέσεις!0͵ Επιπλέον σχεδία- 
σε δύο πιθανές αναπαραστάσεις του ναού: μία ὡς βα- 
σιλικής και μία δεύτερη ὡς σταυροειδούς εγγεγραμ- 


7. Το ζήτημα τως ταυτότητας vov αρχιτεκτόνων είναι μεγάλο και 
δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί (Μπούρας, Ιστορία 1999, c. 398- 
399). Ωστόσο, γενικά για την παιδεία τους, βλ. Canak-Medic, 
"Postupci", και Ousterhout, Masterbuilders, 39-85 σποραδικά 
για το γενικό προβληματισμό καὶ επιλεγμένη βιβλιογραφία. H 
ἀποψή του ωστόσο για tnv έλλειψη σχεδίων των βυζαντινών 
αρχιτεκτόνων θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά. Βλ. επίσης 
πρόσφατα Milošević, “Teorija Architekture". 

8. Φαίνεται να είχε σημασία n απλή ύπαρξη του ναού ως oup- 
βολισμού του θείου και σήμανσης ενός τόπου, χωρίς 1n δη- 
μιουργία ενός πραγματικού χώρου συγκέντρωσης πιστών. 
Ασφαλώς τα κοινωνικο-οικονοµιτά φαινόμενα θα διαδραµάτι- 
σαν onpavuxé ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη. 

9. Στην σστεροβυζαντινή περίοδο κτίζονται πολλές µικρές κυρίως 
ξυλόστεγες ή θολοσκεπείς βασιλικές, οι οποίες, αν καὶ δεν 
απαπούν ιδιαίτερη τεχνική δεξιοτεχνία στην οικοδόµησή τους, 
δεν υστερούν ωστόσο σε κεραμοπλαστικό διάκοσμο και ζω- 
γραφική. Δε λείπουν όµως και τα μεγαλύτερα μνημεία, που, av 
καὶ δεν φθάνουν τα μεγέθη κλίμακας τῶν προγενέστερων ne- 
Ρόδων, εκφράζουν όµως μνημειακές προθέσεις. 

10. Πασαδαίος, Επί δύο βυζαντινών μνημείων, o. 89-98. 
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χώρου σε τέτοιο βαθµό, ώστε θα μπορούσε κανείς va 
μιλήσει για µια νέα παραλλαγή του τύπου. Ta mapa- 
δείγματα της Θεσσαλονίκης είναι ίσως τα πιο Eú- 
γλωττα για την πορεία αυτήν, ενώ τα παραδείγματα 
της Σερβίας καὶ της Ρωσίας δείχνουν τη γεωγραφική 
διασπορά του φαινομένου, σε αντίθεση µε τη Βουλ- 
γαρία, όπου n Ιδέα του περιµετρικού χώρου φαίνε- 
ται ότι δε βρήκε απήχηση. Περιµετρικοί χώροι ov- 
ναντώνται καὶ στο σύνθετο τύπο το γνωστό ως “τύ- 
πος τοῦ Μυστρά” (Mistratypus)?, pe xn µορφή περι- 
µετρικής στοάς Και άλλων προσαρτημάτων και μάλι- 
στα σε διώροφπ λύση. 

Παρατηρείται ακόµα n συνέχιση οικοδόμησης 
βασιλικών και n ευελιξία και προσαρμοστικότητά 
TOUS ὡς προς τη χρήση περιστώων σε αυτές. Παράλ- 
Ana µε το νέο σχέδιο της εποχής, το σταυρεπίστεγο 
τύπο, o οποίος βρίσκει ευρεία εφαρµογή στον ελλαδι- 
κό χώρο, οἱ ανάγκες για χρήσεις nou χωροθετούνται 
περιμετρικά µέσα στο ναό καλύπτονται µε ανάλογο 
τρόπο, όπως στην τρίκλιτη βασιλική και έτσι δεν ep- 
φανίζεται ο περιµετρικός χώρος διακεκριμένος µε ένα 
σαφή τρόπο, παρά μόνο σε µια-δύο εξαιρέσεις. 

Ως προς τη χρήση των τύπων της πρωτεύου- 
σας θα πρέπει να σημειωθεί ότι, καθώς πολλά στοι- 
χεία στα υστεροβυζαντινά μνημεία της περιφέρειας 
προέρχονται από τους μεγάλους ναούς της Κωνστα- 
ντινούπολης, αποτυπώνουν και τις συνήθειες των 
ευγενών της βυζαντινής πρωτεύουσας. Έτσι σε πολ- 
λά από αυτά --ιδιαίτερα σε τόπους, οἱ οποίοι υπήρ- 
Eav έδρες διοικητών συνδεδεμένων µε το βασιλικό 
οίκο-- συναντώνται υπερώα, που είτε εκτείνονται πά- 
vo» από όλους τους περιµετρικούς χώρους σε σχήμα 
IT είτε περιορίζονται σε ένα τμήμα τους”. Όσα vne- 
ρώα εκτείνονται σε σχήμα L ή II καθώς τοποθετού- 
vrai ευδιάκριτα γύρω από τον πυρήνα, δεν θα ήταν 
λάθος να θεωρηθούν ως περίστωα σε δεύτερο eni- 
neĝo, ενισχύοντας έτσι τις διαφορετικές onpaofec και 
τους ρόλους του χώρου γύρω από τον πυρήνα. 

Ὁ Ορλάνδος στα πλαίσια της εργασίας τοῦ για 
την Παρηγορήτσσα της Άρτας, αναφερόμενος στις 
στοές, σαμειώνει”: “Στοαί ξύλιναι Tj λίθιναι περιβάλ- 
λουν μίαν ἤ πλείονας πλευράς τῶν ναῶν, πλήν τοῦ ιε- 
poU, παραλληλιζόµεναι δέ κατά τε τήν μορφήν καί 

τόν σκοπόν πρός τήν περίστασιν τῶν ἀρχαίων ἑλλη- 
νικῶν ναῶν, φαίνεται ότι ἐφηρμόσθησαν τό πρῶτον ἐν 
Κωνσταντινουπόλει και Θεσσαλονίκη ὅθεν ἡ χρῆσις 
μετεδόθη ἀνά σύμπαντα τόν βυζαντινόν κόσμον. Εὐ- 
χρηστοῦσι δ᾽ αὗται μέχρι xou. τῆς σήμερον εἰς τά βο- 


ρειότερα τῆς Ἑλλάδος μέρη”. Θα πρέπει ακόµη va 
υπογραμμιστούν Ιδιαίτερα τα σερβικά μνημεία βυ- 
ζαντινής επιρροής, καθώς μερικά από αυτά είναι 
από τα σημαντικότερα παραδείγματα µε περίστωο. 
Στη σερβική αρχιτεκτονική όµως υπάρχει µια εξοι- 
κείωση µε τη λειτουργική χρήση περιµετρικών χώ- 
pov, αφού 1o φαινόμενο των ναών µε δίδυμα πα- 
ρεκκλήσια ἡ συμμετρικούς χώρους που προεξέχουν 
από το σώμα του κυρίως ναού είναι πολύ συχνό”. 

Παρατηρείται ότι στην υστεροβυζαντινή vao- 
δοµία γενικότερα επικρατεί µια νοοτροπία προσθετι- 
Kf, ίσως γιατί πολλές φορές ήταν εφικτή στις OUV- 
θήκες της εποχής: σημειώνεται επίσης καὶ µια προ- 
σκόλληση σε δοκιμασμένα πρότυπα ανεξαρτήτα από 
τη χρονική προέλευσή touc. Ωστόσο, αν λάβει κα- 
νείς υπόψη του ορισμένα δεδομένα όπως: 

a) ότι στο βυζαντινό χώρο n αρχπεκτονική της 
ύστερης περιόδου γίνεται από αρχιτέκτονες που δε qaí- 
νεται να έχουν διακριτή κοινωνική θέση και δυνατότη- 
τα για προσωπική προβολή, ενώ πολλά είναι τα ερωτη- 
ματικά σχετικά pe τη θεωρητική κατάρτιση τοῦς, 

B) ότι στων υστεροβυζαντινή περίοδο n ὅημι- 
ουργικότητα στο θέµα του σχεδιασμού των εκκλη- 
σιών είναι περιορισμένη και βασίζεται σχεδόν απο- 
κλειστικά στην παράδοση καὶ 

y) ότι το μνημειώδες ύφος και οἱ συνθήκες που 
το παράγουν βρίσκονται σε υποχώρηση, 
τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι συνθέσεις pe toug 
όγκους εξωτερικά, µε τα κενά ar τα πλήρη στο εσῶ- 
τερικό, τα ανοίγματα και τις ποικίλες μορφές θολο- 
δομίας, όλα όσα επιτρέπουν σε διαφορετικές €K- 


3. Millet, L'École, o. 124-125 αναφορά στο θέµα, Hallesleben, 
“Mystratypus”, o. 105-118 καὶ Krautheimer, Architecture, 4/8- 
429 σποραδικά. 

4. Millet, ό.π., o. 126-8, επίσης στα υπερώα αναφέρεται n 
Schellewald, “Oberräumen in Syrien, Armenien und Byzanz", 
(στα πλαίσια της διατριβής της κεφ. Architektur der Sophien- 
kirche in Ochrid, Bonn 1986, στο “Zur Typologie Entwicklung 
und funktion von Oberräumen in Syrien, Armenien und 
Byzanz”, o. 246-8) και βλ. Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος. H pn- 
τρόπολη, o. 199-212 (σποραδικά) n οποία αφιέρωσε αρκετές 
σελίδες της διατριβής της για το θέμα αυτό, όπου και n παλιό- 
τερη βιβλιογραφία. 

5. Ορλάνδος, Παρηγορήτισσα, o. 27 και συμπληρώνει “ Ἔν αὐτῷ 
τῇ "Ape διατηρεῖται εἰσέτι παλαιόν ξύλινον περιστύλιον ἐν τῷ 
ἐκεῖθεν τοῦ ᾿Αρόχϑου βυζαντινοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν 
ἀλλά δέ πάλιν λίθινα ἐν B. Ἠπείρου εἰς πλείονας ναούς τοῦ 17ου 


oi... 


6. Βλ. Deroko, “Niski transept”, όπου συζητά το θέµα αυτό και 


ομοιότητα µε την Αγία Σοφία της Τραπεζούντος (1238-1263) 
µε τα τρία πρόπυλα, βλ. Talbot Rice ed, Sr Sophia at 
Trebizond, Ballance, κεφ. 2. 
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δοχές τους το περίστωο καὶ οι συγγενείς µε αυτό ne- 
pipexpiKof χώροι, δεν είναι µικρή κατάκτηση. 

Ὡστόσο, το ζήτημα του σχεδιασμού του κτηρίου 
και σημαντικών επεμβάσεων ο’ αυτό παραμένει avoi- 
xi^. Για τα ενσωματωμένα στο ναό περίστωα, μπορεί 
va είναι κανείς βέβαιος ότι αυτά περιλαμβάνονται στα 
πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού του κτηρίου. Για 
τα πρόσθετα όµως, τουλάχιστον για κάποια από αυ- 
τά, n κατάρτιση σχεδίου µπορεί να αποφεύγονταν. 

Παράλληλα, καθώς παρατηρείται ότι, εκτός από 
την περίπτωση τῶν µοναστηριακών καθολικών, n avé- 
yepon ναών μικρής κλίμακας ήταν συνηθισμένη καὶ 
διαδεδομένη, τίθεται το ερώτημα ποιο ήταν το πλήθος 
των πιστών που εισέρχονταν στο ναό καὶ συνακόλου- 
θα από ποιο χώρο το εκκλησίασµα παρακολουθούσε 
τη Θεία Λειτουργία την περίοδο αυτή. Διερωτάται ka- 
γείς επίσης ποια ευελιξία ως προς τις ανάγκες συγκέ- 
ντρωσης του εκκλησιάσµατος προσέφεραν τα περί- 
ot», δηλαδή av και σε ποιο βαθµό n χρήση τους εξυ- 
πηρετούσε την παρακολούθηση των ακολουθιών. 

Où µικρές διαστάσεις του όψιµου βυζαντινού 
ναού, οι οποίες έχουν αρκετές φορές προβληματίσει 


τους ερευνητές, φαίνεται ότι λειτουργούν αντιστρό- 
Φως ανάλογα προς το συμβολισμό του ναού. Ως 
πλήρες σύμβολο του κόσμου ο ναός δεν εξαρτάται 
από φυσικά μεγέθη. Οι μελετητές έχουν αποδεχθεί 
ότι, όπως καὶ άλλες καινοτομίες στην εκκλησιαστική 
πρακτική, έτσι καὶ TO φαινόμενο της μείωσης τοῦ µε- 
γέθους των μεσαιωνικών ναών αποδίδεται στην επί- 
δραση του μοναχισμού. Παραμένει όµως εκκρεμές 
το ερώτημα ως προς το μηχανισμό pe τον οποίο έγι- 
νε αὐτό καὶ --για την παρούσα εργασία -- ὡς προς τη 
σημασία τοῦ περιστώου σε αυτές τις εξελίξεις. 
Επισημαίνονται τέλος ορισμένες βασικές παρά- 
μετροι, σημαντικές για την εξέταση των περιστώων 
της ύστερης βυζαντινής περιόδου: 1. το σχέδιο κά- 
τοψης (TI ή I), 2. η σχέση µε το σύνολο (evowpa- 
τωμένα ή πρόσθετα), 3. n σχέση µε τον έξω χώρο 
(κλειστά προς τα έξω ή ανοικτά), 4. n σχέση µε vov 
έσω χώρο, δηλαδή n επικοινωνία µε τον πυρήνα 
(εσωτερικά ανοίγματα, κτλ.), 5. n διάταξη στο κτή- 
Ριο (ενιαία ή µε αυτόνομα µέρη), 6. n κατασκευή 
(θολοσκεπή ή ξυλόστεγα, κτλ.) και 7. n σχέση µε xn 
γεωγραφική θέση (κλίμα, έδαφος, κ.ά.). 


CSS) 


À. ΝΑΟΙ ME IIEPIZTOA 


Α.Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 

Από την αρχή της προσέγγισης του θέματος n τρίκλιτη 
βασιλική µε νάρθηκα παρά την τυπολογική της avto- 
τέλεια θεωρήθηκε ως τύπος ναού που εμπεριέχει εσω- 
τερικό περίστωο, εάν τα κλίτη και ο νάρθηκάς vou ouv- 
δέονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει χώρο συνεχή γύ- 
po από τον κυρίως ναό”, Αὐτό δεν αφορά βέβαια τους 
δρομικούς μονόχωρους ναούς. Στην ενότητα αυτή θα 
επικεντρωθεί n προσοχή µόνο σε εκείνα από τα popi- 
κά μνημεία που έχουν ένα σαφές εσωτερικό ή εξωτερι- 
κό ανοικτό ή κλειστό περίστωο, περιµετρικό νάρθηκα ή 
άλλο σχετικό πρόσθετο χώρο. Βασιλικές των οποίων τα 
κλίτη προχωρούν µέχρι το δυτικό τους τοίχο ή αυτές 
των οποίων τα κλίτη καὶ o νάρθηκας συνδέονται µε 
στενό άνοιγμα δε θα ληφθούν υπόψη. 

Στην Κωνσταντινούπολη, κατά την υστεροβυζα- 
υτινή περίοδο, οικοδομήθηκαν σχετικά λίγα μνημεία 
καὶ από αυτά δύο μόνο θα μπορούσαν να περιλη- 
φθούν στις βασιλικές. Ένα από τα δύο, ο ναός o γνω- 
στός μόνο µε την τούρκικη ονομασία Manastir Me- 
scidi [βλ. eux. 101a, KM 4/K.4.], είναι από τα μνημεία 
που έχουν τόσο κακοποιηθεί, ώστε να μην είναι κα- 
θόλου εύκολα ούτε n µελέτη του ούτε n αναγνώριση 


του σχεδίου του. O ΓΠασαδαίος, που ερεύνησε το 
μνημείο, έδωσε πολλά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα 
διατύπωσε και αρκετές υποθέσεις!0, Επιπλέον σχεδία- 
σὲ δύο πιθανές αναπαραστάσεις του ναού: µία ὡς βα- 
σιλικής και µία δεύτερη ως σταυροειδούς εγγεγραμ- 


7. Το ζήτημα της ταυτότητας των αρχιτεκτόνων είναι μεγάλο και 
δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί (Μπούρας, Ἱστορία 1999, o. 398- 
399). Ωστόσο, γενικά για nv παιδεία τους, βλ. Canak-Medié, 
“Postupci”, και Ousterhout, Masterbuilders, 39-85 σποραδικά 
για το γενικό προβληματισμό και επιλεγμένη βιβλιογραφία. H 
ἀποψή του ὡστόσο για την έλλειψη σχεδίων των βυζαντινών 
αρχιτεκτόνων θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά. Βλ. επίσης 
πρόσφατα Miloëevié, “Teorija Architekture". 

8. Φαίνεται να είχε σημασία n απλή ύπαρξη του ναού ως ovp- 
βολισμού xou θείου καὶ σήμανσης ενός τόπου, χωρίς tn δη- 
μιουργία ενός πραγματικού χώρου συγκέντρωσης πιστών. 
Ασφαλώς τα κοινωνικο-οικονοµικά φαινόμενα θα διαδραμάτι- 
σαν σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη. 

9. Στην υστεροβυζαντινή περίοδο κτίζονται πολλές µικρές κυρίως 
ξυλόστεγες ή θολοσκεπείς βασιλικές, οἱ οποίες, αν καὶ δεν 
απαιτούν Ιδιαίτερη τεχνική δεξιοτεχνία στην οικοδόμπσή τους, 
δεν υστερούν ὡστόσο σε κεραμοπλαστικό διάκοσμο καὶ w- 
γραφική. Δε λείπουν όµως καὶ τα μεγαλύτερα μνημεία, που, av 
και δεν φθάνουν τα μεγέθη κλίμακας των προγενέστερων πε- 
Ριόδων, εκφράζουν όµως μνημειακές προθέσεις. 

10. Πασαδαίος, Επί δύο βυζαντινών μνημείων, o. 89-98. 
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μένου. Ὁ ερευνητής χρονολόγησε το μνημείο για 
ιστορικούς λόγους στον 110 αι., ενώ άλλοι το τοπο- 
θετούν στο 14ο al., χωρίς όμως καμία τεκμηρίωση]. 
Πράγματι τα μεγέθη των πλίνθων του, οἱ τρόποι δό- 
μησης καὶ οἱ μορφές (π.χ. κόγχες ιερού) καὶ το avoi- 
κτό (ίσως ξυλόστεγο) περίστωο στις τρεις πλευρές θα 
μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια υπόθεση, ενώ 
κάποια προχειρότητα στην εκτέλεση θα μπορούσε εν- 
δεχοµένως να δικαιολογήσει έναν όχι αυτοκρατορικό 
ιδρυτή. O Πασαδαίος συνέκρινε τον τύπο αυτόν του 
ναού µε τις βασιλικές της Καστοριάς, τον Άγιο Στέ- 
φανο και τον Ταξιάρχη, pe τους οποίους εμφανίζεται 
πράγματι να παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες otov 
σχεδιασμό και κυρίως στις αναλογίες της κάτοψης, 
στων περίπτωση βέβαια που το κωνσταντινοπολίτκο 
μνημείο θεωρηθεί βασιλική. 

Το περίστωο του Manastir Mescidi, το οποίο £1- 
κάζεται ότι ήταν ανοικτό µε τοξοστοιχία, θα πρέπει 
να περιέβαλλε το ναό καὶ από τις τρεῖς πλευρές: n 
ανατολική πλευρά, κατά τον ΓΠασαδαίο, δεν κατέλη- 
ye σε προεξέχουσες κόγχες ιερού, Αν n υπόθεση av- 
τή είναι ορθή, τότε το περίστωο αυτό θυμίζει πολό 
τα πρόσθετα περίστωα rov ναών της Κωνσταντινού- 
πολης, όπως τας Παμμακαρίστου (βόρειο μέρος), 
της μονής του Λιβός (νότιο μέρος), περίστωα της 
Ἠπείρου, όπως της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα καὶ 
του Αγίου Νικολάου του Μεσοποτάμου, αλλά καὶ 
της παλαιολόγειας (Θεσσαλονίκης, όπως το νότιο 
μέρος του Ταξιάρχη, της Αγίας Αικατερίνης και των 
Αγίων Αποστόλων. Στο Manastir Mescidi όµως τα 
δυτικά άκρα φαίνεται να προεξείχαν προς τα πλά- 
για. Παλιότερα περίστωα αυτού του τύπου, τα 
οποία θα μπορούσαν να ουγκριθούν µε το μνημείο 
αυτό, δεν είναι γνωστά. Σ’ αυτών την περίοδο εξάλ- 
λου δεν είναι γνωστή n οικοδόμηση άλλης βασιλι- 
κής στην Πόλα, εκτός από το Isa Kapist Mescidi, 
μνημείο ποῦ δεν είναι ιδιαίτερα μελετημένο]”. 

Ορισμένες υστεροβυζαντινές βασιλικές µε 181- 
αίτερο ενδιαφέρον για τον περιµετρικό τους χώρο 
γύρω από τον κυρίως ναό σώζονται otn Μακεδο- 
via. O Άγιος Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης 
(1310-20)! [βλ. 1018, KM 18/Θ.3] είναι μία από 
αυτές. Αν και δεν µπορεί να μιλήσει κανείς για ενι- 
αίο συνεχές περίστωο του ναού, ωστόσο τα πλάγια 
κλίτη και ο νάρθηκας συνδέονταν µε πλατιά ανοίγ- 
ματα καὶ δημιουργούσαν έναν περιµετρικό χώρο. 
Αυτός επικοινωνεί pe τον πυρήνα πλευρικά — pe ένα 
δίλοβο άνοιγμα σε κάθε μία από τις δύο επιμήκεις 
πλευρές του πυρήνα-- και αξονικά --με άνοιγμα 


ανάμεσα σε κυρίως ναό καὶ νάρθηκα. H λύση αυτή 
επικοινωνίας πυρήνα και περιστώου µε δίλοβα 
ανοίγματα συναντάται σε μνημεία διαφορετικών τύ- 
πων, όπως --για να μείνουμε στα πλησιέστερα µνη- 
μεία-- στο ναό ota Παλατίτζια που δε σώζεται 
πλέον!΄, στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Καστρά- 
xi ov Τρικάλων]”, στην πολύ παλιότερη Kouvrou- 
ριώτισσα]ό, και βορειότερα στο Drenovo!? 
Άγιο Νικόλαο στο ΓΙερόντι και στο ναό στο Ciflik!8, 
στον Άγιο Στέφανο καὶ στους Ταξιάρχες της Ka- 
στοριάς)᾽, στον Άγιο Στέφανο και στην Παλιά Mn- 
τρόπολη της Μεσημβρίας (13ος καὶ προσθήκη 
1355), Το εύρος τῶν πλάγιων κλιτών του ναού 
ήταν n αιτία που o Ξυγγόπουλος συνέκρινε tov 
Άγιο Νικόλαο Όρφανό µε ναούς από την Κρήτη”!, 
Στα πλάγια κλίτη του Αγίου Νικολάου του Όρφα- 
γού n ὕπαρξη τάφων επιβεβαιώνει τον ταφικό χα- 
ρακτήρα των περιµετρικών χώρων του σε αυτήν 


> στον 


την περίοδο, 

O ναός των Ταξιαρχών otn Θεσσαλονίκη (α΄ p- 
σό 14ου αι.)22 [βλ. ex. 101y, KM 21/0.6] είναι ení- 
σης βασιλική µε περίστωο ή ακριβέστερα δρομικός 
γαός µε περίστωο, ανοικτό εξωτερικά”, ενώοκυ- 


ΤΙ. Πασαδαίος, ó.n., o. 72-78, 101. 

12.Πρόκεπαι για τη μονή του [Πατριάρχου Αθανασίου (Isa Kapisi 
Mescidi) (1282-1289), που θεωρείται το παλαιότερο ίσως μέχρι 
σήµερα υφιστάμενο παλαιολόγειο μνημείο στην Γ]όλη καὶ ov- 
γκρίνεται µε την Παμμακάριστο καὶ τη μονή της Χώρας από 
άποψη δόμησης, βλ. Παπαζώτος, “Μονή Πατριάρχου Aava- 
σίου”, όπου και n προγενέστερη βιβλιογραφία. 

13. Ξυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, ο. 20, και του Ιδίου, Ἅγιος 
Νικόλαος Ορφανός”, και Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ο Άγιος ΝΙ- 
κόλαος ο Όρφανός, o. 8-10, όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία. 

14.0 ναός καταστράφηκε pe τις εκεί ανασκαφές, βλ. Ćurčić, “A 
Lost Byzantine Monastery", και του ιδίου, “A Lost Byzantine 
Monastery at Palatitzia- Vergina" (τυπώνεται), όπου οι παλιότε- 
ρὲς αναφορές. 

15. Νικονάνος, “Καστράκι”. 

16. Συναντάται το ίδιο στη δυτική πλευρά ναών, όπως στο δυτικό 
μέρος του κυρίως ναού του βυζαντινού ναού ouv Αίνο (Fatih 
Camii), ενώ δεν αποκλείεται n Aon αυτή και για το προγενέ- 
στερο κτίσμα του καθολικού της μονής Βλατάδων. Για την Kou- 
ντουριώτισσα βλ. κεφ. TT υποσ. 167. 

17. Pejić, "Drenovo". 

18. Meksi, “Dy bazilika mesjetare”, o. 71-74, 81-82 για το Περόντι 
και 75 κ.ε. καὶ 82 κ.ε. για to Ciflic (Sulove) 

19. Βλ. υποσ. 529 του παρόντος. 

20. Bojad£ijev, “L'ancienne église” καὶ Tschilingirov, Die Kunst, o. 
322-323. 


21.Ἐυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, ο. 43. Αξίζει να ληφθεί. 


υπ’ όψην εδώ ο Άγιος Δημήτριος του Πριλόπου που µε τις 
βαθμιαίες προσθήκες χώρων περιμετρικά παρουσιάζει επίσης 
ανάλογα ευρύτητα. 

22. Ἐυγγόπουλος, ὁ.π., o. 5-24, βλ. και Millet, L'École, o. 131 και 
Βελένης, Ερμηνεία, o. 217 και 236. 
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" 
ΕΙΚΟΝΑ 101. Βασιλίκές µε περίστωο. a) Manastir Mescidi Κωνσταντινούπολας, 8) Άγιος Νικόλαος Ὀρφανός Θεσσαλονήκης, v) 
Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης, δ) Παλατίτζια Βεργίνας, ε) Παναγία Περίβλεπτος Βέροιας, C) Αγία Σοφία Εδέσσης, n) Παναγία στο Κα- 
στράκι Τρικάλων, 8) Αγία Θεοδώρα της Άρτας, ια) Παναγία ΓΙαλιανή στο Τέμενος (Κρήτη), 18) Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Πρωτό- 
pia. Μονοφατσίου, ry) Άγιος Γεώργιος Καμαριώτης στο Μαλεβίζι. 


ῥίως ναός έχει κλειστό επιµήκες σχήμα. Εμφανίζει 
ομοιότητες προς τους Αγίους Αναργύρους και τον 
Άγιο Στέφανο της Καστοριάς ὡς προς την απόληξη 
της δυτικής πλευράς του πυρήνα, καθώς και µε τη 
φάση του 14ου αι. της βασιλικής των Σερβίων”. O 
ναός, µε υπόγειο σήµερα, αρχικά ήταν στην ουσία 
διώροφος, αφού το σημερινό υπόγειο ήταν κλειστό 
ταφικό ισόγειο µε 22 θέσεις τάφων. Σ᾽ αυτό το γε- 


γονός στηρίζεται ο Ἐυγγόπουλος για va υποστηρίξει 
τη λειτουργία του ναού ὧς καθολικού” “μιχρᾶς 


23.Ίσως του τύπου του παλαιοχριστιανικού ναού του Ἁγίου Mn- 
vá στην ίδια πόλη, όπως αναφέρει o Millet, L'École, o. 131. 

24.Ἐυγγόπουλος, Σέρβια, o. 29-64 και ειδικά 60, 61. 

25.Ξυγγόπουλος, Τέσσερες μικροί ναοί, o. 23, παρομοιάζει την 
περίπτωση µε τον Άγιο Νικόλαο στα Καμπιά. 
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μονῆς, xal ὅτι εἰς τήν χρύπτην του ἐθάπτοντο οἱ μο- 
ναχοί τῆς μονῆς ταύτης”. H υπάρχουσα τεκμηρίωση 
όµως δεν είναι επαρκής για tn διατύπωση µιας té- 
τοιας άποψης. Ὁ ναός, όπως φαίνεται, όχι μόνον 
από τις πολλές θέσεις για τάφους µέσα στην κρύπτη, 
αλλά καὶ από τον έξω χώρο που ήταν διαθέσιμος για 
συγκέντρωση και αναμονή, otn στάθµη της κρύπτης 
(υπόστεγα) και στον όροφο (περίστωο), θα μπορού- 
σε πιθανότατα να ήταν κοιμητηριακός µιας μεγάλης 
μονής ο’ αυτήν την ανηφορική και δεσπόζουσα to- 
ποθεσία της Θεσσαλονίκης. Κάτι ανάλογο είναι ο va- 
66 του Ευαγγελισμού (πρώην Αγίων Πέτρου και 
Παύλου) στα μονή Χιλανδαρίου, των αρχών του 
Ἰάου αι., αλλά και άλλοι ναοί του Αγίου Όρους της 
ίδιας εποχής2ό, 

Ὁ ναός των Ταξιαρχών δεν έχει ερευνηθεί αρ- 
κετά, ώστε να διατυπώσει κανείς μια Báoipn υπόθε- 
ση σχετικά µε τους περιμετρικούς χώρους του, 
Ὡστόσο οἱ παρατηρήσεις, n έρευνα και τα σχέδια 
που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν ότι n είσοδος στην 
ταφική κρύπτη γινόταν από τα δυτικά καὶ ότι η κρύ- 
rn κατελάμβανε σε κάτοψη όλο το εύρος του ναού 
μαζί pe το περίστωο, έτσι ώστε va αποτελεί τη βάση 
έδρασής του ναού, H αναπαράσταση που επεχεί- 
pnoe o Ξυγγόπουλος προτείνει ένα διώροφο ναό µε 
πλάγια ξύλινα υπόστεγα στο επίπεδο της κρύπτης 
καὶ στον όροφο βόρεια του ναού ένα παρεκκλήσιο 
µε κλειστή στοά μπροστά του καὶ νότια του ναού 
έναν μικρό χώρο µε ανοικτή στοά μπροστά του. Οι 
δύο πλευρικές στοές συνδέονται µε ανοικτή στοά 
στα δυτικά, στην οποία φθάνει κανείς µε δίδυμη 
εξωτερική σκάλα. Ο φέρων τοίχος της σκάλας απο- 
τελεί ταυτόχρονα την πύλη της κρύπτης. H υπόθε- 
on tou Ξυγγόπουλου φαίνεται πειστική στο σύνολό 
της. H ύπαρξη πλάγιων υπόστεγων στοών ωθεί στη 
σκέψη ότι στο επίπεδο της κρύπτης θα εξυπηρετού- 
νταν κοσμικές ανάγκες (συγκεντρώσεις, ίσως avá- 
navon σε πεζούλια κτλ.). Είναι δε πιθανό να υπήρ- 
xav εξωτερικά τοιχογραφίες, που θα προστατεύο- 
νταν από τα υπόστεγα. Ανάλογα υπόστεγα συναντώ- 
vrai σε πολλά μνημεία, από τα οποία το πιο γνωστό 
είναι ίσως αυτό που υπήρχε στην Γαρηγορήτισσα. 
O Ἐυγγόπουλος υποθέτει ότι ο ναός θα είχε δύο 
οικοδομικές φάσεις σε κρύπτη kai όροφο, εξαιτίας 
της ειδικής διαμόρφωσης της νότιας πλευράς µε 
τους δύο ογκώδεις πεσσούς στην κρύπτη. To pvn- 
μείο όµως καταδεικνύει µια ενιαία σύλληψη, TAKTI- 
κή που ήταν συνηθισμένη στην όψιμη περίοδο. Στη 


δυτική πλευρά, στην οποία θα κατέληγε και n σκά- 
λα, αν δεχθεί κανείς tnv πρόταση του Ξυγγόπουλου 
περί κλειστής βόρειας στοάς, θα πρέπει να αναμένει 
κανείς είτε µια λύση όπως αυτή του Χριστού Be- 
ροίας είτε πάλι µια λύση πλησιέστερη προς τα σύγ- 
χρονα µε τους Ταξιάρχες μνημεία της Θεσσαλονί- 
xng. Είναι δυνατό να υπήρχε µια είσοδος διαµορ- 
φωμένῃ, όπως ίσως στα υπόλοιπα παλαιολόγεια 
μνημεία tng πόλης και όχι µια απλή ελεύθερη κιο- 
νοστοιχία. Αυτό θα επέτρεπε να λυθεί µε έναν mo 
ολοκληρωμένο τρόπο το πρόβλημα της δυτικής, για 
λειτουργικούς λόγους, οριοθέτησης της πιθανολο- 
γούμενης κλειστής βόρειας oxoác??. Είναι όµως erí- 
σης πιθανό να ήταν καὶ n βόρεια στοά ανοικτή, 
όπως υπέθεσε ο Millet”, τουλάχιστον ίσως από την 
ευθεία του δυτικού τοίχου τοῦ πυρήνα στη βόρεια 
πλευρά και, στην περίπτωση αυτήν, n λύση της πε- 
ριμετρικής κιονοστοιχίας θα ήταν αναμενόμενη. 
Στη Βεργίνα, πάνω στα ερείπια του ανακτόρου, 
υπήρχε βυζαντινός ναός γνωστός ὡς ναός στην Ia- 
λατίτζια”θ To μνημείο (eix. 1018) σχεδόν πανομοιό- 
tuno pe τον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό στη Θεσσα- 
λονίκη χρονολογήθηκε μεταξύ 1330-1340 και είχε 


26.H ιδέα αὐτή tou διωρόφου ταφικού ναού δεν είναι νέα, βλ. 
Bals, “Églises superposées”, τη συναντούμε ήδη στον ναό της po- 
γής Μυρελαίου (Bordum Camii). Για τους διώροφους ταφι- 
κούς ναούς γενικότερα Δημητροκάλλης, Δίκογχοι, o. 433-452, 
460, όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Nenado- 
vić, Hilandar, o. 208-209. Σχετικά µε το Χιλανδαρινό ναό ο Ne- 
nadovié μάλιστα προχωρεί ακόµη περισσότερο, υποστηρίζοντας 
yia το Χιλανδάρι ότι µε την ανέγερση του ναού των Αγ. Πέτρου 
καὶ Παύλου “μια νέα φάση στη μοναστική ταφή άρχισε σύμ- 
Φώνα µε τις ανάγκες της αυξανόμενης µοναστικής κοινότητας” 
καὶ '...στην εποχή του Μιλούτιν εγκατέλειψαν µια ασυνήθη και 
ίσως υπερβολικά σύνθετη ή αρχαϊκή ταφική λύση για ένα στα- 
θερό καὶ αναγνωρίσιμο τύπο ταφικού ναού nou συνηθίζονταν 
σε όλα τα μοναστήρια του Ἁγίου Όρους” και επίσης Androudis, 
Églises cimercriales, ό.π., για όλους τους κοιµητπριακούς 
διώροφους ναούς του Αγίου Όρους, ειδικά για τον ναό οτο Χι- 
λανδάρι σ. 49-64 και για τους Ταξιάρχες σ. 268-69. 

27. Τέτοιες λύσεις συνηθίζονται στη βυζαντινή αρχιτεκτονική καὶ 
έχουν δώσει λύσεις σε περιπτώσεις όπως αυτή του Gül Camii, 
του καθολικού της μονής Μυρελαίου (Bodrum Camii), αλλά 
καὶ σε περιπτώσεις µε χαμηλότερα υπόγεια. 

28.0 Ἐυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, o. 12 και 18, γράφει 
ότι ο υπάρχων βόρειος τοίχος µε τα τοξύλια είναι τουρκική κα- 
τασκευή και, όπως φαίνεται, μιμείται παλιότερη. 

29. Millet, L'École, o. 131. Ανάλογο ανοικτό περίστωο σε πολύ 
διαφορετικό πυρήνα συναντάται στο ναό, στην τοποθεσία Άγιοι 
Σαράντα, στο Banjsko της Στρούμπσα, βλ. Koco, Miljković- 
Pepek, "St. Forty at Banjsko”, ὁ.π. Βλ. επίσης και αρκετές από 
τις ρωσικές εκκλησίες µε αυτήν τη λύση. 

30. Βλ. Ćurčić, "A lost Byzantine Monastery”, o. 16-17 και πιο ava- 
λυτικά στο “A Lost Byzantine Monastery at Palatitzia-Vergina”. 
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ενσωματώσει µεγάλο αριθµό αρχαίων σπολίων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την οικοδόµπση του. Ο va- 
66 δε σώζεται σήμερα. 

Στη Βέροια, n Παναγία n Περίβλεπτος [βλ. ex, 
101e, KM 11/M.3] είναι ένας από τους mo αξιόλο- 
vous ναούς της πόλης. Πρόσφατα χρονολογήθηκε 
στο 14ο a.ÿl. Στη χρονολόγηση αυτή συμβάλλουν 
ευρήματα του αρχαίου δυτικού τοίχου του ναού. Ὁ 
ναός αποτελείται από ένα µονόχωρο επιμήκη πυρή- 
να και ένα ενιαίο περίστωο. O πυρήνας επικοινωνεί 
µε το περίστωο πλευρικά µε δίλοβο άνοιγμα και Su- 
τικά µε ένα απλό τοξωτό άνοιγμα. Ο τρόπος αυτός 
επικοινωνίας ανάµεσα σε πυρήνα και περιµειρικούς 
χώρους είναι χαρακτηριστικός για τον τύπο της βασι- 
λικής που συναντάται συχνά στη Βέροια. Ομοιότητες 
ως προς αυτό παρουσιάζουν στην ίδια πόλη o1 ναοί 
Άγιος Γεώργιος του άρχοντος Γραμματικού (]4ος 
a1)? n Αγία Παρασκευή (14ος ή 1506 an)’, οι Άγιοι 
Κήρυκος και Ιουλίττα7΄, αλλά και ο κατεδαφισµένος 
ναός στα ΓΠαλατίτζια ενώ στη Θεσσαλονίκη n emkor- 
νωνία πυρήνα και περίστωου µε δίλοβο άνοιγμα πλευ- 
piká συναντάται στον Άγιο Νικόλαο Oppavé. Την ap- 
χαιότροπη δυτική πλευρά, που καταλήγει σε τοι- 
χοπεσσούς µε διατομή ορθής γωνίας, συναντούμε σε 
όλους σχεδόν τους παραπάνω ναούς, όμοια όπως στους 
Ταξιάρχες και στην Παναγία στο Καστράκι Τρικάλων. 
Περιμετρικό χώρο είχαν πιθανότατα ο Άγιος Σάββας 
της Κυριώτισσας (14ος at), ο Χριστός (του Καλοθέ- 
του) (14ος αι.) και o Άγιος Προκόπιος (14ος αι.)θύ, 

Στην Έδεσσα η Παλιά Μητρόπολη, Αγία Σο- 
φία (πιθανόν μέσα 14ou αι.) [βλ. ex. 1016, KM 
12/M4], γνωστή περισσότερο για τις τοιχογραφίες 
της, χρονολογημένες ανάμεσα στο 1375-1385 ή 
138977, έχει κτιστεί ως ξυλόστεγη βασιλική, σε τύπο 
που συνδέεται µε την ομάδα των βασιλικών της 
Βέροιας, καθώζτα κλίτη της διαχωρίζονται από τον 
κυρίως ναό µε κίονες και πεσσούς ταυτόχρονα. Αν 
και n δυτική απόληξη του ναού μέχρι σήµερα δεν εί- 
ναι µε βεβαιότητα γνωστή” n διάταξη των φερόντων 
στοιχείων των κλιτών του παραπέμπει σε λύσεις, 
όπου αὐτά και ο νάρθηκας μοιάζουν µε ένα συνεχή 
περιµετρικό χώρο, όπως στον Άγιο Στέφανο καὶ 
στους Αγίους Αναργύρους στην Καστοριά, στην He- 
ρίβλεπτο Βέροιας, στους Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης, 
στον Άγιο Νικόλαο στο Μοναστήρι”) κ.ά. Δυστυχώς 
n αυθαίρετη αποκατάσταση nou πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα συσκότησε οριστικά κάθε περαιτέρω υπό- 
θεση. Εξωτερικά ωστόσο, στη νότια πλευρά tou ναού 


φαίνεται να υπήρχε μια ανοικτή στοά ίσως από την 
αρχή, σε διαφορετικό όµως ύψος από tn σημερινή, 
όπως δείχνουν οἱ δοκοθήκες καὶ το διαφοροποιη- 
pévo κονίαµα στο άνω µέρος του εξωτερικού τοί- 
χου΄θ, κάτω από τις επεμβάσεις του 1973. 
Ξυλόστεγη βασιλική της υστεροβυζαντινής ne- 
ριόδου pe περίστωο είναι καὶ ο ναός της Παναγίας 
στο Καστράκι του νομού Τρικάλων”! [βλ. 101n, KM 
32/ΘΑ.2], κοντά στην Καλαμπάκα. Το μνημείο έχει 
χρονολογηθεί, µε βάση τις τοιχογραφίες τού αλλά 
καὶ για ιστορικούς λόγους, στο β΄ μισό του 14ου ai. 
ñ καὶ νωρίτερα΄2, Ὁ πυρήνας του είναι ιδιαίτερα 
επιμήκης n επικοινωνία γίνεται πλευρικά µε δύο 
άνετα τοξωτά ανοίγματα που συναντώνται σε έναν 
κίονα. H δυτική πλευρά καταλήγει µε την αρχαιό- 
τροπη λύση, που συναντάται στον Άγιο Στέφανο 
Καστοριάς, στους Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης, στην 
Παλιά Μητρόπολη της Μεσημβρίας, στο υπερώο 


31.Η χρονολόγηση από το ©. ΠΠαπαζώτο στο 15ο ai. δεν είναι 
απόλυτα βέβαια, καθώς σταρίχθηκε µόνο σε ορισμένες τοιχο- 
γραφίες, βλ. Παπαζώτος, Βέροια, ο. 196-197 και 237. Για λε- 
πτοµερή χρονολόγπση καὶ φάσεις βλ. Τοιλπάκου, "Ναός Ma- 
ναγίας Περιβλέπτου”, σ. 805 και 808, ox. 35. 

32. Παπαζώτος, ὁ.π., o. 169-170. 

33. Παπαζώτος, ὁ.π., o. 182-184 και 239. 

84. Παπαζώτος, ὁ.π., o. 179-181 καὶ 239. 

35.Η λύση αυτή που χρησιμοποιήθηκε στους Ταξιάρχες Θεσ- 
σαλονίκης, στην Περίβλεπτο Βέροιας και στο Καστράκι έχει 
τυπολογική ομοιότητα pe το δυτικό άκρο του πυρήγα πολλών 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών τας Αιγύπτου μέχρι τον 7ο πε- 
ρίπου at. (βλ. Grossmann, Christliche Architektur in Ägypten, 
όπου τα παραδείγματα αυτού του τύπου και του Ιδίου, "Funde 
aus Ägypten”, Ιδιαίτερα ο ναός Dayr Abu Matta), πράγμα nou 
δε σημαίνει βέβαια µια απευθείας συγγένεια, είναι όµως άξιο 
προσοχής. 

36.Για τον Άγιο Σάββα βλ. Παπαζώτος, 6.n., o. 181-182 και για 
τον Χριστό Καλοθέτη βλ. του Ιδίου, ὁ.π., 172-174. Ὁ ναός m- 
θανόν να είχε και αυτός περιμετρικό χώρο και n μεταγενέστερη 
στοά να κατέλαβε τη θέση του. Για τον Άγιο Προκόπιο βλ. του 
ιδίου, ὁ.π., o. 186-187. 

37. Τσιγαρίδας, “Έδεσσα”, 6.1. Ωστόσο, είναι πιθανό να είχε ο ναός. 
δύο φάσεις. Ὁ υπάρχων ναός χρονολογείται από τις τοιχογρα- 
φίες στο β΄ μισό του 14ov. a., βλ. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες 
Πέλλας, 6.n. Δημοσίευση τοιχογραφιών Τσιγαρίδας, Toryoypa- 
φίες Μακεδονίας, ón., o. 117-127. H δεύπερη αυτή φάση m- 
θανόν va οικοδομήθηκε από Σέρβο ευγενή, ίσως το Θωμά Prel- 
jubovié (για το συσχετισμό αυτό βλ. Maksimović, Grad, ο. 228). 

38. Λυστυχώς n ανασκαφική έρευνα δεν έχει δημοσιευθεί, ενώ n 
πρόσφατη αναδόµηση tou δυτικού τοίχου του κυρίως ναού 
δεν ευσταθεί-ως προς την µορφή. 

39. Κοοο, Miljkovié-Pepek, Manastir και τῶν Ιδίων “Basilique au 
Manastir”, ó.r. 

40. Τσιγαρίδας, “Έδεσσα”, ό.π., για τις επεμβάσεις που έγιναν εκεί 
παλιότερα. 

41. Νικονάνος, “Καστράκι”. 

42. Νικονάνος, ανακοίνωση σε συνέδριο (αδηµοοίευτη). 


146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΊΡΥΦΩΝΟΣ 


της Αγίας Σοφίας του Μυστρά και αλλού και em- 
τρέπει στις τρεις πλευρές την ανάπτυξη ενός ενιαίου 
περιστώου, ίσου σχεδόν εύρους µε τον κυρίως ναό. 
H είσοδος στο ναό γίνεται µέσω ενός νάρθηκα, μάλ- 
λον μεταγενέστερου, στη νότια πλευρά. 

Στην Άρτα, pe τα τόσα μνημεία αυτής της ms- 
ριόδου, συναντώνται δύο βασιλικές µε περιµετρι- 
κούς χώρους: ο Άγιος Βασίλειος και n Αγία Θεοδώ- 
ρα. Ο Άγιος Βασίλειος της Άρτας που θεωρείται κτί- 
opa xou 12ου a., µε µία f φάση στο 14ο αι.΄δ, έχει 
κατά μήκος των πλευρών του, σε επαφή µε τοῦς επι- 
μήκεις τοίχους του πυρήνα, δύο ενότητες διαμπερών 
χώρων, οἱ οποίοι --από τις πλάγιες εισόδους του τε- 
λευταίου-- επικοινωνούν μαζί του, αλλά όχι και pie- 
ταξύ touc. Δεν αποτελούν συνεπώς περίστωο. Ha- 
λιότερη n Αγία Θεοδώρα της Άρτας [βλ. ex. 1016, 
KM 22/H.1] είναι µια ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική 
των µέσων του 120v at µε δύο σημαντικές όψιμες 
προσθήκες; έναν τριμερή νάρθηκα και ένα ανοικτό 
περίστωο. Ο νάρθηκας καλύπτεται στα άκρα συµµε- 
τρικά από δύο πμικυλινδρικές καμάρες καὶ έναν 
τρούλο στο κέντρο, μπροστά στην είσοδο του πυρή- 
να. Το ανοικτό περίστωο, που προστέθηκε στη συ- 
νέχεια, αγκαλιάζει το νάρθηκα καὶ στα νότια επε- 
κτείνεται σήµερα μέχρι το μέσον περίπου του πυρή- 
να, καλύπτοντας καὶ tn νότια είσοδό του, ενώ δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο θα συνέβαινε καὶ στη 
βόρεια πλευρά, όπου σήµερα το περίστωο σταματά 
λίγο δυτικότερα. Το ύστερο αυτό περίστωο, δυτικό- 
τροπο ως προς την τεχνοτροπίαύθ, είναι λίγο ψηλό- 
τερο από τα κλίτη καὶ καλύπτεται από σταυροθόλια 
µε νευρώσεις και µε δύο φουρνικά πάνω από τα ĝu- 
τικά του γωνιακά διαμερίσματα. Στο είδος της κά- 
λυψης του περιστώου παρατηρούνται γενικά ομοιό- 
τητες pe τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, όχι όµως και 
µε τις επιµέρους επιλογές, ενώ συγκρίσιμο θα 
μπορούσε va είναι (αν ευσταθεί n προτεινόμενη από 
τον Meksi αναπαράσταση) Και το περίστωο του Αγί- 
ου Νικολάου στο Μεσοπόταμο, τουλάχιστον ὡς 
προς την τυπολογία vevixá 7, 

Νοτιότερα στον ελλαδικό χώρο ελάχιστα συνα- 
ντώνται δρομικοί ναοί µε περίστωα ή µε άλλους ou- 
νεχείς περιμετρικούς χώρους΄ϑ, Θα μπορούσε ka- 
νείς να αναφέρει µε επιφύλαξη τους ναούς της Κο- 
ρίνϑου, όπως το λεγόμενο ναό του Βήματος, που 
ίσως να ήταν μονόχωρος µε τρούλο και περίστωο 
και, av καὶ προγενέστερος (πιθανώς του 11ου αι.), 
χρησιμοποιείται την εποχή αυτή µε ταφικό, όπως 










































































- Κιθαρίδα Μαλεβιζίου (13ος και 1506, 16ος a1.)5, 
είναι μερικοί από αυτούς (zik. 1011a, 1β, 1y). Στην 
Κύπρο o: βασιλικές διασώζονται µε πολλές επεµβά- 
- σεις καὶ αναδομήσεις εκ θεμελίων, έτσι ώστε να εμ- 


φαίνεται, χαρακτήρα”. Στην Κρήτη, ούμφωνα με 
την κατάταξη που κάνει o Gerola”, υπάρχουν πολλοί 
δρομικοί ναοί της μέσης (B^) βυζαντινής (961-1204) 
και της α΄ ενετικής περιόδου (1204-1283), οι οποίοι 
5 φανίζουν νέα διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα, που 
δὲν παραπέμπουν σε ένα σαφές περίστωο οποῖου- 


δήποτε τύπου”. 


έχουν εσωτερικά συνεχείς περιµετρικούς χώρους ri 
χώρους που προσκολλώνται στον κυρίως ναό, Ὁ 
Άγιος Γεώργιος Καμαριώτης στο Μαλεβίσι του Μο: 
A La. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Τέλος, εκτός από τις Ka- 
θαρές βασιλικές, παρατηρείται στην υστεροβυζαντι- 
γή περίοδο µια σειρά ναών µε περιµετρικούς OUVE- 
χείς χώρους, οι οποίοι βασίζονται στη βασιλική, αλ- 

Já αναπτύσσονται τελικά µε διαφορετικό xpóno?6. 
΄ Σπμειώνονται n τρουλαία βαοιλική τας Αγίας Xo- 
φίας της Αχρίδας, ο σταυρεπίστεγος ναός του Toup- 
κοπάλουκου καὶ οἱ ναοί “τύπου Μυστρά” µε βασι- 
λήκή στο ισόγειο, ot οποίοι --αν καὶ όπως υποστήρι- 
« ξε ο Hallensleben για το “Apevuxé”%— δεν προέρ- 
Χονται από βασιλική, κατέληξαν όµως σε αυτόν τον 
τύπο στο ισόγειό τους. Θα όφειλε ίσως κανείς va 


μού Ἡρακλείου (]0ος-[5ος ai)?! µε τοιχοπεσσούς 
γωνιακής διατομής στο δυτικό άκρο του κυρίως... 
ναού, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος στα Πραιτώρια Μονο: 
φατσίου του ίδιου Νομού”, n Παναγία της Μονής 
Παλιανής στο Ἰέμενος Νομού Ἡρακλείου (1306 
a1.-1323)?? και οτριµερής ναός της Παναγίας στην 


43.Ίσως καὶ νωρίτερα, ενώ o Ορλάνδος τον χρονολογεί στον 140 
a, βλ. Ορλάνδος, "Άγιος Βασίλειος Άρτης”, o. 115-130 εἰδ. 
118, όπου καὶ παλιότερη βιβλιογραφία, βλ. επίσης, Βελένης, 
Ἑρμηνεία, ο. 260, αναφέρει την πρώτη φάση του ὧς ανήκουσα 
στο δεύτερο pe τρίτο τέταρτο του 12ου αι. και o. 188-189, όπου 
για κατασκευαστικούς λόγους τοποθετεί τη δεύτερη φάση τοῦ 
ανάµεσα σε μνημεία του τελευταίου τέταρτου του 13ου μέχρι 
την τρίτη δεκαετία του 1éou ar. Βλ. πρόσφατα καὶ ΓΠαπαδο- 
πούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 125-130. 

44. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν την ὕπαρξη 
περιστώοι ή συνδεδεμένων χώρων. Στα δυτικά του πυρήνα 
σώζονται στοιχεία που χρονολογούνται στο δεύτερο ήμισυ του 
14ou αι. και δείχνουν ότι και εκεί πρέπει να υπήρχε χώρος ποῦ 
θα λειτουργούσε πιθανόν ὡς νάρθηκας ή πυλώνας, αλλά δεν eí- 
va: βέβαιο ότι συνδεόταν µε τρόπο τέτοιο, ὥστε να προκύπτεϊ 
qua σύνθεση συνόλου, όπως στον Άγιο Γεώργιο Όμορφοκκλη: 
σιάς ή στη Sopoćani τας Σερβίας. 

45.Ὀρλάνδος, “H Αγία Θεοδώρα της Άρτης”, ὁ.π., και e18. o. 92; 
96 και Pallas, “Epiros”, RLBK 10, 1968, o. 207-320. O Βελέ- 
vnc, Ερμηνεία, ó.n., o. 121, πιθανολογεί την οικοδόμηση της ad 
φάσης στα τέλη του 12ου ως αρχές 13ου αι. και, ό.π., o. 89, 
240, του νάρθηκα µετά τα µέσα του 13ου αι. Βλ. πρόσφατα καὶ 
Παπαδοπούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 45-55. 

46.Για τον τύπο της κάλυψης και τα δυτικότροπα μορφολογικά 
στοιχεία Βλ. Μπούρα, Βυζαντινά οταυροθόλια, ο. 62-63. 

47.Meksi, "Mesopotame" 1972 και του ιδίου ομότιτλο 1975. 

48. Μόνο το ναό στην ΓΠαλαιοπαναγιά otn Μανωλάδα θα pmo- 
ρούσε να αναφέρει κανείς, ο οποίος όµως είναι πρὠιμότερος 
(120 αι), βλ. Ορλάνδος, “Παλαιοπαναγιά της Μανωλάδας”, 
Μπούρας, “Παλαιοπαναγιά στη Μανωλάδα”. 

49.Scranton, Corinth 1957, o. 44, fig. 3 και Pallas “Korinth” 
RLBK, o. 796-798, αναφορά στη σπουδαιότητα tou μικρού 
αυτού ναού, Ivison, Mortuary Practices, o. 108. 

50. Βλ. Gerola, Κρήτη, o. 14, 177-181. Βλ. επίσης για την tunodo- 
yia Gallas, Borboudakis, Wessel, Byzantinisches Kreta, o. 42- 
44. Στην Κρήτη αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο ναών ποῦ 
σώζονται σε ένα βαθµό µέσα σε προγενέστερους. 

51.Gerola, Κρήτη, o. 240 υποσ. 460, o. 242 ex. 286, Gallas, 
Wessel, Borboudakis, Byzantinisches Kreta, o. 343-344. Πρό- 
κειται για συνοθύλευµα φάσεων ίσως τεσσάρων περιόδων από 
το 100 ὡς τον 15 ai. 

52.Gerola, Κρήτη, α. 240 υποσ. 460, σ. 242 εικ. 284, Gallas, 
Wessel, Borboudakis, Byzantinisches Kreta, 6.11, o. 373-374. 
53. Gallas, Wessel, Borboudakis, ὁ.π., o. 360-361. 


εξετάσει στη θέση αυτήν τα παραπάνω μνημεία, Ka- 
θώς το διάγραμμα της κάτοψης (βασιλική) απεικο- 
γίζει τη λειτουργία του κτίσματος, όσο Και av οἱ τε- 
γνικές απαιτήσεις καὶ O1 αρχιτεκτονικές ανησυχίες 
δίνουν στην ανωδοµή λύσεις διαφορετικών τύπων. 
᾿Εξαιπίας όµως της προέλευσης, του αρχικού δηλα- 
δή σχεδίου του αρχαιότερου από αυτούς, που πιθα- 
| vótata δεν ήταν n βασιλική -- κάτι που θα είχε και 
άλλες συνέπειες στην εξέλιξη του σχεδίου — θα εξε- 
| ταστούν οι ναοί tou Μυστρά σε άλλη θέση. Tia την 
- Αγία Σοφία της Αχρίδας όµως που n µορφή της ὡς 
“βασιλικά διασώζεται ὡς τελευταία μεταβυζαντινή 
«don, θα γίνει λόγος ευθύς αμέσως. 

(CH. Αγία Σοφία της Αχρίδας παρουσιάζει ιδιαί- 
tepo ενδιαφέρον (1106 ar, αλλαγές τον 14ο αι.) av 
. Kai δεν έχει ένα. κλασικό περίστωο, ούτε είναι µια 
- βασιλική εξ αρχής»ὲ [βλ. 102a,ß, KM 9/M.1]. Πρό- 
-Κειται ουσιαστικά για ένα κτίσμα αρχικά pe otau- 
- ΡΟειδή εγγεγραμμένο πυρήνα µε τέσσερα αυτόνομα 
. Untpóa, έναν απλό νάρθηκα και πιθανόν µια νότια 
ανοικτή στοά µε κιονοστοιχία. O ναός, από τα mo 
εντυπωσιακά κτίσματα αυτής της περιόδου, διαφο- 
Ροποιήθηκε έντονα για άγνωστους λόγους µε αλλα- 
-γές ευρείας κλίμακος, που έγιναν δύο φορές κατά 
MOV υστεροβυζαντινή περίοδο: µία στα τέλη του 
13ου αι. και µία δεύτερη στα 1313-4. H δεύτερη 
Τροποποίηση στο ναό έγινε πιθανότατα από συνερ- 


; 
γείο Ἠπειρωτών paiotópov, για va αποκτήσει έτσι 
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το γνωστό δυτικό προστώο του µε τους δύο πύρ- 
vous, ένα στο Κάθε άκρο tou”, ενώ στα τέλη του 
14ου αι. (1370) προστίθεται n βόρεια στοάθθ, Ap- 
γότερα, ο ναός αποκτά τη σηµερινή µορφή της τρί- 
κλιτης βασιλικής µε θολωτά κλίτη. Αυτό που θα ya- 
ρακτηριζόταν περίστωο (µε την έννοια tou συνε- 
χούς ενιαίου χώρου) ποτέ δεν υπήρξε. Ὑπήρξαν 
όµως οἱ στοές καὶ to προστώο που επικοινωνού- 
σαν, καθώς και το υπερώο σε σχήμα IT, που κατά 
την ὄψιμη περίοδο ήταν ενοποιηµένο και συνεπώς 
συνεχές. Ταφική χρήση εντοπίστηκε στη νότια 
στοά, όπου βρέθηκαν τάφοι! Ως αντίληψη περι- 
μετρικών χώρων που προστίθενται καὶ συντίθενται 


54. Gerola Κρήτη, eu. 279 και Gallas, Borboudakis, Wessel, ὁ.π., 
o. 355-358, χρονολόγηση στον 130 αι. pe 3 φάσεις. 

55. Εντούτοις στην Κύπρο, όπως και αλλού, n σμίκρυνση του νεό- 
τερου κτίσματος θα προσέφερε tn δυνατότητα δημιουργίας ne- 
ριστώου, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν µέσα στις προθέσεις 
των κατασκευαστών, Για συνεχείς επιοκευές-ανακτίσεις βλ. την 
Παναγία Κανακαριά, την Παναγία Συκά (μείωση όγκου) καὶ 
την Παναγία Αφέντρικα (µε μείωση επίσης). Κάτι ανάλογο ov- 
νέβη καὶ µε την Bogorodica στο Ratac του Μαυροβουνίου, 
όπου, γύρω από το κτίσμα του llou ar, κτίστηκε το 1347 ps- 
γαλύτερος ναός της Θεοτόκου, ενσωματώνοντας το παλιότερο 
κτίσμα και δημιουργώντας ένα “ανάποδο” περίστωο γύρω από 
την αγατολική απόληξή του. Για τους ναούς της Κύπρου βλ. 
Ćurčić, "Architecture on Cyprus", για το ναό των Βενεδικτίνων 
στο Ratac βλ. Boëkovié, Koraé, “Rarac”. 

56.Αξίζει va αναφερθεί εδώ ο ναός του Πρωτάτου (Mylonas, 
"Protaton", 6.n.), που διαφοροποιήθηκε µε ευρείες επεμβάσεις, 
στο 14ο αι., έτσι ώστε να αποκτήσει τελικά κυρίως ναό στο KE- 
ντρικό Κλίτος και περιµετρικούς χώρους στα πλάγια κλίτη. To 
παράδειγµα, που δε διαθέτει ασφαλώς περίστωο, είναι σηµα- 
ντικό, γιατί επιβεβαιώνει το ότι οι γύρω από τον κυρίως ναό 
χώροι ελάμβαναν τις αναγκαίες χρήσεις συχνά χωρίς να συν- 
δέονται στενά µε την αρχιτεκτονική μορφή. Επίσης, αξιοπρό- 
σεκτο παράδειγµα επεμβάσεων αποτελεί n βασιλικά των Σερ- 
βίων, όπου, µε qua σημαντική επέμβαση στο νότιο κλίτος της, 
κατά το 130 ai., δημιουργούνται ανοίγματα και μετατρέπεται σε 
ανοικτή στοά, αλλά δεν προκύπτει περίστωο, βλ. Ἐυγγόπουλος, 
Σέρβια, ο. 60, 61. Επίσης, σημειώνεται η περίπτωση του Αγίου 
Νικολάου στο Βάρος του Πριλάπου, ενός μικρού υψίκορμου 
δρομικού ναού, που το ύψος του καὶ o τρόπος δόμπσης του 
κάτω μέρους του υπαινίσσονται ένα πιθανό περίστωο. Επίσης, 
ο Άγιος Δημήτριος του Πριλάπου, ένας ναός που προέκυψε 
στη σηµερινή του τρουλαία µορφή µετά από πολλές επεμβάσεις, 
στη βάση µιας βασιλικής, 

57. Hallensleben, “Mystratypus”, ο. 105 κ.ε. 

58. Βλ. γενικά Gelzer, Der Patriarchat von Achrida καὶ διδακτορι- 
κά διατριβή τας Schellewald, Sophienkirche, ο. 160-168, 184, 
όπου χρονολόγηση καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία. H Schelle- 
wald παραθέτει σχέδια βασισμένα στην τεκμηρίωση του Zavod 
za zaštitu spomenika kulture-Skopje. 

59. Βλ. von Scheven Christians, Zoodochos Pege, o. 87-98 yia τοῦς 
πύργους των ναών µια πρόχειρη απαρίθμηση. 

G0. Schellewald, Sophienkirche, o. 168-177, 180-183. 

61.Tácoc στην Αγία Σοφία Αχρίδας, Ivison, Mortuary Practices. 
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ΕΙΚΟΝΑ 102. Ειδικές περιπτώσεις ναών µε περιµετρικούς χώρους ως περίστωα. a, B) Αγία Σοφία Αχρίδας (τρουλαία βασιλική- 
σταυροειδής µε τρούλο), y) Άγιος Δημήτριος στο Τουρκοπάλουκο (σταυρεπίστεγος). 


γύρω από έναν πυρήνα παρουσιάζει ομοιότητα pe 
τα μνημεία του Μυστρά, µε τα οποία οἱ φάσεις, 161- 
αίτερα των ogipórepov μετασκευών, είναι σύγ- 
χρονεςό2, αλλά και µε άλλα κοσμικά μνημείαϑϑ. Το 
ίδιο ισχύει και για τα υπερώα, αλλά µε µια αντί- 
στροφη πορεία, αφού αυτά πρέπει να προὔπάρχαν 
της φάσης του léou αι. 

Καθώς ο σταυρεπίστεγος είναι ο νέος τύπος 
που εμφανίζεται στην υστεροβυζαντινή περίοδο θα 
περίμενε κανείς να συναντάται σε συνδυασμό µε το 
δημοφιλές στοιχείο της εποχής, το περίστωο. Καὶ 
όµως µόνο ο ναός του Αγίου Δημητρίου στο Toup- 
κοπάλουκο (Κυψέλη) [BA εως. 102y, KM 28/H.7] 
απαντά ὡς σταυρεπίστεγος τρίκλιτος µε θολοσκεπείς 
περιµετρικούς χώρους διαφορετικών φάσεων, που 
όµως επικοινωνούν µεταξύ τους, έτσι ώστε ουσια- 
στικά είναι ο μόνος του είδους του µε ένα σαφώς 
διακρινόμενο, έστω και µη συμβατικό, περίστωοθ΄ 
[ΚΜ 28/Η.7,ο.320]. Ο κυρίως ναός χρονολογείται 
πιθανότατα στις αρχές του 13ου αι. καὶ o1 φάσεις 
τῶν μερών του περιστώου στα τέλη 13ου αι.ό». To 
επίµηκες μεσαίο κλίτος του ναού μόλις που δηλώνε- 
ται µε τοῦς δύο κίονες δυτικάθό͵ Το εγκάρσιο κλίτος 
μοιάζει σα να αντικατέστησε τρούλο. Το περίστωο 
είναι κλειστό, αρκετά σύνθετο, συναποτελείται από 
πλάγιες στοές και το νάρθηκα και φαίνεται να έχει 
δύο τουλάχιστο φάσεις δόμησης καὶ περισσότερες 
από µία επεμβάσεις, Ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά 
που περιλαμβάνει παρεκκλήσι. Το ζήτημα των φά- 
σεων του ναού ερευνάται και είναι αρκετά πολύπλο- 
κο καθώς το νότιο καὶ δυτικό µέρος του περιστώου 
καὶ το εγκάρσιο κλίτος µε την επιγραφή δείχνουν 
κοινά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά. Ο πύργος του 
πυλώνα της εισόδου θυμίζει tn λύση του πυλώνα- 
κὠδωνοστασίου του ναού της Ομορφοκκλησιάς, 
αλλά είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον, ενώ καὶ o 


62.0 ναός της Αγίας Σοφίας της Αχρίδας έχει συγκριθεί για την 
ιδέα τοῦ προστώου του µε μνημεία όπως το Kilise Camii καὶ 
ο ναός στην Αίνο (σήµερα Farih τζαμί του Enez) αλλά πρέπει 
να επισημανθεί ότι πρόκειται για µια διαφορετική αρχιτε- 
κτονική. H ομοιότητα αντίληψης των περιμετρικών χώρων µε 
ανάλογους στο Μυστρά δε φαίνεται να έχει ιστορική εξήγηση. 

63.H Schellewald, Sophienkirche, o. 176-177 πιστεύει ότι n ŝia- 
μόρφωση tou ναού προέρχεται από κοινή παράδοση Ανατολής 
και Δύσης εκείνη την εποχή καὶ τη συγκρίνει µε το ανακτορικό 
κτίσμα του Palazzo του Fondaco dei Turchi στη Βενετία, αλλά 
και pe την Παρηγορήτισσα της Άρτας. 

64. Ευχαριστώ από τη θέση αυτή τον αρχιτέκτονα Μ. Δωρή που 
έθεσε στη διάθεσή pou παλιότερα σχέδια που είχε εκπονήσει για. 
το ναό. Βλ. συγκριτικά καὶ την Κάτω Παναγιά (Άρτα) (βλ. 
Ορλάνδος, ABME +. Β΄, τεύχ.1, 1936, o. 70-87), όπου τα πλά- 
για κλίτη συνδέονται με το νάρθηκα µε ένα ευρύ άνοιγμα και, 
καθώς n στέγασή τους διαφοροποιείται (από δύο ασπίδες σε 
κάθε κλίτος), θα μπορούσε va μιλήσει κανείς για ένα υποτυπώ- 
δες περίστωο. 

65.Η χρονολόγηση που υποστήριξε ο Ευαγγελίδης, “Σταυρεπί- 
στέγος εκκλησία”, ὁ.π. είναι το 1242 και πάντως τα μέσα του 
12ου αι. Ὁ IT. Βοκοτόπουλος δεν συμφώνησε µε τη χρονολό- 
ynon αυτών, αλλά δεν έχει ακόµα διατυπώσει την τελική. 
ἀποψή του, (βλ. σχετικά Βοκοτόπουλος, “Μοναστηράκι Βονί- 
tong”, ό.π., o. 372). Ὡστόσο, στο άρθρο του “ΠΙλίνθινη em- 
γραφή”, σχετικά µε την πλίνθινη επιγραφή που τοποθετήθηκε 
κατά το κτίσιμο του εγκάρσιου κλίτους, τη χρονολογεί στις τε- 
λευταίες δεκαετίες του 13ου αι. Στη σ. 166 του άρθρου ανα- 
φέρεται όλη n παλιότερη βιβλιογραφία για το ναό. Θα onper- 
ώσουμε εδώ καὶ τον Άγιο Νικόλαο Bolnički (Αχρίδα), ένα μι- 
κρό σταυρεπίστεγο ναό µε αρκετές φάσεις, στου οποίου tn 
στοά, στα δυτικά και νότια, βρέθηκαν τοιχογραφίες του Στε- 
φάνου Δουσάν προ του 1346, βλ. Subotić, "Sv. Nikola 
Bolnički”, o. 16-17 και Miljkovié-Pepek, “Freske Sv. Nikole 
Bolniëkog”. Βλ. επίσης vo σταυρεπίστεγο µε τρούλο Άγιο An- 
μήτριο του Πριλάπου, του οποίου n φάση µε το εγκάρσιο κλί- 
τος χρονολογείται στο γ᾽ τέταρτο του 130v αι. (Ristić, “Crkva 
Sv. Dimitrija u Prilepu”, o. 186 κ.ε.). 

66.Έτσι ώστε va µπορεί va θεωρηθεί ότι εμφανίζεται σε σύμπτυ- 
En ένας στοιχειώδης εσωτερικός νάρθηκας. H κάτοψη του 
πυρήνα θα μπορούσε εξίσου να αποτελεί κάτοψη εγγεγρα- 
μένου σταυροειδούς δικιονίου, αν δεν υπήρχε το εγκάρσιο 
κλίτος. ο ναός είναι ουσιαστικά αδηµοσίευτος, ορισμένα. 
ὡστόσο στοιχεία δίνει ο Ευαγγελίδης. O IT. Βοκοτόπουλος, 
μελετητής του μνημείου, ετοίμαζε qua εκτενή δημοσίευση. Ο 
ναός έχει τεταρτοκυλινδρικούς θόλους: για τις 1διομορφίες 
των δικιόνιων καὶ τη χρήση των τεταρτοκυλινδρικών θόλων 
βλ. Μαμαλούκος, “Διαμόρφωση γωνιακών διαμερισμάτων”, 
ειδικά σ. 202. 
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Άγιος Βασίλειος της Άρτας µπορεί να είχε ανάλογη 
δυτική είσοδού. Πιθανότατα ο δυτικός πύργος £i- 
σόδου, που έχει και ρόλο νάρθηκα, να είχε nponyn- 
θεί μαζί µε το βόρειο παρεκκλήσιο. Ανάλογες περι- 
πτώσεις συναντώνται σε μνημεία της Σερβίας από 
τις αρχές του 13ου αι. εκ των οποίων n παλιότερη 
είναι o ναός της Ziča (1208-15). Φαίνεται óu το βό- 
ρειο παρεκκλήσιο του ναού tou Αγίου Λπμητρίου 
προστέθηκε πρώτο και αργότερα µε µια εκτεταμένη 
επέμβαση στο ναό κτίστηκε το υπόλοιπο βόρειο ne- 
ριµετρικό τμήμα μαζί µε το νότιο. Οι δύο δυτικοί 
πυργίοκοι στα άκρα τῶν στοών είναι καὶ αυτοί µια 
ασυνήθιστη λύση, για tnv προέλευση της οποίας 
υπάρχει μακρά συζήτησηὃ και θυμίζουν, ὡς προς 
τη σύλληψη, τους πύργους της Αγίας Σοφίας στην 
Αχρίδα. Το νότιο παρεκκλήσιο είναι στενότερο από 
το πρωιμότερο βόρειο καὶ ο νότιος τοίχος του ευθυ- 
γραμμίζετα: pe τη νότια στοά. O1 πλάγιες στοές θυ- 
μίζουν, ὡς προς τη λύση της κάλυψής τους, τις 
στοές της Ομορφοκκλησιάς. Ot κλεισµένες µε τοίχο 
πλαϊνές θύρες τους δεν αντιστοιχούν στη σειρά των 


E : , 
παραθύρων tou ίδιου τοίχου. 


Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι στους δρομι- 
κούς ναούς της περιόδου αυτής υπάρχουν σαφή 
εσωτερικά περίστωα, ενταγμένα στον αρχικό σχεδια- 
σμό, στο βαθµό που n δυτική απόληξη του πυρήνα 
τους, δηλαδή το δυτικό άκρο του κυρίως ναού, oyn- 
ματίζεται µε τοιχοπεσσό γωνιακής διατομής, όπως ο 
Άγιος Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης, ο ναός 
στα Παλατίτζια Βεργίνας, n Παναγία Γ]ερίβλεπτος 
της Βέροιας, η Παναγία στο Καστράκι. Επίσης, avá- 
λογες λύσεις είναι δυνατό να θεωρηθούν οἱ ναοί: 
του Βήματος Κορίνθου, του Αγίου Γεωργίου Καμα- 
ριώτη στο Μυλοπόταμο της Κρήτης και του Αρχάγ- 
γελου Μιχαήλ στα Πραπώρια Μονοφατσίου. Tio 
περιορισμένα εμφανίζονται τα εξωτερικά περίστωα, 
όπως στο Manastir Mescidi xat στο ναό των Ταξιαρ- 
χών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα πρόσθετα, 
όπως στην Αγία Θεοδώρα της Άρτας ή όσα έχουν 
αυτόνοµους επικοινωνούντες χώρους, όπως στον 
Άγιο Δημήτριο στο Τουρκοπάλουκο Κυψέλης ή 
ακόµη καὶ όσα αποτελούν σειρά χώρων σε περιµε- 
τρική παράταξη χωρίς “ρέουσα επικοινωνία”, όπως 
n Αγία Σοφία της Αχρίδας. H κάλυψη τῶν nepi- 
στώων γίνεται συνήθως µε στέγη καὶ σπανιότερα µε 
θολοδομία. 


Α.2. ΝΑΟΙ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 


Περίκεντροι ναοί, µε την έννοια που συναντώνται στην 
παλαιοχριστιανική καὶ την μεσοβυζαντινή περίοδο, δεν 
υπάρχουν στην υστεροβυζαντινή ναοδοµία. Ωστόσο, 
ορισμένα μνημεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνδε- 
δεμένα µε των περίκεντρη αντίληψη του χώρου. 
Εντοπίζονται τρία µόνο μνημεία αυτού του είδους. 

H Παρπγορήτισσα της Άρτας (1283-1296 
[BÀ. ex. 103a, KM 23/H.2] είχε θεωρηθεί πρόσφα- 
τα ὡς σύνθεση του οκταγωνικού τύπου µε περίστωο 
και του σταυροειδούς εγγεγραμμένου. H Lioba 
Theis/0, σε µονογραφία για ταν Παρηγορήτισσα βα- 
oiopévn στο έργο του Ορλάνδου”], προκειµένου να 


)6? 


προβεί σε αναπαράσταση της α΄ φάσης του ναού 
(κτήριο I) βασίστηκε σε µια τυπολογική έρευνα, n 
οποία έλαβε um όψιν της δύο τύπους γαών: το 
“σταυροειδή µε τρούλο” (Kreuzkupelkirche) και τον 
οκταγωνικό”», H ερευνήτρια συνέκρινε το ναό µε 
τους νησιώτικους οκταγωνικούς για να επισημάνει 


67. Για ανάλογους πυλώνες βλ. von Scheven-Christians, C., Zoodo- 
chos Pege, o. 342 και 87-98, όπου και παλιότερη βιβλιογραφία. 

68. Θεωρείται ότι οἱ δίδυμοι πύργοι προήλθαν από την ανατολική 
Μεσόγειο (Συρία, Παλαιστίνη) βλ. Ορλάνδος, Μοναστηριακή 
αρχιτεκτονική, ο. 126-134 και ειδικά 128 υπ. 1. Βλ. σχετικά 
επίσης von Scheven-Christians, Zoodochos Pege, o. 342 και 87- 
98, Στην πρόχειρη απαρίθμηση nou δίνει n ερευνήτρια εντάσ- 
σει τους διπλούς πύργους σε µία κατηγορία µε την ένδειξη 
Doppelturmfassaden nach westlichem Vorbild καὶ δεν αναφέρει 
τα βυζαντινά μνημεία Αγία Σοφία Αχρίδας, Άγιο Δημήτριο στο 
Touproréhouxo, ούτε και τα μνημεία του Μυστρά. 

69. Για τον υπάρχοντα ναό βλ. Mango, Architecture, ὁ.π., o. 146, 
147, όπου ο συγγραφέας αποκαλεί το ναό της Παρηγορήτισ- 
σας “ένα ενδιαφέρον υβρίδιο από επαρχιώτη αρχιτέκτονα, που 
χωρίς να έχει την παραδοσιακή παιδεία έπαιξε µε ξένα (δυτικά) 
στοιχεία ad hoc". Για τα χρονολόγηση βλ. και Kuniholm-Stri- 
ker, “Dendrochronological Investigations 1983-1986”, ὁ.π., ei- 
δικά o. 393, όπου δίνει τα χρονολογία 1286 και Παπαδοπού- 
λου, H Βυζαντινή Άρτα, o. 150. 

70. Theis, Paregoretissa, όπου n ερευνήτρια χρποιμοποιεί ὡς βάση 
την παλιότερη δημοσίευση του Ὀρλάνδου και τα σχετικά σχέ- 
δια τεκμηρίωσης του ιδίου. 

71.Ὀρλάνδος, Παρηγορήτισσα, o. 1-44, 55 ex. 19, κ.ε. 

72. Με τον όρο Kreuzkuppelkirche εννοείται ο τύπος cross domed, 
ο οποίος αντιστοιχεί στα ελληνικά µε τον όρο σταυροειδής ή 
μονόχωρος µε τρούλο και περίστωο και όπου το κατά την Theis 
ένα τριμερές Ἱερό ενοποιείτα! µε τον κεντρικό χώρο, βλ. Theis, 
Paregoretissa, ο. 79. H ἴδια υποστηρίζει ότι ο τύπος αυτός ej- 
φανίζεται συχνότερα στην Ίπειρο καὶ εντάσσει στον ίδιο τύπο 
το ναό Shen Merise (Marienkirche) (βλ. Meksi, “Manastirit të 
Apollonisë”, Πάλλας, Hnepos, ο. 317-19 µε των παλιότερη βι- 
βλιογραφία, και Theis, ό.π., o. 80, όπου xat n παλιότερη βι- 
βλιογραφία), τον οποίο n ελληνική βιβλιογραφία εντάσσει σε 
ειδική κατηγορία του τύπου του εγγεγραμμένου σταυρού και 
την Γ]αντάνασσα της Φιλιππιάδας (1231-67) (Theis, ό.π., o. 81 
και συγκριτικά 84-85). 
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ΕΙΚΟΝΑ 103. Ναοί περίκεντρης αντίληψης, a) Παρηγορήτισσα της Άρτας (οκταγωνικός µε περίστωο), B) Άγιοι Θεόδωροι του Mu- 
στρά (οκταγωνικός µε περιµετρικούς χώρους), y) Μουχλιώτισσα της Κωνσταντινούπολης (τετράκογχος µε ασύμετρο περίστωο). 


τις πολλές διαφοροποιήσεις στις αναλογίες” και va 
καταλήξει ότι το πρώτο κτίσμα πρέπει va ήταν ένας 
νησιώτικος οκταγωνικός”΄, συνδυασµένος µε ελλα- 
δικό οκταγωνικό cx προς το ὕψος του τρούλου και 
ὡς προς το περίστωο””. Σε πρόσφατη ανασκαφή 
όµως n Β. Παπαδοπούλου, µε βάση τα νέα στοιχεία 
τα οποία ανακάλυψε, διαπιστώνει αντίθετα ότι ο 
πρώτος ναός (μέσα 13ου αι.) ήταν σταυροειδής εγ- 
γεγραμμένος7ό, Ωστόσο, n σηµερινή µορφή του δι- 
καιολογεί tnv τοποθέτησή του στους περίκεντρης 
αντίληψης ναούς. H υπερύψωση tou ναού καὶ to 
περίστωο του θεωρούνται δεύτερη φάση”, πράγμα 
που ευσταθεί. 

Ἡ είσοδος στο νάρθηκα του ναού γίνεται µε µία 
μόνο θύρα και n επικοινωνία µε τις πλάγιες στοές µε 
qua θύρα επίσης. To περίστωο στο ισόγειο συνεπώς 
δεν είναι ένας ενιαίος χώρος, αλλά διακόπτεται, tn- 
ρώντας τη λογική των ξεχωριστών χώρων των κλι- 
τών και του νάρθηκα. Είναι αξιοσημείωτη αυτή n 
μεταβατικότητα από τη βασιλική στον τρουλαίο πε- 
ρίκεντρο ναό, που διατυπώνεται µε τη σχέση των 
χώρων μεταξύ τους καὶ την όλη σύνθεση του ναού. 
Στους ορόφους όµως το υπερώο-περίστωο είναι 
ενιαίο καὶ σαφέστατο. 

To υπερώο πάνω από το περίστωο αποτελεί 
ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Φαίνεται εσωτερικά σα να 
έμεινε ατελείωτο καὶ δεν υπάρχει κλίμακα που va 
οδηγεί σε αυτό. Αναρωτιέται Κανείς αν ο χώρος au- 
τός είχε ουσιαστικό σκοπό και κάποια χρήση --και 
av ναι, θα πρέπει τα παραπάνω να ερµηνευθούν-- 
ή αν ήταν ένας χώρος ψευδούς αίσθησης για δη- 
μιουργία εντυπώσεων στην εξωτερική εμφάνιση 


του κτηρίου. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να 
εξεταστεί αν το κτήριο ήταν πάντα περίοπτο ή ouv- 
δεόταν µε άλλη εξωτερική κατασκευή, από την 
οποία γινόταν n είσοδος στο υπερώο. Στη δεύτερη 
περίπτωση, της δημιουργίας εντυπώσεων, στην 
οποία συμβάλλει καὶ n ύπαρξη του ανοικτού τρου- 
λίσκου, ίσως παρακυπτικού”δ, στη δυτική πλευρά, 
είναι άξιο απορίας ποιος ήταν ο σκοπός και ποιες 
oi συνθήκες που επέτρεψαν αυτήν τη σπατάλη 
χώρου και υλικών. Ο Ορλάνδος διατυπώνει την 
υπόθεση ότι: “ô πρωτοµάστορης καί περί ταύτης 
(τῆς ὁπῆς κλίμακος) εἶχε λησμονήσει νά προνοήσει 
διό καί ἠναγκάσθη νά χαλάσει Ey éx τῶν σταυροθο- 
λίων. Πάντως ἡ εἴσοδος θά ἐγίνετο ἐσωτερικώς διό- 
τι πρός ἐξωτερικήν κλίμακα ὄχι μόνον οὐδέν θεμέ- 


73. Theis, 6.1, a. 87. 

74. Αντίθετα yia xo óu n Παρηγορήτισοα δεν σχετίζεται pe toug vn- 
σιώτικους οκταγωνικούς βλ. Μπούρας, Νέα Μονή, o. 132, 
139. 

75.0 ἴδιος θεωρεί ότι n ΠΠαρηγορήτισσα, σε σύγκριση µε τα κτί- 
apata του νησιώτικου τύπου, είναι το κτήριο µε τη μεγαλύτέρη 
διάμετρο τρούλου και το μικρότερο πάχος τοίχων. H Theis πή- 
Ρε υπόψη της ορισμένα στατικά στοιχεία tou κτηρίου και δέχε- 
ται ότι το ρόλο της αντιμετώπισης των πιέσεων αναλαμβάνουν 
o1 περιµετρικοί χώροι (Mantelbau).Theis, Paregorctissa, Man- 
telbauten / Definition, o. 79 κ.ε. και 90 κ.ε. Δε σχολιάζει όµως 
τη διαµόρφωση της ζώνης ελιευσμού του κελύφους-τρούλου. 
Στα μικρά πάχη των φερόντων στοιχείων αποδίδει τον πιθανό 
λόγο καταστροφής της πρώτης φάσης. 

76. Παπαδοπούλου, Η Βυζαντινή Άρτα, ο. 136-138. 

77. Βλ. Παπαδοπούλου, ό.π., o. 150. 

78.Για τους ανοικτούς τρούλους (κιβώρια) καὶ τη σημασία τους 
βλ. Smith, Dome, o. 8, 27, 75, και του ιδίου, Architectural 
Symbolism, σ. 166, 178, εικ. 155, 156. 

79. Ορλάνδος, Παρηγορήτισσα, o. 34. 
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λιον ὑπάρχει ἀλλά xou οὐδεμία “είσοδος”. Και pe- 
τά από πρόσθετες παρατηρήσεις καταλήγει ότι τα 
άνω παρεκκλήσια είχαν μείνει κατ αρχάς aypn- 
σιμοποίπτα. 

H ιδέα ότι µπορεί o “πρωτομάστορης” va ξέ- 
γασε tnv κλίμακα ανόδου δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή για ένα έργο σαν την Παρηγορήτίσσα, 
της οποίας o σχεδιασμός υποδηλώνει ιδιαίτερη 
φροντίδα. Και αν ακόµη υπήρχε περίπτωση va ξε- 
χάσει ο υπεύθυνος την κλίμακα, n θέση της θα 
ήταν φανερή, τουλάχιστον από το σχεδιασμό του 
κτηρίουϑῦ͵ Συνεπώς κάτι άλλο πρέπει να συνέβαι- 
νε, όπως για παράδειγµα να προβλεπόταν ίσως µια 
εξωτερική κατασκευή που ĝa επέτρεπε την πρό- 
ofaon στο υπερώο, έστω kar περιοδικά. Ἡ απά- 
vinon στο ζήτημα αυτό βρίσκεται πιθανότατα στον 
περιβάλλοντα χώρο του ναού. Ωστόσο, ακόµη και 
αν υποτεθεί ότι ανιχνεύεται n πρόσβαση στο vus- 
ρώο παραμένει ανοικτό το ζήτημα της χρήσης 
τουδὶ, 

Ἐπισπμαίνουμε ότι και στις τρεις πλευρές του 
μνημείου παρατηρείται αμελής λιθοδομή σε όλο το 
κάτω μέρος των όψεων, n οποία υποδηλώνει τόσο 
την ὕπαρξη ανοικτού ξυλόστεγου περιστώου, όσο 
και το ότι óÀn αυτή n επιφάνεια ήταν πιθανότατα 
τοιχογραφημένη, όπως συνηθιζόταν και σε άλλες 
τέτοιες περιπτώσεις. Για τον OpAáv6o αποτελεί Be- 
βαιότητα n ὕπαρξη δεύτερης ανοικτής στοάς στην 
Παρηγορήτισσα της Άρτας, τύπου H, που περιέβα- 
λε στις τρεις πλευρές του το ναό γύρω από το εσω- 
τερικό του περίστωοῦ”. Το ελαφρύ αυτό περίστωο 
περιελάμβανε χαμηλό πεζούλι για την ανάπαυση 
του εκκλησιάσµατος. Ὁ συγγραφέας αναφέρει ότι 
παλιό ξύλινο περιστύλιο ήταν κάτι συνηθισμένο 
στην περιοχή: “διατηρείται εἰσέτι ἐν τῷ ἐκεῖθεν τοῦ 
᾿Αράχθου βυζανεινῷ ναῷ τῆς Παναγίας τῶν BAa- 
χερνῶν "και αποδίδει την ὑπαρξή του σε αισθητικούς 
λόγους “Aid τῆς προσθήκης χαμηλῆς στοάς ἐμε- 
τριάζετο ὁπωσοῦν ἡ βαρύτης ἐμφανίσεως τοῦ κτηρί- 
ου, ὅπερ ἐχέρδιζε δι αὐτής οἰονεί πλατείαν τινά βάσιν 
καί ἐπλησίαζε περισσότερον τήν πυραμιδοειδή μορ- 
prive. 

Où Άγιοι Θεόδωροι του Μυστρά, ὡς okrayovi- 
κός ναός κτισμένος το 1290-12969* [βλ. 1038, KM 
34./11.2], θα ενταχθεί επίσας στους ναούς µε περί- 
Κεντρη αντίληψη. Πιθανότατα, µετά την ανέγερση 
της Οδηγήτριας “Αφεντικό” καὶ τις λύσεις που 
εφαρμόστηκαν εκεί, στο ναό προστέθηκε νάρθηκας 


µε δύο πυργοειδείς χώρους στα άκρα και ένας δεύ- 
τερος επιμήκης χώρος στη μία του πλευρά, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί περιμετρικά µια σειρά αυτό- 
νοµων χώρων, όχι όµως ένα συνεχές κλασικό περί- 
otwo. Προσθήκες ναρθήκων µε δίδυμους πύργους 
στα άκρα εμφανίζονται ήδη στην περίοδο αυτήν, 
όπως είδαμε, στην Αχρίδα και στο Τουρκοπάλου- 
Kos, Στον επιμήκη χώρο της βόρειας πλευράς των 
Αγίων Θεοδώρων, δίπλα στο βόρειο παρεκκλήσιο, 


υπάρχει ταφική χρήση, όπως πείθουν οἱ πέντε τά- 


φοι που βρέθηκαν exeíS6. 


Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ενταχθεί επί- 
σης n Μουχλιώτισσα ή Παναγιώτισσα, που ανήκει 
στον τετράκογχο τύπο, µε ένα νάρθηκα Κάθετο προς 
τον κατά μήκος άξονα. Kuopévn ήδη πριν το 1266, 
ίσως στον 110 ai, υπέστη στο τέλος του 14ου αι. 
διαφοροποιήσεις, που κατέληξαν σε ένα είδος περι- 
στώου καὶ στη συνέχεια νέες προσθήκες ὁπμιούρ- 
ynoav έναν ακανόνιστο χώρο γύρω tno” [βλ. eux. 
103y, KM 7/K.7.]. 


80. Βλ. Ορλάνδος, ό.π., o. 32, 33, όπου o συγγραφέας αποδίδει το 
γεγονός στις διαμέτρους των ανατολικών τρουλίσκων και εξη- 
γεί εκτενώς τι προκλήθηκε από αυτές. Το επιχείρπµα όµως ότι 
οἱ ανατολικοί τρουλίσκοι έπρεπε να ήταν —yia λόγους nou εξη- 
γεί-- ίσοι µε τους δυτικούς, δεν αρκεί για να δώσει απάντηση 
στο ζήτημα της σκάλας και θα πρέπει το επιχείρημα αυτό va 
επανεξεταστεί διεξοδικά. Tia τη χρήση του υπερώου n έρευνα 
θα πρέπει ίσως να στραφεί στην ιδέα που τεκµηρίωσε o S. 
Curéic για τα υπερώα ως ασκητικό χώρο ή χώρο διαμονής, 
όπως αυτή διατυπώνεται σε δύο εργασίες: Ćurčić, "What was 
the Real Function”, ό.π. και του Ιδίου, "The Meaning and 
Function of Katechoumenz". Σχετικά pe vo υπερώο βλ. Tana- 
δοπούλου, H Βυζαντινή Άρτα, o. 143. Δεν θα συμμεριστούμε 
όµως την άποψή της περί γυναικωνίτη καθώς δεν απαντά σε 
όλα τα σχετικά ζητήματα. 

«Ορισμένες έρευνες στον περίβολο έγιναν πριν από το 1990 βλ. 

Παπαδοπούλου, “Néa αρχαιολογικά στοιχεία”, o. 389. 

82. Ορλάνδος, }Παρηγορήτισσα, o. 27, όπου αναφέρεται γενικότε- 
pa στις στοές. Την ἀποψή του δέχονται και οἱ μεταγενέστεροι 
μελετητές. 

83.Ορλάνδος, ό.π. o. 14. Αναρωτιέται βέβαια κανείς προς τι n 
πρόθεση πυραμιδοειδούς µορφής, αφού προηγουμένως Ka- 
ταβλήθηκε κόπος, υλικά και έξοδα για να επιτευχθεί το αντί- 
θετο. 

84. Χατζηδάκης, Μυστράς, Γεωργιάδης, Μυσιράς, ο. 37-41. 

85.Βλ. von Scheven Christians, Zoodochos Pege, o. 87-98. Στην 
πρόχειρη απαρίθµπση που δίνει n ερευνήτρια δεν αναφέρει την 
περίπτωση αυτήν. Οι πάργοι χρειάζονται περαιτέρω έρευνα κα- 
θώς δεν έχουν διαπιστωθεί ιστορικές σχέσεις ανάμεσά τους. 

86. Βλ. Ivison, Mortuary Practices, o. 114-115. 

87. Eyice, “Les églises à plan central”. Για τις προσθήκες βλ. Κατά- 
λογο Μνημείων (KM 7/K.7.) του παρόντος και επίσης Müller- 
Wiener, Bildlexikon, ο. 204-205 µε την παλιότερη βιβλιογρα- 
pla. Ὁ ναός μελετάται διεξοδικά από vov X. Μπούρα και ava- 
μένεται δημοσίευσή του. 
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Α.3. ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ (MONOXOPOI 'H TPIKAITOL Ή 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΡ ME ΤΡΟΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΩΟΣ8 

To σχέδιο του μονόχωρου ναού µε τρούλο, συνδυα- 
σµένο µε ενσωματωμένο ενιαίο περίστωο, έδωσε 
σπουδαία μνημεία κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο 
καὶ συνέχισε να εφαρμόζεται, όχι σπάνια, στα υστε- 
ροβυζαντινά χρόνια. Στην περίοδο αυτή, ιδιαίτερα 
εκτός βυζαντινής επικράτειας, συνδυάζεται µε στοι- 
χεία χώρου που προεξέχουν και του δίνουν μία εν- 
τελώς διαφορετική μορφή ή εφαρμόζεται χωρίς να 
περιλαμβάνει από την αρχή περίστωο. Παλιότερα ο 
S. Eyice (1959)5 είχε θεωρήσει το μονόχωρο tpou- 
λαίο µε περίστωο, µε αντιπροσωπευτικά μνημεία τον 
Άγιο Ανδρέα ἐν τῇ Κρίσει, το νότιο ναό της μονής 
του Λιβός και το καθολικό της μονής Παμμακαρί- 
στου, ὡς ένα νέο τύπο συνδεδεμένο µε την Ιδέα του 
κιβωρίου και την Κοίμηση της Νικαίας. H. έρευνα 
όµως του τρουλαίου µε περίστωο τύπου έχει προ- 
χωρήσει αρκετά την τελευταία δεκαετία, καθώς με- 
ρικές διατριβές είχαν ὧς θέµα τους μνημεία αυτού 
του τύπου. 

Αξιομνημόνευτες είναι οἱ διαφορετικές προσεγ- 
γίσεις δύο ερευνητών που είχαν αντικείµενο μελέτης 
τους την Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας. O M. Xa- 
τζηγιάννης (1989) αναλύει το ζήτημα του τρουλαί- 
ου ναού µε περίστωο µε βάση την εξέλιξη της τρου- 
λαίας βασιλικής κατά την πρώτη χιλιετία. Ο ερευνη- 
τής προτείνει νέους όρους καὶ ισχυρίζεται ότι ο 
τύπος αποκρυσταλλώνεται στην Κωνσταντινούπολη 
κατά tn µεσοβυζαντινή περίοδο, όπου και πρωτοεμ- 
φανίζεται µε µια σειρά pvnpeíov??. Αντίθετα n K. 
Englert (1991) σποστηρίζει ότι όλοι o1 όροι που 
χρησιμοποιήθηκαν για το σχέδιο ναών αυτού του 
τύπου παραπέμπουν στο “μανδύα” (Mantelbau) ως 
αποφασιστικό κριτήριο yia την αρχιτεκτονική µορ- 
φή τους και σε έναν περίκεντρο χώρο περιβαλλό- 
pevo από τρία µέρη, που συναποτελούν µια κλειστή 
ενότητα και χωρίζονται από τον πυρήνα µε τοξο- 
στοιχίες. Θεωρεί τον τύπο βασισμένο σε σταυροειδή 
κάτοψη πυρήνα pe λιγότερο ή περισσότερο βαθειά 
σκέλη oraupoó?!. Οι δύο ερευνητές συμφωνούν 
στο ότι ο τύπος του povóyopou τρουλαίου µε περί- 
στωο, όποια καὶ αν ήταν n προέλευση ή n εξέλιξή 
tou, δεν εξαρτάται από γεωγραφικές ή χρονικές na- 
Ραμέτρους”;, To συμπέρασμα αυτό είναι σηµαντικό, 
καθώς επιβεβαιώνει αυτό που θα μπορούσε να χα- 
ρακτηρίσει κανείς εκλεκτική νοοτροπία των Bua- 
ντινών, Ιδιαίτερα κατά την όψιμη περίοδο. 


Ανεξάρτητα όµως από τους όρους που θα ypn- 
σιμοποιήσει κανείς, n ουσία παραμένει ότι ο τρου- 
λαίος µε περίστωο τύπος συνδυάζει, ανεξάρτητα 
από την κάτοψη και τα φέροντα στοιχεία του, τον 
τρουλαίο πυρήνα µε τον αρκετά χαμηλότερο συχνά, 
αλλά όχι πάντα, ενιαίο περιµετρικό χώρο, αποτελού- 
μενο από ορθογωνικά μέρη, τα οποία ήταν παρόντα 
ὡς κλίτη ήδη στη βασιλική. 

Σημειώνεται επίσης ότι παράλληλα θα µπορού- 
σαν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία και ορι- 
σµένοι μονόχωροι vafokor επάνω σε πύργους, ot 
οποίοι --εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες βρί- 
σκονται-- είναι συνήθως τρουλαίοι µε περίστωο σε 
σχήμα II είτε σε 73, 

Στην Κωνσταντινούπολη, για την οποία είναι 
κοινά αποδεκτό ότι αποτελούσε το χώρο όπου δοκι- 
μάζονταν οἱ πιο προωθηµένες Ιδέες, αλλά καὶ το 
πλαίσιο όπου αφομοιώνονταν ιδέες ποῦ δηµιουρ- 
γούνταν αλλού, ήδη από τα µεσοβυζαντινά χρόνια 
χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο του μονόχωρου µε 
τρούλο και περίστωο σε σημαντικά μνημεία. Στην 
ὕστερη περίοδο δεν εντοπίζεται καμία ασυνέχεια 
στη χρησιμοποίησή του, αφού ο τύπος αυτός εξα- 
κολουθεί να εμφανίζεται είτε σε νέα κτήρια είτε σε 
περιπτώσεις ενσωμάτωσης ἡ αναδόµησης παλιό- 
τερου κτηρίου”, 


88.0 τύπος παλαιότερα είχε ονομαστεί μεταβατικός. Ὁ X. Μπού- 
pas τον ονομάζει τρουλαίο µε περίστωο ή μονόχωρο µε τρού- 
λο καὶ περίστωο ( βλ. Μπούρας, Ιστορία, 1999, σ. 148 για το 
πρώτο και 414 για το δεύτερο), ο ΠΠ. Βοκοτόπουλος ναό µετά 
τρούλου καὶ περιστώου (Βοκοτόπουλος, Δυτική Στερεά καὶ 
Έπειρος, o. 126-131), ο N. Νικονάνος επίσης ναό µε τρούλο 
και περίστωο (Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας, ο. 
152-153). Βλ. και I. Δημπτροκάλλη, Ναοί Μεσσηνίας, ὁ.π., ο. 
86-90, όπου βιβλιογραφία. Ἐπίσης, παλιότερα βλ. και Lange, 
“Kreuzkuppelkirche”, 6.11. και το παλιότερο και ξεπερασμένο 
Strzygowski, "Entstehung", ó.rr. 

89. Eyice, "Un type peu connu". 

90. Hatjigiannis, Ofympiotissa, o. 231-252. 

91. Englert, Olympiotissa, a. 97-103. 

92. Hatjigiannis, Olympiotissa, o. 229, Englert, Olympiotissa, o. 
96. 

93. Τέτοια παραδείγματα βλ. στη μονή Χιλανδαρίου, Manastir Hi- 
landar, ο. 140-143, 169, ο ναῖσκος του Ιωάννη Προδρόμου 
στον πύργο Αγίου Σάββα Χιλανδαρίου και Nenadovié, “Para- 
klisi", Manastir Hilandar, o. 165-180, ειδικά o. 166 για το na- 
Ρεκκλήσιο στον πύργο Ἁγίου Γεωργίου στην ίδια μονή και 167 
για το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων στον πυλώνα μπροστά 
στον πύργο του Αγίου Σάββα στην ίδια μονή, βλ. και το ναῖσκο 
στον πύργο της μονής της Pihac (1340) Chaneva-Dechevska, 
"Rila", o. 234-235, 361 pe την παλιότερη βιβλιογραφία. 

94.0 Eyice, Bizans mimarisi, 1980, o. 146, 105-114 Ιδίως 109, 
όπου αποκαλεί τον τύπο αυτό Typus mit Umgang, υποστηρίζει 
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O Άγιος Ανδρέας ἐν τῇ Κρίσει (µε ριζική βυζα- 
ντινή μετασκευή γύρω στο]284)’ [βλ. εως, 104a, 
KM 1/ K.1] είναι ένας ναός αυτού του τύπου, σήμε- 
ρα τζαμί, ριζικά μετασκευαομένος κατά την οθωµα- 
γική περίοδο, όταν για απόκτηση ενιαίου χώρου κα- 
ταργήθηκαν or πλάγιες κιονοστοιχίες του (δύο κίο- 
νες n κάθε μία), που διαχώριζαν τον κυρίως ναό 
από τις πλάγιες στοές και αντικαταστάθηκαν µε τό- 
£a. Ενισχύθηκαν τότε o1 τέσσερις πεσσοί που pé- 
pouv τον τρούλο και n κεντρική περιοχή των δύο 
πλαγίων στοών καλύφθηκε µε τεταρτοσφαίρια΄ό. Οι 
όψεις επενδύθηκαν και άλλαξαν τελείως. O ναός 
δεν έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Ακόμη και έτσι όµως 
είναι ευδιάκριτος ο κοσµήτης του εξωνάρθηκα σε 
διαφορετική θέση από ό,τι στο υπόλοιπο κτίσμα, 
πράγμα nou υποδηλώνει τη βυζαντινή αυτή προ- 
σθήκη. 

Ένα παράδειγµα που συγκεντρώνει όλες, θα 
έλεγε κανείς, τις ποικιλίες περιµετρικών χώρων 
(προσθήκης στοών ολόκληρου ναού και περιστώου 
που αγκαλιάζει και ενοποιεί το σύνολο) είναι το 
καθολικό της μονής του Λιβός. Το μνημείο αυτό θε- 
ὠρείται δικαίως ότι ακολουθεί το πρότυπο του Ia- 
ντοκράτορος των Κομνηνών, ιδιαίτερα στη δεύτερη 
φάση του, µε την προσθήκη µιας δεύτερης ταφικής 
εκκλησίας, Ο νότιος ναός, ο αφιερωμένος στον Άγιο 
Ἰωάννη Πρόδρομο”7 (1282-1303 πιθαν.) [βλ. ei. 
104β, ΚΜ 5/K.5], είναι ο ίδιος προσάρτηµα και nma- 
ράλληλα πυρήνας για ένα άλλο προσάρτηµα, το te- 
λικό περίστωο. Παρατηρώντας την κάτοψη του 
ναού, τον τρόπο σύνδεσης του βόρειου τμήματός 
τοῦ µε το βόρειο προγενέστερο ναό της Παναχρά- 
ντου, καθώς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειές 
του, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι, λόγω 
της ύπαρξης της νότιας στοάς του πρώτου ναού 
(τας Παναχράντου), επιλέγεται συνειδητά ο τύπος 
του τρουλαίου μονόχωρου µε περίστωο, ακριβώς 
για το συμπαγές του σχεδίου ὡς προς το περίστωο. 
Διακρίνει κανείς έτσι τη σαφή πρόθεση να δοθεί ως 
τελική εντύπωση το ενιαίο του κτίσματος, µε µια 
ισοτιμία των δύο μερών. Δεδομένου ότι πρόκειται 
για αυτοκρατορικό μαυσωλείο είναι, νομίζουμε, oa- 
φής και ο συμβολισμός της σύνθεσης. H nepipexpi- 
Xf τοποθέτηση των τάφων καὶ στους δύο ναούς 
(παλιότερο και νεότερο) στα περίστωα, αλλά πολύ 
περισσότερο n προσθήκη του τελευταίου περιστώου 
tou lou αι. για τον ἴδιο σκοπό, ενισχύει και στην 
περίπτωση αυτή, την άποψη σχετικά µε το ρόλο και 


1n χρήση των περιστώων ὡς ταφικών χώρων. 

Στην Κωνσταντινούπολη, όπου εφαρμόζονται 
διάφορες νέες ιδέες, δεν είναι πάντα απλή n κατά- 
ταξη ενός ναού σε µια τυπολογική κατηγορία. O 
ναός της μονής της Θεοτόκου Παμμακαρίστου για 
παράδειγµα (αρχικό κτήριο μεταξύ 11ου και 12ου 
aL, ίσως 1067 και προσθήκες 1293 και 1326- 
1341) [BA ex. 104e, KM 8/Κ.8], ένας μονό- 
χωρος τρουλαίος πυρήνας µε περίστωο καὶ ou- 
μπληρωματικά ένα πρόσθετο περίστωο και ένα na- 
ρεκκλήσι, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς αρχιτεκτονι- 
κά ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα στοιχεία της 
οικοδομικής του 10topíac??. Έτσι, πολλοί ερευνη- 
τές διατύπωσαν διάφορες, διαφορετικές μεταξύ 
τους, υποθέσεις τόσο για τη χρόνολόγηση, όσο και 
για τις οικοδομικές και ιστορικές φάσεις του pyn- 
μείου!00͵ Me αυτές ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο H. Hal- 
lensleben (1963-4), ο οποίος μελέτησε διεξοδικότε- 
pa και δημοσίευσε το ναό 101. 

Το εσωτερικό περίστωο είναι τυπικό στοιχείο 
για το povóyopo σταυροειδή µε τρούλο και περί- 
στωο. H δυτική πλευρά του εσωτερικού περιστώου 
δημιουργεί έναν εσώτερο νάρθηκα, που στεγάζεται 
στα άκρα του (γωνιακά διαμερίσματα του περι- 
στώου) µε δύο σταυροθόλια συμμετρικά και ouv- 
δέεται µε τον παλιότερο εξωνάρθηκα pe τρεις θύρες. 


ότι πρόϊειται για νέο τύπο, ο οποίος εμφανίζεται ὡς αντίδραση 
otn μονοτονία του τετρακιόνιου εγγεγραμμένου σταυρού. Δε 
θεωρεί ότι προέρχεται από το μονόχωρο τρουλαίο µε υπερώα 
της μεσοβυζαντινής περιόδου, γιατί οι δύο τύποι διαφέρουν pı- 
ζικά ως προς την ανωδοµή και υποστηρίζει ότι δε σχετίζεται µε 
το Dere Aëzi ή to Gül Camii, αλλά µε το χώρο “κιβωρίου” της 
Κοίμησης της Νικαίας και της πρώτης μονής της Χώρας. 

95.Müller- Wiener, Bildlexikon, a. 172-176. 

96. Ανάλογη λύση εφαρμόστηκε στο τέμενος Σουλεϊμανιέ tng Kov- 

σταντινούπολης. 

97. Βλ. παρ. ειδικά Macridy, “Burials of the Palaiologi", o. 265-267 
Mamboury, “Fouilles byzantines", o. 229-83, ειδικά o. 282. 
98. BÀ. Hallensleben, "Pammakaristos", όπου n παλιότερη βιβλιο- 
γραφία και για τη χρονολόγηση της αρχιτεκτονικής ενότητας 

βλ. o. 139 και 169. 

99, Hallensleben, ό.π. 

100. Βλ. σχετικά Hallensleben, ὁ.π. o. 144-146, όπου n αναφορά 
ότι o van Millingen (1912) θεώρησε το ναό έναν ειδικού 
τύπου τρουλαίο µε περίστωο και αναφέρει 4-5 φάσεις. Αντί- 
θετα ο Ebersolt (1913) θεωρεί όλο το κτίσμα εκτός του τα- 
φικού παρεκκλησίου μνημείο του {2ου αι. O Wulff επανέρ- 
yea: χαρακτηρίζοντας τον πυρήνα “πμιβασιλική”, όπως o 
Σωτηρίου και µε απόψεις συγγενείς του Millingen ακολου- 
θούμενος από το Mamboury. O Brunoff επανέρχεται µε τις 
"fünfschiffigen" και αργότερα οἱ Eyice και Schneider θεωρούν 
το σύνολο παλαιολόγειο. 

101. Hallensleben, "Pammakaristos", o. 140-144. 
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ΕΙΚΟΝΑ 104. Μονόχωροι σταυροειδείς µε τρούλο και περίστωο. Κωνσταντινούπολη: a) Άγιος Ανδρέας εν τη Κρίσει, B) Νότιος 
ναός της μονής του Λίβος, y) Παμµακάριστος, δ) Κυριώτισσα, £) Μονή της Χώρας. Νίκαια: s Ναός 3 της Νίκαιας. Μακεδονία: 
n) Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Σερρών, 0) Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Treskavae; 1) Μονή Βλατάδων ΘΒεοσαλονίκης. “Hrer 
ρος: x) Λάμποβο. Θεσσαλία: À) Ολυμπιώτισσα Ελασσόνας. Κρήτη: p) Παναγία Κερά στα Κριτσά (Μιραμπέλλο). 
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Γύρω από αυτό το σύνολο προστίθεται vo εξωτερικό 
περίστωο στο β΄ μισό του 14ou ar., µε επιλογή της 
ίδιας λύσης που εφαρμόστηκε καὶ στη μονή vou Λι- 
βός!02, To περίστωο αυτό περιέλαβε ovo ανατολικό 
πέρας της νότιας πλευράς του, ὡς αυτόνομο μέρος, 
ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα της ὕστεροβυ- 
ζαντινής περιόδου, το ταφικό ναΐδριο της Βράναι- 
vac, που είχε ήδη κτιστεί exef vo 1315. Το ναΐδριο 
της Βράναινας, av kai διακρίνεται από το ύψος του 
και τα μορφολογικά του στοιχεία ὡς ξεχωριστό κτί- 
opa, εντάχθηκε στους περιμετρικούς χώρους του 
ναού μετά την προσθήκη της στοάς σε σχήμα T. O 
εξωνάρθηκας και οἱ στοές κτίστηκαν σύμφωνα µε 
την τεκμηρίωση του Hallensleben στο β΄ τέταρτο του 
14ου αι. ανάμεσα στο 1326 και το 1341, av και φαί- 
νεται va διατηρούν προγενέστερες τοιχοποιίες!03, 
Συνολικά, n λύση µε το περίστωο εμφανίζει οµοιό- 
τπτες µε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, από τα 
οποία τουλάχιστον ο ναός τῶν Αγίων Αποστόλων 
έχει προηγηθεί. Το ναΐδριο μάλιστα θεωρείται ότι 
σχετίζεται µε την αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, 
καθώς κτίζεται σχεδόν ταυτόχρονα µε τους Αγίους 
Αποστόλους!0΄ Το κτίσμα είναι από εκείνα που em- 
βεβαιώνουν ότι n Κωνσταντινούπολη ακτινοβολού- 
σε στο χώρο επιρροής της στον ίδιο βαθµό nou 
απορροφούσε από αυτόν και ενσωμάτωνε ιδέες καὶ 
τάσεις. 

Από τα κτήρια του τέλους του 12ου αι. καὶ της 
αρχής της υστεροβυζαντινής αρχιτεκτονικής στην 
Πόλη, n Kupiwtiooa-Kalenderhane (1195-1204)!05 
(Bà. eu. 1046, KM 3/K.3] είναι ιδιαίτερα avunpo- 
σωπευτικός ναός. Ο ναός περιλαμβάνεται στο κε- 
φάλαιο αυτό ὡς οριακή χρονολογικά περίπτωση, 
αλλά κυρίως επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι το περί- 
στωό rou µπορεί να έγινε και µετά από τον κύριο 
πυρήνα, Ὁ ναός θεωρήθηκε oraupikóc! 6, αλλά οι 
τελευταίες έρευνες υποστηρίζουν την κατάταξή του 
μεταξύ των τρουλαίων μονόχωρων σταυροειδών µε 
περίστωο (cross domed) και η περίπτωση να είναι o 
εξωτερικός τοίχος του περιστώου άλλη oyipóvepn 
φάση αποκλείσθηκε! 07, Σημαντικό στοιχείο για την 
κατάταξη του ναού σε ένα συγκεκριµένο τύπο είναι 
0 Ρόλος των πεσσών xai των γωνιακών διαµερισµά- 
των του και n χρονολόγηση του περιστώου. Το pvn- 
μείο, ως προς την κάτοψη του πυρήνα του, ouyxpí- 
γεται µε τον Όσιο Δαυίδ Θεσσαλονίκης και τον Άγιο 
Παντελεήμονα στο Νέρεζι. Θα μπορούσε λοιπόν va 
θεωρηθεί ως απλός σταυροειδής εγγεγραμμένος pe 


μεταγενέστερο περίστωο. Στην Κυριώτισσα όµως τα 
γωνιακά διαμερίσματα περιλαμβάνουν παράλληλα. 
και λειτουργία πεσσών, µε βάση rn θεωρία των Stri- 
ker και Kuban, n οποία ενισχύεται και από την tex- 
Βπρίωση που παρέχουν. H πιθανή upon παλαιο- 
λόγεια φάση του μνημείου, ο εξωτερικός δηλαδή 
τοίχος του περιστώου --αν n χρονολόγηση που προ- 
τείνουν yr αυτό είναι ορθή-- δείχνει, σύµφωνα µε 
τον ισχυρισμό των C. Striker και D. Kubani°8 
σχέδιο αυτό (vou σταυροειδούς µονόχωρου pe τρού- 
λο καὶ περίστωο) συνεχίζει να επιλέγεται για την Ká- 


, ότι το 


Àuyn τῶν αισθητικών, λειτουργικών, συμβολικών 
και προπάντων μνημειακών αναγκών και σε αυτήν 
την τελευταία πριν από tn λατινική κατάκτηση πε- 
Ρίοδο. Ωστόσο, το σηµαντικό για το θέµα µας ζήτη- 
μα, av το περίστωο είναι σύγχρονο ή μεταγενέστερο 
του ναού, δεν έχει οριστικά αποσαφηνιστεί. 

Με την παλαιολόγεια µορφή της και τις προ- 
σθήκες της τελευταίας φάσης της (1316-21) n μονή 
της Χώρας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πα- 
Ραδείγµατα της Πόλης [βλ. ex. 104e, KM 6/K.6]. O 
D. Oates αναγνωρίζει συνολικά πέντε φάσεις µε βά- 
ση ανασκαφικά δεδομένα!0”, O ναός μελετήθηκε 
διεξοδικά από τον R. Ousterhout!!°, Με βάση τον 
προσδιορισμό της 5ης φάσης του ναού φαίνεται ότι 
π τελική μορφή tou είναι αποτέλεσµα ριζικής ava- 
δόμησης πάνω σε σχέδιο που περιλάμβανε περί- 
στωο σε σχήμα T και αποτελούνταν από το νότιο na- 
ρεκκλήσιο και το σημερινό εξωνάρθηκα, που αρχι- 
κά ήταν ανοικτή στοά, µε καμπαναριό στη νοτιοδυ- 


102. Hallensleben, ό.π., o. 170-173 και πιο γενικά για το εσωτερι- 
Kó περίστωο σε αυτόν τον τύπο o. 173-192. 

03. Hallensleben, ὁ.π., o. 173-192, ειδικά o. 176, όπου ο ερευνη- 
τής εξαντλεί, θα λέγαμε, το θέµα του περιστώου του ναού. 
Διακρίνει τέσσερις τρόπους δόμησης στο κτίσμα των στοών, 
χωρίς όμως να θεωρεί απαραίτητο ὁτι κάθε ένας από αυτούς 
αντιπροσωπεύει διαφορετική φάση, βλ. ο. 174-175. 

04. Παρεκκλήσι Παμμακάριστου 1310-15, Άγιοι Απόστολοι 
Θεσσαλονίκης 1310-14. 

05. Striker, Kuban, Kalenderhane, 71 και κεφ IV o. 43. 

06. Μπούρας, Ἱστορία 1999, σ. 243. 

107. Striker, Kuban, Kalenderhane, a. 62, 65-66 για τους πεσσούς 
(φάση 7). 

08. Striker. Kuban, ό.π., o. 68-69 (péon 7) και 54-55 (σχετικά µε 
τη φάση 6). 

109. Oates, “Kariye. À Summary Report”, o. 225 κ.ε., όπου xpovo- 
λογεί τις παλαιολόγειες φάσεις του ναού. 

10. Βλ. povoypagia Ousterhout, Kariye. Δυστυχώς για τη onov- 
δαία αυτή µελέτη τα σχέδια κατόψεων που δημοσιεύονται 
έχουν, τα περισσότερα, λανθασμένη τη γραφική τους κλίμα- 
κα. H ορθή κλίµακα υπάρχει µόνο στις τομές και τις όψεις, 
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τική γωνία. Είναι ορατή n προσπάθεια να τηρηθεί n 
αρχή της ανταπόκρισης του έσω χώρου µε την εξω- 
τερική διάρθρωση των τοίχων, ώστε να επιτευχθεί 
ομοιογένεια στο αποτέλεσµα. Εδώ, τόσο o1 εσώτε- 
ρικοί περιµετρικοί χώροι του ναού, όσο καὶ o εσῶ- 
νάρθηκας, το διώροφο τμήμα στα βόρεια και οἱ pi- 
κροί χώροι στη νότια πλευρά, είναι απόλυτα διαχω- 
ρισμένοι από τον πυρήνα µε παχείς τοίχους! 1]. TIa- 
ραδείγµατα µε τόσο έντονο διαχωρισμό αυτών των 
χώρων είναι σπάνια στην υστεροβυζαντινή αρχιτε- 
κτονική, Συνήθως, όµως, αν υπάρχει τοίχος που δια- 
χωρίζει τα πλευρικά κλίτη ή στοές από τον κυρίως 
ναό προβλέπονται είσοδοι επικοινωνίας. Ootóoo το 
εξωτερικό περίστωο (εξωνάρθηκες καὶ παρεκκλή- 
σιο), αν εξαιρέσει κανείς το τρίλοβο διαχωριστικό µε- 
ταξύ νότιου παρεκκλησίου και νοτιοδυτικού γω- 
νιακού χώρου (εξωνάρθηκα), θα μπορούσε να θεω- 
ρηθεί ενιαίο. H σύνδεση του περιστώου µε τον na- 
λιότερο εσωνάρθηκα γίνεται µε δύο μόνον εισόδους 
(δυτικά και νότια), ενώ n σύνδεση µε τον κυρίως 
ναό είναι περιορισμένη σε ένα μόνο στενό διάδρομο 
που βρίσκεται στη νότια πλευρά, στο χώρο τοῦ πα- 
ρεκκλησίου. Έτσι το περίστωο σχήματος Γ αποτελεί 
έναν αυτόνομο λειτουργικό χώρο. 

Σταν Νίκαια υπάρχουν κατά την υστεροβυζα- 
υτινή περίοδο δύο ναοί που παρουσιάζουν ενδιαφέ- 
gov για το περίστωό τους. Από αυτούς σώζονται pó- 
νο θεμέλια και ελάχιστο µέρος τοιχοποιίας, Πρόκει- 
ται για το ναό 3 κοντά στην Πύλη της Κωνσταντι- 
νούπολης (σάµερα Istanbul Kapısı) καὶ για το ναό 2 
κοντά στην πύλη του Yenisehir (σήµερα Yenisehir 
Kapısı). O ναός 2, που σύμφωνα µε τον S. Eyice 
ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Τρύφωνα είναι otav- 
ροειδής τρουλαίος µε περίστωο (1204-1222 ή το 
1254) (eu. 1040). H κάτοψή του, όπως δημοσιεύτη- 
κε από τον ίδιο ερευνητή!}2, εμφανίζει ένα πρόβλη- 
pa στην ερμηνεία των φάσεών της. Ενώ δηλαδή em- 
σημαίνεται διαφορά φάσης ανάµεσα σε κυρίως ναό 
µε κλίτη και το νάρθηκα δε φαίνεται που ακριβώς εί- 
ναι τα όρια αυτής της φάσης, στα βόρεια ή στα νότια 
ή σε άλλο σηµείο. Xe σχέδιο αποκατάστασης ο ίδιος 
συγγραφέας απεικονίζει το ναό χωρίς φάσεις αλλά 
ως ενιαίο κτίσμα, am αρχής σχεδιασμένο µε περί- 
στωο. O ναός παρουσιάζει ομοιότητες µε τη δεύτερη 
φάση της Κοίμησης της Θεοτόκου της Νίκαιας 
όπως είναι γνωστή μετά την επισκευή της. 

O τύπος του μονόχωρου µε τρούλο και περί- 
otwo ή περιμετρικά προσκτίσµατα δεν παύει όµως 


va εμφανίζεται καὶ μακρύτερα από την πρωτεύουσα 
την εποχή αυτήν, Το καθολικό της μονής του Τιμίου 
Προδρόμου στις Σέρρες (1300 ή αρχές 14ου αι.)!13 
[βλ. εως. 104n, KM 14/M6], σήμερα μονόχωρος 
τρουλαίος µε προσκτίσµατα, πιθανόν va ανήκε στον 
τύπο αυτόν αρχικά και ενδεχομένως να διέθετε περί- 
στωο στη θέση που τώρα βρίσκονται περιµετρικοί 
αυτόνομοι χώροι. Ot χώροι αυτοί είναι εδώ σχετικά 
απομονωμένο! από τον κυρίως ναό, ιδιαίτερα ο βό- 
ρειος, ο οποίος δεν έχει ούτε pía είσοδο προς αυτόν. 
Ανάλογη περίπτωση anavtoópe στο βόρειο πρό- 
σκτισµα της μονής της Χώρας καὶ σε μικρότερους 
ναούς της περιφέρειας, όπως στο μεσοβυζαντινό 
ναό του Martinici!!4, O διώροφος νάρθηκας, vou 
οποίου n άνοδος δεν είναι ακόµη γνωστή, θυμίζει 
το δικιόνιο ναό της Παναγίας στο Kuceviste κοντά 
ota Σκόπια!]”, Τίποτε δεν αποκλείει την άνοδο στο 
παρεκκλήσι του ορόφου του ναού του Ἰμίου Ipo- 
δρόμου στη σηµερινή θέση αλλά από µια άλλη ga- 
τασκευή. O Hallensleben, ο πρώτος που δηµοσιεύ- 
εἰ αρκετά διεξοδικά την αρχιτεκτονική του pvn- 
μείου, αναγνωρίζει οικοδομική φάση του 1344- 
1345 στον εξωνάρθηκα και το παρεκκλήσι του ορό- 
φου (1364-65), ενώ τοποθετεί τη νότια στοά στο 


111. Ousterhout, Kariye, ο. 114-116 για το βόρειο διώροφο τµή- 
pa, για το οποίο υποστηρίζει ο ερευνητής ότι ήταν βιβλιοθή- 
Kn ή σκευοφυλάκιο. 

112. Εγίος, Iznik, του Ιδίου, «Monuments byzantines Anatoliens», 
o. 314-315 κ.ε. Πρώτη φορά δημοσιεύεται αναφορά του από 
τον Dólger, Kaizeruhrkunden, ο. 26, v. 1826 καὶ τελευταία 
στο Türkiye de vakif abideler ve eski eserler, επιμ. Y. Ötüken 
et all, o.229-231 µε όλη την παλιότερη βιβλιογραφία. 

113. Hallensleben, “Johannes-Prodromos bei Serra". O Euyyé- 
πουλος, μονή Προδρόμου, 5, µε σχέδια του N. Μουτσόπου- 
dou, αναφέρει ότι n μονή πρωτοκτίστηκε στα 1275, ανακαι- 
γίζεται το 1300-1332 περίπου και πάλι το 1345-1383 από 
τους Σέρβους, καθώς το έτος κατάληψης των Σερρών από το 
Δουσάν είναι xo 1345. O βόρειος νάρθηκας είναι Κατασκευή 
του 1849. O συγγραφέας συγκρίνει το ναό του Προδρόμου 
pe 1o ναό των Ταξιαρχών στη Θεσσαλονίκη, βλ. επίσης Erpa- 
τή, "Άγιος Πρόδρομος”, και του ιδίου, Μονή του Αγίου 
Προδρόμου, o. 11-12 και yia τη δενδροχρονολογική άποψη 
βλ. Kuniholm-Striker 1987, ειδικά o. 394. Σήμερα βρίσκεται 
σε εξέλιξη n διατριβή του Ν. Μπακιρτζή για όλο το pova- 
στήρι και αναμένονται νέες απόψεις καὶ για το καθολικό. Tov 
N. Μπακιρτζή ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για τη yevi- 
xfi φωτογραφία του ναού που έθεσε στη διάθεσή µου. 

114. Βλ. Korać, Martiniéi, o. 15-130 και ειδικά o. 25-27, 62-67. 
Mijović, Kovačević, Crna Gora, o. 60, 61, 66, Kovačević, 
Crkve u Zeti, o. 326. 

115. Miller, L'ancien Arr serbe, o. 112 και Tatić, Tragom velike 
prošlosti: μέρος Β΄. Tia το Kuëeviëte βλ. Korać, Spomenici, 
129-152. 








ΗΕΡΙΣΤΩΑ ΤΩΝ YZTEPOBYZANTINON ΝΑΩ͂Ν 197 


17ο αι. 116, Ἀφήνει όµως ανοικτό το ζήτημα της 
οικοδόμησης του λεγόμενου θησαυροφυλακίου, 
των δύο βόρειων παρεκκλησίων, της στοάς καὶ τοῦ 
κωδωνοστασίου επάνω σε προγενέστερες κατα- 
σκευές. O Ἐυγγόπουλος ωστόσο, θεωρεί}17 “πολύ 
πιθανόν, ἂν μή βέβαιον, ὅτι (ὁ νάρθηκας) ἀπετέλει 
τήν δυτικήν πλευράν μιᾶς εἰς σχῆμα II στοάς, ἡ 
ὁποία περιέβαλλε τόν ναόν από τάς τρεῖς πλευράς, 
βορείαν, δυτικήν και νοτίαν”. Θα πρέπει va συμφω- 
νήσει Κανείς µε την άποψη του Ξυγγόπουλου, n 
οποία ουσιαστικά στηρίζεται και από τα όσα γράφει 
o Hallensleben. Καθώς δεν έχει γίνει ανασκαφική 
έρευνα και pia τέτοια προοπτική φαίνεται σήµερα 
αδύνατη, δεν είναι δυνατό να υποθέσει. κανείς µε 
βεβαιότητα τη µορφή καὶ την τυπολογία πιθανού 
αρχικού περιστώου, ούτε το αν αυτό ήταν από την 
αρχή πράγματι ενιαίο ή αν περιελάμβανε pepovo- 
μένους περιμετρικούς χώρους και σε ποιό ακριβώς 
ύφος καθέναν από αυτούς. H χρονολόγηση του va- 
ού θα πρέπει va επανεξεταστεί καθώς μορφολογικά 
στοιχεία, ιδιαίτερα του τρούλου παραπέμπουν σε 
πρώιμα πρότυπα. | 
Βορειότερα στη Μακεδονία σε δύσβατη περιοχή 
πάνω από την πόλη του Πριλάπου της Πελαγονίας 
βρίσκεται n μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 
Treskavac που ιδρύθηκε πιθανότατα το 120 ή το 130 
αι. πάνω σε ερείπια ναού του 11ου αι.118 [BA eux. 
1040, KM 15/M7]. Ως κτήτορές της φέρονται ο av- 
τοκράτωρ Ανδρόνικος ο Β΄ καὶ αργότερα (1335) ο 
Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Aouoáv, ο οποίος και 
απεικονίζεται στο νάρθηκα. Το καθολικό της μονής 
είναι από τα πιο σύνθετα εκκλησιαστικά κτίσματα. O 
πυρήνας χρονολογείται στα τέλη του 12ou-apyéc 
13ου αι. καὶ είναι µονόχωρος µε τυφλό τρούλο καὶ 
τριμερή νάρθηκα µε δίδυμους τρούλους πάνω από τα 
ακραία Giapepíopdta. Στον πυρήνα αυτό προοτέθη- 
κε, πιθανόν στις αρχές του 14ου a., στα νότια ένα 
κλίτος και στα βόρεια ένα παρεκκλήσι. Λίγο αργότε- 
ρα επιµηκύνθηκε προς ανατολάς ο νότιος χώρος, 
προστέθηκε ένα τρουλαίο πεδίο στη θέση του παλιό- 
τερου ιερού και κλείστηκε n πιθανόν αρχικά ανοικτή 
στοά σε σχήμα T. Έτσι, μέχρι τα τέλη του 14ου αι. εἷ- 
χε σχεδόν ολοκληρωθεί το ιδιότυπο περίστωό του, 
αποτέλεσµα μετασκευών και προσθηκών. Αργότερα 
προστέθηκε το τρουλαίο πεδίο του κυρίως ναού στο 
15ο αι. και το ιερό στο 160 αι. O σημερινός sow- 
νάρθηκας μαζί pe τα πλάγια κλίτη σχηματίζει ένα ne- 
piotwo µε αυτοτελείς επικοινωνούντες χώρους που 


θυμίζουν αυτούς του Τουρκοπάλουκου. Αντίθετα ο 
όψιμος παλαιολόγειος εξωνάρθηκάς του, o οποίος 
περιλαμβάνει και λίθινη κολυμβήθρα του 14ου ar., 
καλύπτει τη δυτική Και τη νότια πλευρά καὶ µπορεί 
va θεωρηθεί τυπικό κλειστό περίστωο σχήματος I. H 
μελέτη του ναού δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Στη Θεσσαλονίκη το πρότυπο της Αγίας Σοφίας 
δε φαίνεται να ακολουθείται στην τελευταία αυτά Bu- 
ζαντινή περίοδο. Ἡ χρονολόγηση που δίνει ο Κίσσας 
για το ναό της Μικρής Αγίας Σοφίας, nou βρισκόταν 
στην οδό Τσιμισκή, είναι πειστική, αλλά δεν είναι βε- 
faía!?. Για τα υπόλοιπα μνημεία της πόλης που δε 
σώθηκαν, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, 
έστω για να υποθέσουμε το σχέδιό τους. Έτσι, n 
εντύπωση που δίδεται είναι ότι αυτό το σχέδιο ναού 
δεν εμφανίζεται στην υστεροβυζαντινή περίοδο στην 
πόλη, αλλά, όπως επισημάνθηκε, στις γύρω περιοχές 
της, από την Ελασσόνα μέχρι τη Stara Pavlica. Ωστό- 
σο, καθώς υπάρχει μια έντονη συγγένεια µε τον τύπο 
αυτό στο καθολικό της μονής Βλατάδων, θα εξετα- 
στεί στη θέση αυτή n περίπτωσή του. 

Το καθολικό της μονής Βλατάδων (1351- 
1371) [βλ. 104ι, KM 20/Θ.5], αφιερωμένο αρχικά 
στον Παντοκράτορα ή Σωτήρα, ολοκληρώθηκε 
στην τελική υστεροβυζαντινή του µορφή µε evow- 
μάτωση προγενέστερου ναού --άγνωστου σχεδίου-- 
πιθανότατα προ του 10ου αι... O ναός µε τη ση- 


116. Hallensleben, “loannes-Prodromos bei Serrai". Τον τρούλο 
του ναού, που εμφανίζει ομοιότητα µε τα οθωμανικά ημιθό- 
Ma τοῦ Αγίου Ανδρέα ἐν τῇ Κρίσει στην Κωνσταντινούπολη 
και pe έναν από τους τρούλους του βυζαντινού λουτρού στη 
Θεσσαλονίκη, ο συγγραφέας τον τοποθετεί στον 18ο αι. Για 
διορθώσεις στη χρονολόγηση βλ. Subotié, Kissas *Nadgrobni 
natpis”, σ. 161-181. 

117. Euyyénouhos, Μονή Προδρόμου, ο. 7. 

118. Βλ. Petkovié, Pregled crkava, σελ. 327-328, Babié, “Na mar- 
ginama’, σελ. 23-32, Μοναστήρια της Εγνατίας οδού, τ. 2, 
επ. K. Χρυσοχοῖδης, σελ. 104-105. 

119. Βλ. Κίσσας, “Μικρή Αγία Σοφία”, και ειδικά o. 335-6, χρονο- 
λογεί το ναό στη µεσοβυζαντινή περίοδο και ο. 337 αναφέρει 
ότι στη Θεσσαλονίκη στα µέσα του 9ου αι. τα γότια µέρη των. 
ναών αρχίζουν va χρησιμοποιούνται ὡς ταφικοί χώροι. 

120. Ναός του Σωτήρος ή ίσως του Αγίου Ανδρέου, βλ. για τα 
Ἱστορικά Μαυροπούλου-Τσιούμη, “Ανασκαφικές έρευνες καὶ 
αποκάλυψη τοιχογραφιών στὴ μονή Βλατάδων”. Συμβολή 
στην ιστορία της μονής, Ζ’ επιστ, συμπόσιο Χριστιανική Θεσ- 
σαλονίκῃ. Σταυροπηγιακές και ενοριακές μονές, Θεοσαλονί- 
xn 1995, o. 165-188, όπου καὶ n παλιότερη βιβλιογραφία. 
Tia τη χρονολόγηση της φάσης προ του 10ου αι. βλ. Mau- 
ροπούλου-Τσιούμη, “Ανασκαφικές έρευνες”, 1995, Αναφέρει 
ότι μεσοβυζαντινό γυάλινο αγγείο που σώθηκε µέσα στην 
τοιχοποιία της κεντρικής κόγχης του ιερού τοποθετήθηκε εκεί 
κατά το κτίσιμο. 
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μερινή του µορφή θεωρήθηκε σταυροειδής εγγε- 
γραμμένος µε συνεπτυγµένα τα δυτικά διαμερίσµα- 
τα. To μνημείο έχει μελετηθεί αρκετά, Ιδιαίτερα οι 
τοιχογραφίες του. Για την αρχιτεκτονική του n πρώ- 
1n προσπάθεια προσέγγισης έγινε από τον À. Euy- 
γόπουλο µε τα δεδοµένα της εποχής vou?! Οι έρευ- 
vec pe την ευκαιρία της αναστήλωσης του ναού, που 
άρχισε το 1981, είχαν ως προς την αρχιτεκτονική €V- 
διαφέροντα αποτελέσµατα, τα οποία δεν δημοσιεύ- 
τηκαν ποτέ διεξοδικά!22 O1 ανακοινώσεις των X. 
Τσιούμπ και IT. Θεοδωρίδη (1983) αναφέρουν M- 
γες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική)», Η Χ. 
Τοιούμη δίνει αργότερα (1995) πολλά χρήσιμα στοι- 
χεία για tn χρονολόγηση του ναού, από τα οποία 
ορισμένα αφορούν την αρχιτεκτονική µε τη peta- 
σκευή του 14ου αι. Για την προγενέστερη της onpe- 
ρινής φάση του ναού n ερευνήτρια ισχυρίζεται ότι ο 
ναός “δεν ήταν σταυροειδής... "7^, ενώ ο Θεοδωρί- 
Sng (1986) διατυπώνει:λακωνικά µια άλλη άποψη: 
“Ηταν πιθανόν ένας συνεπτυγµένος οκταγωνικός 
ναός... 5 Τα υπολείμματα όµως του παλιότερου 
ναού, που ενσωματώθηκε σε αυτόν του 14ου αι., 
(βλ. KM 20/Θ.5-10), οδηγούν σε ορισμένα συμπε- 
ράσµατα για τον τόπο του μνημείου!26͵ Πράγματι ο 
πυρήνας του ναού παραπέμπει σε μνημεία tou 10ου 
ή 11ου αι., ενός εναλλακτικού τύπου σταυροειδούς 
eyyeypappévou όπως είναι ο Ταξιάρχης της Πολί- 
χνης στην Μεσοηνία!2΄, Mia αναδρομή σε παλιότε- 
pec απόψεις επιτρέπει να επιβεβαιωθεί, ὡς προς την 
τυπολογία της τελευταίας φάσης του ναού (όπως 
σώζεται σήμερα), n άποψη του À. Ἐυγγόπουλου. 
Ότι δηλαδή πρόκειτα! για σταυροειδή εγγεγραμμένο 
µε επιρροές από τη νότια Ἑλλάδα! 25, Από τον II. 
Βοκοτόπουλο συγκρίνεται (1982) µε τύπο των ναών 
της νότιας Ελλάδας από το 10ο αι. ὡς o μόνος που 
δε βρίσκεται εκεί}7», Ὁ ναός έχει καταταγεί από τους 


121. Ξυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, o. 49-62. 

122. To αναστηλωτικό έργο Και n κτηριακή έρευνα, nou για πολλά 
χρόνια έγιναν τμηματικά από διαφόρους, δεν επέτρεψαν inv 
απόδοση συνολικού αποτελέσματος. Όι παρατηρήσεις της 
γράφουσας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης, 
στις οποίες ήταν επιβλέπουσα (1981-1983) επέτρεψαν τα 
σχόλια που ακολουθούν, 

123. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Θεοδωρίδης, “Μονή Βλατάδων”, 
σ. 100 κ.ε. “Μετά την αποξήλωση της στέγης L...] αποδεί- 
Ἓθηκε óu n σταυροκαµάρα σώζεται [..] Συγκεκριµένα 
εντοπίσθηκε φάση τοιχοποιίας µε συνδετικό υλικό χώμα, n 
οποία καλύπτεται σε µεγάλο µέρος µε τις τοιχογραφίες του τε- 
λευταίου τετάρτου του 14ου αι. kai n οποία περιορίζεται στον 


124. 


125. 


126. 


127. 
128. 
129. 


κεντρικό πυρήνα του ναού και όχι ο’ όλη του την έκταση. Σε 
µια ακόµη παλιότερη φάση ανήκουν τμήματα του κτίσματος 
που έχουν eyyópnyn τοιχοποιία µε συνδετικό υλικό το KOU- 
paoávi, Τα τμήματα αυτά έχουν επισημανθεί σε χαμηλό ύψος 
στον κεντρικό πυρήνα. Στην ίδια φάση ανήκουν επίσης n 
κόγχη του ιερού, το νότιο παρεκκλήσιο καὶ το τμήμα του νό- 
ov τοίχου που βρίσκεται ανάμεσα στη νότια είσοδο καὶ στο 
τμήμα της μεταγενέστερης τοιχοποιίας που ανήκει στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας. Στη φάση της τουρκοκρατίας ανήκει σα- 
φώς το βόρειο παρεκκλήσιο µε tn στοά στη βόρεια καὶ δυτι- 
κή οτοά [...] n μορφή της όµως της τοιχοποιίας δείχνει ότι n 
φάση αυτή είναι πολύ προγενέστερη (ανάμεσα στον 150 και 
16ο αι)”. H Μαυροπούλου-Τσιούμη, “Ανασκαφικές épeu- 
vec”, o. 167, υποθέτει ότι το κονίαμα που βρέθηκε το 1982 eí- 
ναι ίσως εκείνο µε το οποίο καλύφθηκαν οἱ τοιχογραφίες pe- 
τά την άλωση της Θεσσαλονίκης. To τοιχογραφικό αυτό έργο 
είναι όµως στην πραγματικότητα πολύ μεταγενέστερο, όπως 
διαπιστώθηκε από τη γράφουσα κατά την καθαίρεσή του. 
Μαυροπούλου-Τσιούμη, "Avaokagixéc έρευνες”, o. 170 οι 
έρευνες προέκυψαν κατά την αναστήλωση καὶ αφορούν κυ- 
Ρίως τη μετασκευή του 14ου αι. κατά την οποία "διατηρήθη- 
καν τα σωζόμενα τμήματα της τοιχοποιίας, επομένως καὶ το 
σχήμα του ναού, o οποίος δεν ήταν σταυροειδής, διότι τότε δεν 
θα είχαμε δυσµορφία στον τρούλο ούτε περίεργη μορφή στην 
κάτοψη[...] φάνηκε επίσης ότι οἱ δύο πεσσοί που σχηματίστη- 
καν δυτικά ανήκουν σε μεταγενέστερη φάση, διότι στο κάτω 
τμήμα υπάρχει σαφέστατος αρµός ανάμεσα στον νότιο τοίχο 
και στο τμήμα του τοίχου, όπου υπάρχει n τοιχογραφία του 
Παλαμά και o1 απεικονίσεις των τριών παίδων εν καµίνω καὶ 
του Αγίου Δημητρίου. Στο αντίστοιχο f. τµήµα μάλιστα ο 
τοίχος παραμένει στο βόρειο τμήμα ως έχει και χτίστηκε στα vó- 
τια ένας πεσσός-τοίχος, ο οποίος καλύπτεται µε τοϊγογραφίες, 
Τα στοιχεία αυτά προστέθηκαν στην προγενέστερη τοιγοποιία 
yia να δημιουργηθεί στο κεντρικό τµήµα ένας τετραγωνισμένος 
χώρος για την υποδοχή του τρούλου. Ὁ προγενέστερος ναός 
φαίνεται πως είχε επιµήκες σχήμα και διαιρούνταν σε τρία pé- 
pn που επικοινωνούσαν µε μικρά ανοήµατα, τα οποία δίευ- 
ρύνθηκαν κατά την κατασκευή των τόξων. Ως ένδειξη µπορεί 
να θεωρηθεί n διαπίστωση μισοκατεστραμμένου τόξου στην 
τοιχοποιία του δυτικού τμήματος του βόρειου τοίχου της vó- 
τιας στοάς, το οποίο είχε καλυφθεί µε τοιχογραφίες. Ένα άλλο 
πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ...είναι n αποκάλυψη µιας άλλης 
τοιχοποιίας, πάνω στην οποία στηρίχτηκε το δυτικό τμήμα του 
βόρειου τοίχου”. Ac σημειωθεί ότι στο νεκροταφείο του ναού 
βρέθηκαν κτερίσματα εποχής προγενέστερης από το 14ο αι. 
Θεοδωρίδης, “Στερέωση Μονής Βλατάδων”, c. 106. “ταν m- 
θανόν ένας συνεπτυγµένος οκταγωνικός ναός, Στα µέσα του 
14ου αι., καθώς διδάσκει n σχέση του τρούλου µε ro ναῖσκο του 
Σωτήρος και n óevópoypovolóynon συνηγορεί, χτίζεται το 
καθολικό της μονής του ]]αντοκράτορα των Βλατάδων. Ὁ va- 
óc δεν αποτελεί ιδιαίτερο αρχπεκτονικό τύπο: απλώς φυτεύτη- 
καν στις παλιές κατασκευές τέοσερεις πεσσοί που ανακρατούν 
τον τρούλο. Ὁ εγκάρσιος άξονας του παλιού ναού δεν θ/χτακε”. 
Αν θυμηθεί κανείς την κάτοψη του Ἁγίου Νικολάου Όρφα- 
νού, όπου στις δύο πλευρές του πυρήνα υπάρχει δίλοβο κιο- 
γοστήρικτο άνοιγμα, δε θα αποκλείσει την πιθανότητα ο 
προγενέστερος ναός της Μονής Βλατόδων να ήταν μια βασι- 
λική τοῦ τύπου της ΓΠΙαλατίτζιας, της Παναγίας Περιβλέπτου 
στη Βέροια ή της Παναγίας στο Καστράκι. 

Δημητροκάλλης, Ναοί Μεσσηνίας, τομ. À, 73-79. 

Βλ. Ἐυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί, o. 56-58. 
Βοκοτόπουλος, Δυτική Στερεά και Ἠπειρος, o. 118 υποσ. 2 καὶ 
αναφέρει για τα Βλατάδων: “σύμφωνα µε έρευνες που συνεχίζονται 
το καθολικό τις μονής Βλατάδων δεν είχε αρχικά m µορφή του 
σταυροειδούς εγγεγραμµένου µε συνεπτυγµένο δυτικό σκέλος”. 
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ΠΠ. Βοκοτόπουλο και I. Δημητροκάλλη σε έναν τύπο 
που τον ονομάζουν “ανώνυμο” καὶ θεωρείται ότι 
προήλθε από δύο διαφορετικούς τύπους. Ὁ I. An- 
µητροκάλλης αναφέρει ότι “προήλθε από τους τρί- 
κλίτους (μεταβατικούς) σταυροειδείς εγγεγραμµέ- 
νους” καὶ αναλύει εκτενώς το θέµα, παραπέμποντας, 
και στην άποψη του X. Σίνου]30͵ Σε κάθε περίπτω- 
on σ᾽ αυτήν τη λεγόμενη “ανώνυμη” κατηγορία, της 
οποίας o1 ναοί θα μπορούσαν πράγματι va αποδο- 
θούν επακριβώς ως τρουλαίοι τρίκλιτοι σταυροει- 
δείς εγγεγραμμένοι, τοποθετούνται --εκτός της 
μονής Βλατάδων-- άλλα ένδεκα μνημεία του 10ου 
αι. και lou αι. 15). Στην ἴδια κατηγορία —ócov 
αφορά το σχέδιο του πυρήνα-- θα πρέπει va nepi- 
ληφθεί ένα σηµαντικό ππειρώτικο μνημείο, n Mava- 
γία Επισκοπής (B. Ἠπειρος-Αλβανία), του οποίου o 
πυρήνας έχει χρονολογπθεί στο 120 ai. και n Κλει- 
στή στοά, που του προστέθηκε στη νότια πλευρά 


32 


στο 130-140 ai.'?, ενώ τη λύση της δυτικής πλευ- 


ράς του πυρήνα παρουσιάζουν οἱ µεσοβυζαντινές 
βασιλικές αρ. 3 και αρ. 4 της Πρεσλάβα!3, 

Το καθολικό της μονής Βλατάδων, όσο καὶ av 
πράγματι σχετίζεται µε την παραπάνω ομάδα στην 
κάτοψή του, ὡστόσο εξαιτίας των αναλογιών τῶν µε- 
ρών του καὶ των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των 
λεγόμενων “παραστάδων” που προστέθηκαν καὶ τοῦ 
εξωτερικού τοίχου tou πυρήνα, προδίδει ίσως, έστω 
καὶ σε ασαφή μορφή, το πρότυπο σταυροειδούς 
μονόχωρου µε τρούλο και περίστωο, του οποίου or 
πεσσοί έχουν σύνθετη διατομή. Αυτό γίνεται καλύτε- 
pa αντιληπτό αν λάβει κανείς υπόψη τις κεραίες του 
σταυρού της προηγούμενης φάσης. Έτσι στην te- 
λευταία του τουλάχιστο μορφή φαίνεται να αποτελεί 
τον τελευταίο χρονολογικά γνωστό βυζαντινό ναό 
αυτού του τύπου. 

Όλες οι απόψεις που αναφέρθηκαν nponyou- 


134 καθώς ου- 


μένως όμως χρειάζονται επανεξέταση 
γκεκριμένα στοιχεία του ναού προδίδουν άλλα πρό- 
τυπα. Στο άνω μέρος της κάθε μίας από τις τρεις 
πλευρές διαγράφεται µε σαφήνεια από ένα τόξο. Τα 
τόξα της νότιας και βόρειας πλευράς έχουν ίσες δια- 
στάσεις, ενώ το δυτικό έχει μικρότερες. Το τμήμα 
ανάμεσα στα τόξα δεν είναι τετράγωνο, όπως συνή- 
θως, αλλά ορθογώνιο. Τα τόξα αυτά καὶ το ορθογώ- 
vio σχήμα που ορίζουν αποτελούν τον πυρήνα της 
προγενέστερης από τη σηµερινή φάση του ναού, 
δηλαδή της πρώτης υστεροβυζαντινής φάσης. Στη 
δυτική πλευρά τα φέροντα στοιχεία είναι προφανέ- 


στατα σύνθετοι πεσσοί, που αποτελούν ταυτόχρονα 
τον εξωτερικό τοίχο του πυρήνα και το φέρον στοι- 
χείο στήριξης tou τρούλου καὶ αποτελούνται από 
δύο ή καὶ τρεῖς φάσεις τοιχοποιίας καὶ δεν είναι τοί- 
yor ή παραστάδες, όπως γράφηκε παλιότερα!9᾽, Οι 
δύο δυτικοί πεσσοί διατρυπώνται από ένα τοξωτό 
άνοιγµα κατά τρόπο παραπλήσιο µε αυτόν που χρη- 
σιμοποιείται στους μονόχωρους µε τρούλο xai περί- 
oto ναούς. H διάταξη της έσω πλευράς των onpe- 
ρινών δυτικών πεσσών (σε κάτοψη) μπορεί πράγμα- 
τι να συγκριθεί µε την Παναξιώτισσα της Γαυρολί- 
μνης!36 και την Παναγία Επισκοπής!” Επίσης µε 


130. Δημητροκάλλης, Ναοί Μεσσηνίας, τόμ. À’, o. 90-93 όπου 
κατατάσσει το ναό στην ομάδα σταυροειδών εγγεγραμμένων 
mou παρουσιάζουν µια σπάνια παραλλαγή, συζητά διεξοδικά 
τον τύπο αυτόν kai παραπέμπε: εἰδικά στη o. 90 για την 
άποψη του Σίνου ότι οἱ τρίκλιτοι (µεταβατικοί) σταυροειδείς 
εγγεγραμμένοι προήλθαν από την ανώνυμη ομάδα. 

131. Δημπτροκάλλης, ό.π. o. 92,93. 

132. O1 αναλογίες vou πυρήνα της Παναγίας της Επισκοπής Apo- 
πόλεως παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες µε αυτές του 
πυρήνα της μονής Βλατάδων, αν λάβει κανείς υπόψη του τα 
απόλυτα μεγέθη των δύο μνημείων. 

133. Ousterhout, Masterbuilders, a. 21, ex. 11 και o. 20 υποσ. 26, 
όπου n βιβλιογραφία για τους μικρούς ναούς 3 και 4 στο 
Selishte στην Πρεσλάβα µε ανάλογες λύσεις. 

134. Ὁ ΤΙ. Θεοδωρίδης αναφερόμενος στον προγενέστερο ναό xá- 
ver λόγο για ναό “συνεπτυγμένου οκταγωνικού τύπου (βλ. 
Θεοδωρίδης, “H στερέωση της Μονής Βλατάδων”), ενώ n X. 
Τσιούμη δε δίνει κανένα χαρακτηρισμό, αποκαλεί όµως τα δυ- 
τικά φέροντα στοιχεία πεσσούς και όχι τοίχους, όπως είχαν Ká- 
vet άλλοι μελετητές. “Ἐπισημαίνουμε ότι ο τρούλος του ναού 
έχει’ θεωρηθεί σπανιότατη περίπτωση, εξαιτίας του ελ- 
λειψοειδούς σχήματός του, που δείχνει ότι οφείλεται σε µια 
κάτοψη διαφορετικού από το σημερινό τύπου. Και όµως na- 
Ραδείγµατα από τους ναούς της Κρήτης µας δείχνουν ότι n Aú- 
ση δεν ήταν τόσο σπάνια Και ίσως όχι πάντα βασισμένη σε κα- 
ταναγκασμό. Τα κρητικά μνημεία Άγιοι Πάντες στο Νεροχώρι 
(Αποκόρωνας), ο ναός ΓΙαναγιάς στις Κάτω Αχαρνές Τεμένους, 
το παρεκκλήσιο του ναού της Κεράς στον Ασώματο Αμαρίου, 
ο τρούλος του νάρθηκα στον Άγιο Κυργιάννη στο Αλκιανό Xa- 
viov κ.ά. είναι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, 

135. Αξίζει να αναφερθεί n άποψη του ΤΠ. Βοκοτόπουλου, ο οποί- 
ος θεωρεί το ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο, όπου, όπως 
στους δικιόνιους, τα δυτικά στηρίγματα δεν είναι πεσσοί, ah- 
λά είτε κίονες είτε παραστάδες, βλ. Βοκοτόπουλος, Δυτική 
Στερεά και Έπειρος, ο. 1975, 118 (και υποσ. 2), όπου n oye- 
τική συζήτηση γι αυτόν τον τύπο των μνημείων, βλ. επίσης 
σ. 116, 117 για σχόλια καὶ προγενέστερη βιβλιογραφία. 

136. Ορλάνδος, “Παναξιώτισσα Γαυρολίμνης”, o. 121, όπου ou- 
γκρίνεται και n []αναξιώτισσα µε τον Άγιο Ioávvn της Me- 
σημβρίας (β΄ μισό του 10ου ar.). 

137. Ὁ ναός της Παναγίας Επισκοπής Δροπόλεως (Sén Mérise) 
(βλ. Βερσάκης, ΑΕ, Αθήνα 1916, o. 114-117 και Meksi, “Dy 
kisha") παρουσιάζει πολλές ομοιότητες µε το καθολικό της 
μονής Βλατάδων ὡς προς τον πυρήνα. Εδώ ο εγγεγραμμένος 
σταυρός είναι πολύ σαφέστερος, µε βαθύτερα σκέλη, εγγρά- 
etai σε µία κάτοψη καὶ οἱ τοίχοι-πεσσοί φέρουν τον τρούλο. 
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τον Άγιο Γεώργιο του Αγγελόκαστρου στην Αιτώλο- 
axapvavía!?8, καθώς και µε τους Άγιο Πολύκαρπο, 
Άγιο Χαραλαμπο, Άγιο Νικόλαο στις Λουσακιές 
Κισσάμου Κρήτης!3», H μορφή αυτή των πεσοών- 
παραστάδων στη μονή Βλατάδων δημιουργήθηκε 
µε τις σχετικές προσθήκες στοιχείων συνδεόµενων 
σε μικρό σχετικά ύψος µε τον εξωτερικό τοίχο του 
πυρήνα καὶ σε απόσταση εξαιρετικά µικρή από av- 
τόν, έτσι ώστε να µπορεί να παραληφθεί ένας τρού- 
λος!40 Me βάση αυτήν την παρατήρηση θα πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι στη σημερινή μονή Βλατάδων 
συναντάται άλλο ένα παράδειγµα του σταυροειδούς 
με τρούλο τύπου, αλλά µε βαθιά εγκάρσια σκέλη του 
σταυρού, Έτσι µπορεί να συγκριθεί µε τη Stara 
Pavlica, τη Θεοτόκο του Drenovo, την Ολυμπιώτιο- 
σα στην Ελασσόνα καὶ τα πολύ μεγαλύτερα καὶ προ- 
γενέστερα μνημεία -όπως την Κυριώτισσα-- καὶ 
αποτελεί πιθανότατα τον τελευταίο κρίκο αυτού του 
τύπου. Για την προέλευση καὶ χρονολόγηση του ou- 
γκεκριµένου τύπου έχουν γραφεί αρκετά. Ο ναός 
της μονής Βλατάδων όµως µε την τελευταία φάση 
του καταδεικνύει ότι ο τύπος αυτός δεν παύει να 
χρησιμοποιείται καὶ μάλιστα εµπλουτισμένος συνθε- 
τικά µε περίστωο. 

H ιδέα περί φάσης οκταγωνικού ναού θα πρέπει 
va εγκαταληφθεί, καθώς οἱ χαράξεις και o1 αναλογίες 
µε βάση τα σωζόμενα στοιχεία δεν ευνοούν µια τέτοια 
υπόθεση. Πιθανότατα ο προγενέστερος παλαιολό- 
γειος ναός να ήταν και αυτός ένας τρουλαίος μονό- 
χώρος σταυροειδής µε διαφορετικές διαστάσεις. 
Ίσως να είχε περίστωο ή πλάγια κλίτη. Ωστόσο, το 
περίστωο, του οποίου n ὕπαρξη είναι βεβαία, είναι 
αυτό του lou ai, όπως το μαρτυρούν τα θεμέλιά 
του στη βόρεια καὶ δυτική πλευρά, τα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία καὶ οι θέσεις των υπολειμμάτων των 
τοιχογραφιών! ή, Η μορφή του παραμένει ένα πρό- 
Papa παρά την αποδεκτή, σε γενικές γραμμές, ypa- 
φική αποκατάσταση που πρότεινε o Ξυγγόπουλος. 

Στη μονή Βλατάδων υπήρχαν πολλοί τάφοι 
από την παλαιολόγεια κυρίως περίοδο, τόσο µέσα 
στο περίστωο, ειδικά στη νότια και δυτική πλευρά 
του, όσο και εξωτερικά στη νότια πλευρά του, έτσι 
ώστε να επιβεβαιώνεται και εδώ n χρήση του nepi- 
στώου ὡς ταφικού χώρου!“2, 

Ὁ ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου ή του Ti- 
μίου Σταυρού στο Λάμποβο [βλ. εικ. 104x, KM 
26/Η.5] είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία 
του τύπου των μονόχωρων ναών µε τρούλο και πε- 


piotwol#. Αυτό όµως ισχύει για την κάτοψη, n 
οποία παρουσιάζεται εξαιρετικά nenhatuopévn, 
όπως αυτή της Κοίμησης στη Νίκαια. Αντίθετα n 
λύση της ανωδομής είναι χαρακτηριστική για 
σταυροειδή εγγεγραμμένο. O κυρίως ναός --πυρή- 
νας-- είναι ένα εγκάρσιο ορθογώνιο παραλληλό- 
ypappo, γύρω από το οποίο διακρίνονται σαφώς 
τρία μέρη: δύο κλίτη συμμετρικά και ο νάρθηκας 
στα δυτικά. Ο τελευταίος, που εξωτερικά δίνει την 
εντύπωση τριμερούς! 55, φαίνεται να ήταν σε αρχική 
φάση διώροφος. Όπως γράφει ο M. Χατζηγιάν- 


Où αναλογίες του μεγέθους των τρούλων των δύο μνημείων 
είναι εμφανείς. H δόμηση της Παναγίας Δροπόλεως συγγε- 
νεύει µε την Αγία Θεοδώρα της Άρτας (πλινθοπερίκλειστο σύ- 
cupa.) Αν και ο ναός µε βάση μια χαμένη επιγραφή κτίστη- 
ke από τον Αυτοκράτορα Εμμανουήλ Κομνηνό (1143-1180) 
(για ταν επιγραφή: Holland, Travels, o. 481), o Meksi, µε Bá- 
ση τους τρόπους δόμησης, χρονολογεί το ναό στο τέλος vou 
11ου αι. µέχρι τα μέσα του 12ου a., ενώ την προσθήκη του 
νάρθηκα στη νότια πλευρά (και πάλι µε βάση τους τρόπους. 
δόμπσης) στο 130-140 αι. Οι νάρθηκες αυτού του είδους 
απαντούν σε πολλά μνημεία (δεν επιβίωσαν όµως σε όλα), 
όπως στην Καισαριανή, στη μονή Φιλανθρωπινών στο νησί 
Ιωαννίνων, πιθανότατα στο Stip (που κατεδαφίστηκε) καὶ 
συνδέονται µε ταφικές χρήσεις, 

138. Ορλάνδος, “Μνημεία Αιτωλοακαρνανίας”, o. 71-73. 

139. Gallas, Bourboudakis, Wessel, Byzantinisches Kreta, o. 195-196. 

140. Ὁ Βοκοτόπουλος χαρακτηρίζει αυτόν τον τύπο των μνημείων 
“μεταβατικό” και μάλιστα “μεταβατικό σταυροειδή εγγεγραµ- 
pévo”. [Παράλληλα (αφού σχολιάζει τον Krautheimer, που 
αναφέρεται στους µεταβατικούς ως "hall churches"), τον Bew- 
ρεί ὡς ξεγωριστό τύπο, ενώ στην πραγματικότητα είναι µια 
παραλλαγή του προαναφερομένου. Ἐπίσης, ο τρούλος του 
ναού της μονής Βλατάδων έχει θεωρηθεί σπάνιος, επειδή eí- 
ναι ελλεπμοειδής, αποτελεί όµως πολύ συνηθισμένη περίπτω- 
ση στην Κρήτη. 

- Ὁ προ τῶν παλαιολογείων φάσεων ναός ανιχνεύεται στα Ka- 
τεστραμμένα τόξα του νότιου τοίχου tou πυρήνα, στο Ιερό και 
σε ορισμένα υπολείμματα ενσωµματωμένων τοίχων. Βλ. για το 
νότιο παρεκκλήσι Χατζητρύφωνος, “Μαρμαροθετημένο δά- 
neĝo”. Mia εργασία για την αρχιτεκτονική του ναού είναι σε 
εξέλιξη. 

142. Μακροπούλου, “Νεκροταφείο Μονής Βλατάδων”. 

143. Ισχύει αν δεχθούμε τελικά tn χρονολόγηση του Meksi (“Dy 
kisha", o. 91, 105 όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία και νέα 
σχέδια) βλ. και Βοκοτόπουλο (Δυτική Στερεά και ΄Ἠπειρος, 
1975, σ. 86-92 και σποραδικά), ο οποίος χρονολογεί το ναό 
στον llo ar. και δίνει σχέδια του Βερσάκη ("Ναοί Βορείου 
Ἠπείρου”, o. 108). Από την έλλειψα σχετικών παραπομπών 
φαίνεται ότι οι δύο πρώτοι ερευνητές αγνοούσαν ο ένας την £p- 
γασία του άλλου, οἱ οποίες και δημοσιεύτηκαν το ἴδιο έτος. 

144. Βοκοτόπουλος, Δυτικά Στερεά και ΄Ἠπειρος, o. 87-88, 
εικ. 35. 

145. Βλ. Hadjiyannis, Olympiotissa, o. 1 και επίσης Meksi, "Dy 
kisha”, γράφει ότι πολλές επισκευές που έγιναν το 1770 δεν 
κατόρθωσαν va σταθεροποιήσουν την κλίση του τρούλου 
προς νοτιοανατολικά, o. 88, 89, 105. 


14 





ΠΕΡΙΣΤΩΑ TON YZTEPOBYZANTINON NAON 161 


γης] o ναός “se présente sous la combinaison jamais 
rencontrée auparavant. H ὕπαρξη των τριβήλων 
κάτω από το βόρειο καὶ νότιο τόξο και το μεγάλο 
ὕψος των τόξων αυτών, παραπέμπουν σε ένα πρό- 
τυπο µε υπερώα. Ὁ τύπος της κάτοψης του ναού µε 
την άνετη επικοινωνία µεταξύ κυρίως ναού και περί- 
στωού συγκρίνεται µε αντίστοιχους μεταβατικούς 
ναούς του 7ou-Jou a., όπως είναι το Gül Camii της 
Πόλης, n Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, ο ναός του Κί- 
τρους καὶ n Κουντουριώτισσα στην I Περία. 

Où απόψεις γύρω από την ανέγερσή του ano- 
κλίνουν σηµαντικά. Ο Γ. Σωτηρίου τον τοποθέτησε 
στο 120-130 αι. διαβλέποντας κυρίως τεχνοτροπικές 
συγγένειες µε τα μνημεία της Άρτας, τον Άγιο Νικό- 
λαο oto Μεσσοπόταμο, καὶ την Παναγία Επισκο- 
πής, όπου, όπως ισχυρίζεται, δεν είχε επιτευχθεί ο 
μονόχωρος σταυροειδής µε τρούλο καὶ περίστωο!46, 
O II. Βοκοτόπουλος τον τοποθέτησε στο 10 a. 
και ο G. Koch στον 110 «1.148, O A. Meksi μελετη- 
τής του μνημείου, δεν το χρονολογεί επακριβώς, aà- 
λά παραθέτει ενδείξεις ότι δεν αποκλείεται n 
χρονολόγησή του στον 130 ar.!®. Πάντως δέχεται 
ότι ο καθαρά ππειρώτικος τρόπος δόμησης καὶ οι 
αρχαϊκές πμικυκλικές του αψίδες (ιερό), που δεν 
παύουν να εμφανίζονται σε ύστερες εποχές (όπως 
στην Παναγία Επισκοπής, Αγία Αικατερίνη Θεσσα- 
λονίκπς), είναι στοιχεία nou δε θα μπορούσαν να τον 
τοποθετήσουν νωρίτερα από το 120 a.150. O T. Be- 
λένης συμφωνεί επίσης σε μια όψιµη χρονολόγηση, 
μέχρι τα µέσα του 12ου ail, O M. Χατζηγιάννης, 
ο οποίος συζητά διεξοδικά το μνημείο, το χρονο- 
λογεί στο 100 ή 130 αι.!”2. Αν καὶ πολλά στοιχεία του 
ναού θα μπορούσαν πράγματι να χρονολογηθούν 
πρώιμα, υποστηριζόμενα και από τις απόψεις των È, 
Βερσάκη και P. Lemerle, n τελευταία άποψη του Be- 
λένη είναι πρός: to παρόν n neiouxótepn, τουλάχι- 
στον όσον αφορά την ανωδομή. 

Στη Θεσσαλία, ο ναός της Ολυμπιώτισσας στην 
Ελασσόνα (a μισό 14ου αι)}3 [βλ. ex. 104), KM 
29./ΘΑ.1] επιβεβαιώνει τη χρήση κατά την υστερο- 
βυζαντινή περίοδο του σχεδίου του μονόχωρου 
τρουλαίου µε περίστωο στη Θεσσαλία -wg ευρύ- 
τερου μακεδονικού χώρου -- σε µικρή γεωγραφική 
απόσταση από τα παλαιότερα πρότυπα του σχεδίου 
του, που ήταν πιθανότατα n μπτρόπολη του Kí- 
τρους της Ππερίας!7ή και επίσης n Κουντουριώτιο- 
σα καὶ n Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Το μνημείο eí- 
χε την τύχη να μελετηθεί καὶ ὡς προς τη ζωγραφι- 


KÁ και ὧς προς την αρχιτεκτονική του πολύ περισ- 
σότερο από άλλα. Συγκεκριµένα, πρώτα ο M. Xa- 
τζηγιάννης (1989) και στη συνέχεια n K. Englert 
(1991) ασχολούνται διεξοδικά µε την αρχιτεκτονική 
του μνημείου, ο πρώτος επικεντρώνοντας το ενδια- 
φέρον του στην αρχιτεκτονική καὶ στην τυπολογία 
καὶ n δεύτερη κυρίως στην τυπολογία καὶ δίνουν 
απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Αναφορικά µε xov 
τύπο τοῦ ναού, ο Χατζηγιάννης (1975) κάνει λόγο 
για τοπική σχολή (Κουντουριώτισσα, Κίτρος, Όλυ- 
μπιώτισσα), στην οποία καὶ τον εντάσσει, άποψη µε 
την οποία δεν συμφωνεί n Englert. Οι πλάγιες 
στοές, O1 οποίες δεν ξεπερνούν το ύψος της γένεσης 
τῶν τόξων των κεραιών του σταυρού — kai όχι όπως 
otn Θεσσαλονίκη (Άγιος Παντελεήμων, Αγία Axa- 
τερίνη, Άγιοι Απόστολοι), όπου το ύψος της στοάς 
είναι αρκετά κάτω από ui γένεση των τόξων TOV KE- 
ραιών-- χαρακτηρίζονται από την αισθητική τῶν 
Παλαιολόγων. Ἡ βόρεια πλευρά συγκρίνεται µε την 
αντίστοιχη βόρεια των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλο- 
νίκης’, ενώ επίσης αξίζουν προσοχή τα κοινά on- 
μεία του κτηρίου µε το ναό της μονής Βλατάδων, 
όπως οι κόγχες στην έσω πλευρά των δυτικών πεσ- 
oóv. O ναός επιβεβαιώνει την τάση των Βυζαντινών 


146. Σωτηρίου, Αρχαιολογία, Δ΄, o. 381. 

147. Βοκοτόπουλος, Δυτική Στερεά και Ἠπειρος, σ. 196. 

48. Koch, “Labovo”, o. 27-52, (γερμαν. 53-62) 55-56. 

49. Meksi, “Dy kisha”, o, 91, 105. 

150. O Meksi, “Dy kisha”, o. 83 κ.ε. 104 κ.ε, αναφέρει ότι ο λόγος 
για τον οποίο κτίστηκε αυτό το μνημείο στη συγκεκριμένη θέ- 
ση παραμένει άγνωστος. 

51. Βελένης, Ερμηνεία, σ. 181. 

152. Hadjiyannis, “Le cas d'Olympiotissa", o. 318-328 και υποσ. 
13, όπου και σχεδόν όλη n παλιότερη βιβλιογραφία. 

53. Τ. Σωτηρίου, “Μονή Ολυμπιωτίσσης”, o. 315, κ.ε., για τη 
ζωγραφική Konstantinides, Olympiotissa, για την apyite- 
κτονική M. Hadjiyannis, Olympiorissa, ειδικά o. 462-471, 
βλ. και του Ιδίου, "Le cas d'Olympiotissa και Englert, 
Olympiotissa. 

54. Tia τη χρονολόγηση βλ. και Kuniholm-Striker, "Dendrochro- 
nological Investigations 1987”, ειδ o. 393, όπου δίνεται το 
έτος 1335. O Χατζηγιάννης, όπως καὶ πολλοί άλλοι μελετη- 
τές, θεωρεί την Ολυμπιώτισσα μνημείο μακεδονικής αρχιτε- 
κτονικής καὶ μάλιστα o ερευνητής τη συσχετίζει άµεσα µε των 
αρχιτεκτονική των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης oc προς 
το σχέδιο και τους τρόπους δόμησης. Θεωρούμε όµως υπερ- 
βολικό το συσχετισμό --όσον αφορά το σχέδιο -- µε vo ναό vov 
Ἁγίων Αποστόλων καὶ όχι µε tn μητρόπολη του Κίτρους ή 
την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, o1 τρόποι δόμησης 
και διάρθρωσης των όψεων, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευ- 
pá, συγκρίνονται µε τους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης. 

155. Ὁμοιότητες στις εξωτερικές όψεις απαντούμε στη Bogorodica 

Ljeviška στο Prizren, στη Vavedenje του Lipljan καὶ στο Staro 
Nagoritino. 
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κτητόρων και αρχιτεκτόνων της ύστερης περιόδου 
όχι μόνο va ανακαλούν χωρίς αναστολές πολύ πα- 
λιότερα τυπολογικά πρότυπα, αλλά και va τα eni- 
διώκουν μάλιστα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, n Κόρινθος, 
όπου ναοί, που ίσως να ήταν τύπου μονόχωρου µε 
περίστωο ή µε τρούλο και περίστωο, αν καὶ ήταν της 
μεσοβυζαντινής περιόδου, εμφανίζουν όψιµες pá- 
σεις καὶ μόλιστα τάφους στα περίστωα/ 6, Έτσι o va- 
óc στην Κόρινθο, ο γνωστός ως “Temple Hill 
Church" (1310)157 (βλ. ex. 8Υ1), ο οποίος φαίνεται 
ότι ήταν πιθανόν μονόχωρος τρουλαίος µε περίστωο 
και εξωνάρθηκα, διασώζει πολλούς τάφους στο m- 
θανό περίστωο, στον εξωνάρθηκα και σε ένα προσάρ- 
tnpa στη νότια πλευρά του. Ὁ lvison χρονολογεί 
πολλούς τάφους και όψιµες φάσεις του κτηρίου στο 
19ο και 14ο ai., ενισχύοντας έτσι την υπόθεση σχετι- 
κά µε τις χρήσεις τῶν περιστώων την εποχή αυτή]”δ, 
Δεν είναι όµως σαφές αν αστοί or τάφοι τοποθετήθη- 
καν πριν n µετά την καταστροφή του ναού. 

Σταν Κρήτη, av και δε συναντώνται ναοί µε 
συμβατικά περίστωα, ὡστόσο υπάρχουν ναοί μονό- 
γωροι µε τρούλο και περιµετρικούς χώρους, νάρθη- 
κες απλούς ἡ πολύπλοκους, όχι µόνο στη δυτική 
πλευρά”, o1 οποίοι έχουν λειτουργικό ρόλο yia το 
ναό. Όρισμένα παραδείγματα είναι ο ναός της Ke- 
ράς κοντά στα Κριτσά (Μεραμπέλλο) 160 (ewe, 104 p. 
του Αγίου Πολυκάρπου καὶ των Αγίων Χαραλά- 
µπους και Νικολάου στις Λουσακιές (Kíocapoc)!6! 
που είναι περισσότερο τρουλαίες βασιλικές. 


A.3.a. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΤΙΏΣΕΙΣ. Μια πράγματι ειδικά 
περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί 
εδώ, αποτελεί ο Άγιος Νικόλαος του Μεσοποτάμου 
(πιθανότατα 1306 αι.) 162 [βλ. εἰς. 105, KM 27/H.6], 
ένα από τα mo ενδιαφέροντα μνημεία της Βορείου 
Ἠπείρου και Ιδιαίτερα σηµαντικό για την ππειρῶτι- 
KÁ ναοδοµία. Ὁ ναός έχει ένα μοναδικό ιδιότυπο 
σχεδιασμό και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι n αρχι- 
τεκτονική σύλληψή του περιλαμβάνει δύο τουλάχι- 
στο μονόχωρους δρομικούς ναούς µε τρούλο, οι 
οποίοι συνδέονται έτσι, ώστε να pny µπορεί va Ka- 
ταταγεί αλλιώς, παρά µόνον ὡς µία εξαιρετική περί- 
πτώση ανάµεσα στους µονόχωρους µε τρούλο και 
στους δρομικούς, O ιδιόµορφος αυτός διµερής va- 
óc έχει δύο αφίδες ιερού, νάρθηκα και θα πρέπει va 
είχε αρχικά περίστωο, συμμετρικό στις τρεις πλευ- 
ρές του, βόρεια, δυτική και νότια. Το περίστωο, που 
δε σώζεται πια, πρέπει να ήταν ξυλόστεγο, ανοικτό, 


µε τοξωτά ανοίγματα. Μπροστά στις τρεις εισόδους 
βρισκόταν πρόπυλα. O A. Meksi έχει μελετήσει το 
μνημείο καὶ δημοσιεύσει όλα τα σχετικά σχέδια, 
χρονολογώντας το παράλληλα στο 130-140 ai., στην 
εποχή των Anjou και συγκεκριµένα μεταξύ του 1272- 
1286. Αν και ο ναός παρουσιάζει αρκετές φάσεις, θε- 
ὠρείται ότι αυτές υποτάσσονται στο γενικό σύνολο, 
ως μέρη του ίδιου αρχικού σχεδίου. Έτσι το ανοικτό 
εξωτερικό περίστωο, που σύμφωνα µε τα σωζόμενα 
υπολείμματά του καὶ την υποθετική αναπαράσταση 
του À. Meksi, περιέβαλλε ολόκληρο το ναό σε σχήμα 
IT, καθώς και μερικά άλλα τμήματα του ναού, που 
έχουν χαθεί πλέον για πάντα, ήταν μέρη του αρχικού 
σχεδίου. Εδώ n ύπαρξη του περιστώου είχε πιθανώς 
ένα συμβολικό χαρακτήρα, αφού δεν αποκλείεται να 
είχε σκοπό συνδέοντας τους δύο ναούς (δύο αψίδες 
ιερού, δύο βωμού να συνδέσει καὶ συμβολικά τις δύο 
Εκκλησίες, την Ανατολική και τη Δυτική, σε μια evi- 
aía. O A. Meksi προτείνει την υπόθεση αυτήν, αλλά 
την αφήνει ανοικτή στην έρευνα και θεωρεί ότι n τε- 
λική χρονολόγηση θα εξαρτηθεί από aurivl%. Στο 
περίστωο του ναού του Μεσοποτάμου πάντως συνα- 
vráta: αντίληψη συγγενής µε τα μνημεία Manastir 
Mescidi καὶ την Αγία Θεοδώρα στην Άρτα. 
Αξιοσημείωτη είναι n περίπτωση του ναού της 
Tlavayfas Βλαχέρνας κοντά στην Άρτα (2ο μισό του 


156. Scranton, Corinth, Williams, Zervos, "Corinth 1987”, Πάλ- 
λας RLBK, IV, 1990, o. 796-798, 809-811. 

157. Ivison, Mortuary Practices, o. 109, o ναός είναι ουσιαστικά 
αδηµοσίευτος. To σκαρίφηµα της κάτοψής του προέρχεται 
από τη διατριβή του E. A. Ivison. 

158. Ivison, Mortuary Practices ew. 310, 330 κ.ε. 

159. Tia τους χώρους nou προστίθενται στα πλάγια των ναών είναι 
ενδιαφέροντα όσα αναφέρει για την Κρήτη ο Gerola, Κρήτη, 
o. 229-244, και υποσ, 452: σχετικά µε τις πλάγιες στοές λέει 
ότι “σπάνια ο νάρθηκας είναι κτιοµένος στο πλάι της εκκλη- 
σίας ... και πάλι επιµένουµε πως ο χώρος αυτός (στο πλάι της 
εκκλησίας) πρέπει να θεωρηθεί καλύτερα σαν νάρθηκας και 
όχι σαν νέο κλίτος που προστέθηκε στον ναό, μόνο στην πε- 
Ρίπτωση που δεν φθάνει στο ανατολικό άκρο του ναού # που 
δεν έχει κόγχη”. Προσθέτει επίσης “δε λείπει και ο νάρθηκας 
που αποτελείτα; από ένα σύνολο πιο πολύπλοκο, που παίρνει 
το σχήμα πραγματικής εκκλησίας”. 

160. Gerola, Κρήτη, o. 201, Όπου. 414, 202, εικ. 159 και Gallas, 
Wessel, Borboudakis, Byzantinisches Kreta, o. 432. 

161. Gerola, Κρήτη, o. 204 unoo. 420, sıx. 163 και Gallas, Wessel, 
Borboudakis, Byzantinisches Kreta, o. 195-196. 

162. Meksi, "Mesopotame", ὁ.π., o. 47-94, αλλά ο ἴδιος ερευνη- 
τής, σε νεότερο άρθρο τοῦ, µετά από έρευνες προσδιορίζει ότι 
ο ναός Χρονολογείται µε ακρίβεια µεταξύ 1272 και 1276, 
στην περίοδο των Anjou, βλ. Meksi, ό.π. και του ιδίου 
"Mesopotame Nouvelles données”, I1, o. 153-154, 158. 

163. Meksi, ὀ.π., o. 93. 
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ΕΙΚΟΝΑ 105. Ειδικές περιπιώσεις: a) Άγιος Νικόλαος του Me- 
σοποτάµου (αναπαράσταση). B) ΓΠαναγία Βλαχέρνας στην Άρτα. 


12ου αι. καὶ µέσα 13ου αι )Ι6ά που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ὡς τρίκλιτη θολωτή και τρουλαία βα- 
σιλική (ex. 1058, KM24/H.3). Το ανατολικό τμήμα 
του νότιου κλίτους της ανήκει, σε παλιότερο ναό που 
ενσωματώθηκε στον υπάρχοντα ναό ενώ καὶ ο váp- 
θηκάς της αποτελεί επίσης προσθήκη. To περίστωό 
της, πιθανόν σχήματος T, καὶ αυτό μεταγενέστερο, δε 
σώζεται. Οι παραστάδες του, κατά μήκος της δυτικής 
καὶ της νότιας πλευράς του ναού, καὶ ἴχνη του εξωτε- 
ρικού του στυλοβάτη οδηγούν σε υποθέσεις για το eí- 
δος καὶ τη μορφολογία του, που φαίνεται να είναι 
όμοια µε αυτήν nou απαντά στον Άγιο Βασίλειο της 
Άρτας ἡ στον Άγιο Γεώργιο της Ομορφοκκλασιάς. 


Συνοψίζοντας, µπορεί να υποστηριχθεί ότι Ka- 
τά την υστεροβυζαντινή περίοδο, στα βυζαντινά 
εδάφῃ, οἱ ναοί του μονόχωρου σταυροειδούς µε 
τρούλο και περίστωο, οἱ οποίοι χαρακτηρίζονται 
από το ενταγμένο στον αρχικό σχεδιασμό περίστωό 
TOUS γύρω από τον Κυρίως ναό, είναι: ο Άγιος Αν- 
δρέας ἐν τῇ Κρίσει, n μονή της Χώρας, o Τίμιος 
Πρόδρομος του Λιβός, n Παμμακάριστος!6, o va- 
óc (2) στα Νίκαια, n Κοίμηση στο Λάμποβο, n Όλυ- 
μπιώτισσα της Ελασσόνας, n τελευταία φάση της 
μονής Βλατάδων, πιθανότατα n πρώτη φάση του 
Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο ναός µε περίστωο 
στην Κόρινθο. H Κυριώτισσα, αν πράγματι περιε- 


λάμβανε περίστωο στο σχεδιασμό της τελευταίας 
φάσης της, μπορεί επίσης να περιληφθεί στην opá- 
δα αυτή. Σε ναούς του ίδιου τύπου πρόσθετα περί- 
στωα γύρω από τον αρχικό είναι: n τελευταία προ- 
σθήκη στον Τίμιο Πρόδροµο του Λιβός, o1 προσθή- 
κες στην Παμμακάριστο καὶ πιθανόν oi πλάγιες 
στοές περιστώου στην Κυριώτισσα. Πρόσθετοι ne- 
ριµετρικοί χώροι µπορούν επίσης να θεωρηθούν: 
στο Treskavac όσοι προστέθηκαν στις διάφορες pá- 
σεις, στον Τίμιο Πρόδροµο Σερρών οἱ υφιστάµενοι 
γύρω από τον πυρήνα στη θέση του πιθανού ap- 
χικού περιστώου και οἱ προσθήκες που έγιναν στην 
Ολυμπιώτισσα καὶ στο Λάμποβο, οποίες θεωρήθη- 
καν µεταγενέστρες. Σε όλες τις περιπτώσεις τα περί- 
στωα στεγάζονται µε θολοδομία, εκτός ελαχίστων 
πολύ μεταγενέστερων προσθηκών. 


Α.4. ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ME ΠΕΡΙΣΤΩΟ 


Ὁ σταυροειδής εγγεγραμμένος µε περίστωο αντι- 
προσωπεύεται µε πολλά μνημεία της υστεροβυζα- 
ντινής περιόδου!66͵ Σταν Κωνσταντινούπολη το Ki- 
lise Camii (πιθανόν Άγιοι Θεόδωροι) (11ος ar., npo- 
σθήκες α΄ μισό 14ου αι.) [βλ. 106a, ΚΜ 2/K.2] eí- 
ναι το µόνο σωζόμενο αντιπροσωπευτικό μνημείο 
του τύπου στην περίοδο αυτή µε µεγάλη επιρροή 
στην όψιµη βυζαντινή αρχιτεκτονική. O van Millin- 
gen! και ο Hallensleben! υποστηρίζουν ότι o 
εξωνάρθηκας και το τετράγωνο κτίσμα που βρίσκε- 
ται δίπλα του, otn νότια πλευρά --πιθανότατα n βά- 
on του παλιότερου καμπαναριού στην Κωνσταντι- 
νούπολη-- είναι μεταξύ τους σύγχρονα. Το ἴδιο 
ισχύει καὶ για το νότιο παρεκκλήσιο, πράγμα για το 
οποίο επιχειρηματολογεί πειστικά o Hallensieben16?. 
Στην περίπτωση αυτήν o ναός µπορεί va θεωρηθεί 
ότι είχε περιμετρικούς επικοινωνούντες μεταξύ τους 


164. Ὀρλάνδος, Μονή των Βλαχερνών, ABME, Β΄, 1936, o. 49- 
50. O αρχικός ναός κτίσθηκε κατά τον 9o ή 100 αι. βλ. Ta- 
παδοπούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 71-73 σχετικά µε πρόσφα- 
τες έρευνες. 

165. Σε αυτούς τους ναούς της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε 
ίσως να προστεθεί και το Odalar Camii (Eyice, "Les églises 
d'Istanbul”, o. 286). 

166. Tia περίστωα σε αυτού του τύπου ναούς βλ. Βοκοτόπουλος, 
“Μοναστηράκι Βονίτσης”, o. 370 υποσ. 37-40. 

167. Van Millingen, Churches, o. 243-252. 

168. Hallensleben, “Annexbauten”, o. 211. 

169. Ο ἴδιος Hallensleben, ότι. o. 213, υποσ. 21, αναφέρεται pá- 
λιστα στις 31 παλαιολόγειες ανοµκτές στοές (porticus) που pé- 
τρησε στην Πόλη, ενώ δύσκολα µπορεί να βρει κανείς κάτι 
τέτοιο κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 106. Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι µε τρούλο και περίστωο ή συγγενείς χώρους. a) Kilise Cami Κωνσταντινούπολης, f) 
Ναός 3 της Νίκαιας, y) Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, ὃ) Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης, c) Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονί- 
κης, ©) Άγιος Κήρυκος και Τουλίττα, n) Άγιος Γεώργιος Ομορφοκκλησιάς, 0) Μοναστηράκι Βονίτσης, |) Άγιος Νικόλαος Ῥοδιάς, 
x) Παντάνασσα Φιλιππιάδας, À) Όσιος Μελέτιος, p) Παναγία στις Λουμπινιές, Φόδελε. | 
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χώρους και όχι ένα ενιαίο συμβατικό περίστωο. O 
συγγραφέας θεωρεί το Kilise Camii πρότυπο για 
τους ναούς της Θεσσαλονίκης sai tou Μυστρά, όσον 
αφορά τα περίστωα καὶ ιδιαίτερα πρότυπο για την 
Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης και, ως προς τις 
αναλογίες του εσωτερικού χώρου, για τους Αγίους 
Αποστόλους70͵ Σε αυτό όχι μόνον θα πρέπει κανείς 
va συμφωνήσει αλλά, ιδιαίτερα για την ομοιότητα µε 
την Αγία Αικατερίνη, θα πρέπει να υπογραμμιοτεί n 
ταφική χρήση των περιστώων των δύο ναών", Ia- 
ράλληλα εντυπωσιακή είναι n ομοιότητα καὶ τὰς 
Αγίας Σοφίας του Μυστρά pe το ναό 172, Στο Kilise 
Camii παρατηρείται ακόµη αντιστοιχία του εσώτε- 
ρικού τοίχου του πυρήνα µε τον τοίχο του πρόσθετου 
περιστώου του, Ιδιαίτερα pe τη δυτική του πλευρά, H 
θολοδοµία συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία της 
αντιστοιχίας αυτής. H λύση µε τους κίονες, που 
κοσμούν τον εξωνάρθηκα και πλαισιώνουν τις θύρες 
δίνοντας μνημειακό χαρακτήρα, εντείνει και αυτή την 
αντιστοιχία. Στη Θεσσαλονίκη ορατή αντιστοιχία 
εσωτερικού καὶ εξωτερικού τοίχου παρατηρείται 
στους Αγίους Αποστόλους, όχι όµως στον ίδιο βαθµό 
στων Αγία Αικατερίνη, καθώς μέρη της θολοδομίας 
του περιστώου της δεν είναι τα αρχικά!”3, 

Στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους θα περιλη- 
φθεί επίσης ο ναός 3 της Νίκαιας (κοντά στην Ió- 
An της Κωνσταντινούπολης) (106β) ή, σύμφωνα pe 
τον I. Παπαδόπουλο, ο tou Αγίου Τρύφωνος. Ὁ va- 
66 αυτός εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα µε το ναό της 
Παντάνασσας στην Φιλιππιάδα ως προς το σχέδιο 
καὶ τις αναλογίες του πυρήνα του, αλλά καὶ ὡς προς 
την διάρθρωση των εξωτερικών ὀψεών του. Σύμ- 
pova µε δημοσιευμένη αναπαράστασή του από τον 
Eyice!/4 υπήρχε και σε αυτόν ένα είδος περιστώου. 
H περίπτωση του ναού αυτού είναι σηµαντική για 
tn σχέση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας και του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου, πολύ περισσότερο av 
προηγείται ή αν είναι ταυτόχρονη pe το ναό της Φι- 
λιππιάδας που θα εξεταστεί παρακάτω. 

Στη Θεσσαλονίκη οι Άγιοι Απόστολοι [βλ. 106%, 
KM 16/Θ.2] είναι ένα μνημείο που έχει ευρύτατα 
συζητηθεί καὶ μελετηθεί;7’ ιδιαίτερα, καθώς n 
χρονολόγησή του είναι περισσότερο βέβαιη από κά- 
θε άλλο μνημείο της néhnç/ 76. Πρόκειται για ναό 
συνδεδεμένο µε ταν Κωνσταντινούπολη, µε μεγάλη 
επίδραση στο βόρειο ελλαδικό χώρο, Και σε περιοχές 
της Σερβίας. Το περίστωό του, συνεχές καὶ ενιαίο, 
περιβάλλει τον κυρίως ναό και το νάρθηκα καὶ kata- 


λήγει ανατολικά oe δύο παρεκκλήσια αντίστοιχα. H 
βόρεια πλευρά του περιστώου θεωρήθηκε μέρος τοῦ 
αυτοτελούς παρεκκλησίου, µε δική του εξωτερική 
είσοδο, κυρίως ναό και Ιερό για πιθανή ξεχωριστή 
λειτουργία και σε αυτό αποδόθηκε το γεγονός ότι ο 
βόρειος τοίχος της στοάς είναι ουσιαστικά κλειστός 
και διακόπτεται από τρία δίλοβα παράθυρα και δύο 
Oópsc 7. Αντίθετα n νότια στοά και n δυτική πλευρά 
ήταν ανοικτές και τα δίλοβα ανοίγματα της νότιας 
στοάς κλείστηκαν αργότερα. To νότιο λεγόμενο na- 
ρεκκλήσιο Φαίνεται ότι ήταν ταφικός χώρος. ο 
Ivison παραθέτει µια λεπτομέρεια, σύμφωνα µε αδη- 
μοσίευτα σχέδια της Βρειτανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής, n οποία --από όσο γνωρίζουμε-- δεν έχει 
σχολιαστεί: στο νότιο παρεκκλήσιο, το οποίο emkor- 
νωγεί µε το διακονικό, υπάρχουν σύμφωνα µε το 
σχέδιο δύο τάφοι, ένας στην ανατολική παρειά του 


δυτικού τοίχου Και ένας στο κέντρο, κάτω από το δά- 
neĝo. Μία µικρή κλίμακα οδηγεί στον τελευταίο: ”". 
O Βελένης θεωρεί ότι οἱ τρουλαίοι γωνιακοί χώροι 


μπορούν να ερμηνευτούν ως ταφικά παρεκκλήσια. 


170. Hallensleben, “Annexbauten”, o. 213-214, 

171. Βλ. ειδικά Mango, *Nomidis", ó.n., όπου σχολιάζει αναφορά 
του αναστηλωτή M. Nopíón για οκτώ τάφους που ανακάλυ- 
ye κατά τις εργασίες στο περίστωο, εσωνάρθηκα και τους yó- 
po από τον κυρίως ναό χώρους του Kilise Camii. 

172. Hallensleben, “Annexbauten”, 1965, o. 217. 

173. βλ. Κατάλογος Μνημείων 15/6.1. o. 3-9. 

174. Για το ναό αυτό βλ. Ötüken c.a, Türkiye de Vakif, IV, o. 229- 
291 µε tnv παλιότερη βιβλιογραφία καὶ o. 342, ex. 74 n ava- 
παράσταση του S. Eyice, Eyice, Iznik, ο. 21-22. O ναός ypo- 
vohoyefrai περίπου στο a’ μισό του 12ου αι. 

175. Ο ναός αναφέρεται σε όλα τα εγχειρίδια βυζαντινής αρχιτε- 
κτονικής και έχουν μελετηθεί μέρη του (ψηφιδωτά, ζωγραφι- 
xfi), χωρίς ποτέ va γίνει y? αυτόν μία μονογραφία, µε εξαίρεση. 
τη διδακτορική διατριβή για των αρχιτεκτονική του του M. 
Rautman, Holy Apostels, n οποία όμως δε δημοσιεύτηκε ποτέ 
ως βιβλίο. Βλ. επίσης τον οδηγό Νικονάνος, Άγιοι Απόστολοι. 

176. Βλ. καὶ ta της δενδροχρονολόγησης που έδωσε ως έτος avéyep- 
σης το 1329 (Kuniholm-Striker, “Dendrochronological Inve- 
stigations, 1987", ο. 385-398, ειδικά 394 καὶ των ἰδίων, "Den- 
drochronology" o. 1-26). Ἐπίσας, για τη χρονολόγηση βλ. Cur- 
čić, Gračanica, 1988, ο. 89 και υποσ. 13 ya την προπγούµενη 
συζήτηση. H Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, "Ναός Αγίων Αποστό- 
λων”, o. 375 µε την αποκάλυψη νέων τοιχογραφιών τεχνοτρο- 
πικά στενότατα συνδεδεμένων µε τις τοιχογραφίες του παρεκ- 
κλησίου της μονής της Χώρας επαναφέρει τον προβληματισμό 
γύρω από τη χρονολόγηση, τουλάχιστον της ζωγραφικής, Av- 
στυχώς n σχετική ανακοίνωση δε δημοσιεύτηκε εκτεταμένα, 

177. Βλ. για την περιγραφή του τοίχου Νικονάνος, Άγιοι Απόστο- 
λοι, 6. 27 και Rautman, Holy Apostels, σ. 176-182. 

178. Ivison, Mortuary Practices, o. 131 unoo. 10 και αδηµοσίευτα. 
σχέδια τῶν Schultz και Barnsley του Byzantine Research 
Archive στην British School of Athens, όπου υπάρχει ένας 
θολωτός τάφος, στον οποίο οδηγεί µια κλίμακα. 
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τῶν δύο κτητόρων, τοῦ Πατριάρχα Νήφωνα, που 
άρχισε την οικοδόμηση και τοῦ πγούμενου της 
μονής Παύλου, που την ολοκλήρωσε]”», O ίδιος pe- 
λετητής υποστήριξε επίσης την ύπαρξη κεντρικού 
πύργου στο κέντρο της δυτικής πλευράς. Αν επιβε- 
βαιωθεί n άποψη αυτή, τότε το περίστωο στους Αγί- 
ους Αποστόλους ανήκει στην ομάδα αυτών που 
έχουν κεντρικό πυργοειδές καμπαναριό σύμφωνα µε 
το πρότυπο της Bogorodica Ljeviška (1206), του 
Τουρκοπόλουκου (13ος a), της Ομορφοκκλησιάς 
(12ος-13ος ai), καὶ ακόμη γωρίτερα της Νέας 
Μονής της Χίου (1106 αι.) 50. H ιδέα περί δύο pá- 
σεων θα πρέπει να εγκαταληφθεί στην περίπτωση 
των Αγίων Αποστόλων!ϑ!, ενώ Φαίνεται ότι ο ναός 
αυτός ήταν ο πρώτος ίσως που κτίστηκε στη Oeo- 
σαλονίκη εκ θεμελίων και am αρχής εξ ολοκλήρου 
στον τύπο του σταυροειδούς eyyeypappévou µε περί- 
στωο καὶ πέντε τρούλους στις γωνίες του περιστώου. 

Αξιοσημείωτο στοιχείο της στέγασης του ναού 
είναι o1 τρούλοι. O1 ανατολικοί είναι δεμένοι µε τον 
πυρήνα, όπως και στην Αγία Αικατερίνη, οι δυτικοί 
είναι ελεύθεροι. Όλοι τους ωστόσο εδράζονται πά- 
vo σε µια χαμηλή τετράγωνη βάση, n οποία, όπως 
φαίνεται, έχει ελάχιστο éyoc µε αποτέλεσµα va δίνε- 
ται n εντύπωση ότι ορθώνονται απευθείας από tn 
στέγη, σε αντίθεση µε τις βάσεις των τρούλων της 
Αγίας Αικατερίνης που έχουν µια ουσιαστική υπό- 
σταση xai είναι oparoí!??, 

O ναός αναφέρεται ὡς παράδειγµα νάρθηκα δί- 
τρουλου τύπου, που παράλληλα όµως οι τρούλοι του 
είναι μέρη της κάλυψης και τῶν πλαγίων στοών:δ. 
Ωστόσο, οι τρούλο! βρίσκονται πράγματι στην ευθεία 
tou εσωνάρθηκα (αλλά έξω από αυτόν), και παράλλη- 
λα πίσω από τα δυτικά γωνιακά διαμερίσματα του πε- 
Ριστώου. TpífnAo άνοιγμα χωρίζει το νάρθηκα από 
τις πλάγιες στοές, κάτι γνωστό από τα µεσοβυζαντινά 
μνημεία, όπως στον Όσιο Λουκά, στην ὕστερο- 
βυζαντινή μονή της Χώρας και στον όροφο της Αγίας 
Σοφίας Αχρίδος. Έτσι, οι δυτικοί τρουλίσκοι βρί- 
σκονται σαφέστατα otn στοά ως δικά της στοιχεία µε 
ένα διπλό ρόλο: πρώτον, να σηματοδοτήσουν εξωτε- 
Ρικά tn θέση του εσωνάρθηκα, ὡς άκρο του πυρήνα 
και δεύτερον, να αποτελέσουν συμμετρική ανταπόκρι- 
on στα τρουλαία παρεκκλήσια. Αν βέβαια δοθεί στο 
περίστωο n έννοια του περιµετρικού νάρθηκα, κάτι 
που δεν απέχει από την αλήθεια, τότε θα πρέπει να μι- 
λά κανείς για έναν τετράτρουλο περίστωο-νάρθηκα 
καὶ µόνο αν θεωρηθεί ὡς σύνολο n περιοχή των δύο 


ναρθήκων θα μπορούσε va χρποιμοποιηθεί o yapa- 
κτηρισµός δίτρουλος. Σταν περίπτωση αυτή θα πρέπει 
va αποδοθεί στα παρεκκλήσια πρόθεση αυτονομίας, 
Αυτό όμως ισχύει µόνο για το νότιο παρεκκλήσιο, που 
είναι ταφικό, ενώ το βόρειο επικοινωνεί ελεύθερα µε 
το υπόλοιπο περίστωο, µε νοητό περιορισμό μόνο το 
άνοιγμα tnc βόρειας εισόδου. O Ćurčić θεωρεί tov πε- 
ρίπτωση του περιστώου µε δύο αυτόνομα συμμετρικά 
παρεκκλήσια μεταβατική φράση προς την πλήρη 


84 και m- 


αφομοίωση των παρεκκλησίων στο nepiorwo! 
στεύει ορθά ότι θα πρέπει να προηγήθηκαν αρκετά χρό- 
via εμπειρίας στην Κωνσταντινούπολη για va φθάσει n 
λύση σε αυτήν την τελειότητα. Θα πρέπει όµως va àn- 
φθεί ur όψιν καὶ n εμπειρία της Ἠπείρου, όπου, μισό 
αιώνα πριν τους Αγίους Αποστόλους, εραρµόζεται το 
περίστωο στο Μοναστηράκι Βονίτσης και στην 1 ]αντά- 
νασσα Φιλιππιάδος. 

H Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης (A. ei. 1066, 
KM 16/0.1] είναι ένας ναός που δεν έχει ταυτιστεί, oú- 
τε επακριβώς χρονολογηθεί. To ότι το αρχικό του 
όνοµα δεν είναι γνωστό σε συνδυασμό µε την παντελή 
έλλεπμη πληροφορίας για τους κτήτορές vou, αποτελεί 
κενό για την υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική. Είναι βέ- 
βαιο ότι πρόκειται για καθολικό μονής, πιθανότατα 
αφιερωµένης στο Χριστό, δίπλα στο δυτικό τείχος της 
Θεσσαλονίκης, ενώ ελάχιστα υπολείμματά της φαίνε- 
ται να υπήρχαν μέχρι πριν είκοσι περίπου χρόνια. 
Ωστόσο, n επιχειρηµατολογία του ©. Παπαζώτου για 
την ταύτιση του ναού του Προφήτη Ηλία µε τη μονή 
Ακαπνίου ωθεί σε πιθανή ταύτιση της Αγίας Αικατερί- 


179. Βελένης, "Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης” ο. 461. 

180. Βλ. Behévnc, ό.π., σχετικά µε το καμπαναριό n αναπαράστα- 
ση που προτείνει o ερευνητής, µε βάση μαρμάρινο κίονα που 
βρέθηκε εκεί κοντά, είναι κάπως υπερβολική ως προς την 
κλίμακα. Ωστόσο, δε νομίζουμε να υπάρχει αμφιβολία ότι µια 
κατασκευή βρισκόταν στο κέντρο της δυτικής όψης. 

181. Η Ιδέα των δύο φάσεων (Ćurčić, Gračanica, o. 80 κ.ε., ειδικά 
ο. 83, ex. 103, 104), που εξάλλου αμφισβητήθηκε (Βελένης, 
"Ἅγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης”, ó.r. και Vocotopoulos, 
"Thessaloniki 14th c.", o. 109) δεν επιβεβαιώθηκε κατά την. 
έρευνα που προέκυψε στη διάρκεια των αναστηλωτικών £p- 
γασιών σύμφωνα µε την υπεύθυνη του έργου À. Παπαδάµου 
(9n Ἐφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 

182. Ćurčić, Gračanica, 1988, o. 126-127 για τις κυβικές βάσεις. 

183. Ćurčić, ό.ι., o. 89-90, unoo. 8. 

184. Curtié, ó.n., o. 76, 77-80 και 94, 99 συζήτηση για τα παρεκ- 
κλήσια. O ἴδιος (o. 76 και σημ. 26 ) διατυπώνει την άποψη 
ότι τα παρεκκλήσια επανεμφανίζονται στο σχέδιο των ναών 
γύρω στο 1290 και ενσωματώνονται μόλις το 1310, υποδη- 
λώνοντας συνήθως ευγενείς κτήτορες. Βλ. E. Θεοχαρίδης, 
“Μονή Φιλοκάλλη”. 
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vng pe tn μονή Φιλοκάλλη, πράγμα που φαίνεται va 
ενισχύεται καὶ από τη θεματολογία των τοιχογραφιών 
της. Ωστόσο o T. Θεοχαρίδης επιχειρηµατολογεί για 
την τοποθέτηση της μονής Φιλοκάλληι αλλού! 95, ενώ n 
Γουλάκη-Βουτυρά µε τα ίδια επιχειρήματα την ταυτί- 
ζει µε το ναό της μονής του Ἀριστού Παντοδύνα- 
you !86, 

O ναός είναι σύνθετος τετρακιόνιος µε περί- 
στωο καὶ πεντάτρουλη ανωδοµή. Για τν αρχιτεκτο- 
νική του έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις!ϑ7, Οι 
βασικές απόψεις για την οικοδόμηση της Αγίας Ai- 
κατερίνης διακρίνονται σε δύο ομάδες: 1. ότι ο ναός 
είναι δημιούργημα των μέσων ή τοῦ τέλους τοῦ 
13ου αι. (Krautheimer) και 2. ότι είναι κτίσμα των 
μέσων του ]4ου αι. (Βελένης, Hallensleben), 

Me τη μέθοδο της δενδροχρονολόγησης (Kuni- 
holm και Striker), n οποία προφανώς στηρίχθηκε 
και στα δείγματα των ξύλων από τους ελκυστάρες 
-το µόνο δομικό ξύλινο στοιχείο που σώθπκε-- οι 
οποίοι συνδέουν τα επίκρανα των τεσσάρων κιόνων, 
ο ναός τοποθετείται χρονολογικά στα 1315158, Πρό- 
κειται για τη μόνη τόσο βέβαια χρονολόγηση µε τη 
μέθοδο αυτή στη Θεσσαλονίκη και αφορά κυρίως 
το άνω μέρος του πυρήνα του ναού. Ωστόσο, n από- 
otaon της δενδροχρονολόγησης από τις χρονολογή- 
σεις άλλων ερευνών είναι μεγάλη και n μέθοδος έχει 
αμφισβητηθεί ὡς προς την αξιοπιστία των αποτελε- 
σμάτων tnc. Έτσι, δε μένει παρά να εξετάσει κανείς 
και την τρίτη άποψη, η οποία δεν είχε βρει αποδοχή: 
ότι ο πυρήνας του ναού και το περίστωο ανήκουν σε 
δύο διαφορετικές φάσεις (Curtié)!#. Εξετάστηκαν 
λεπτομερέστερα τα επιχειρήματα της άποψης αυτής, 
Παρατηρήσεις πάνω στο κτήριο κατά την πρόσφα- 
τη επέμβαση στις στέγες κα! στους τρούλους του 
βεβαιώνουν ότι αυτό υπέστη τουλάχιστον µια µεγά- 
Àn επισκευή otn θολοδομία του κατά την υστεροβυ- 
ζαντινή nepíoGo99, Oi θέσεις, όπου εμφανίζεται n 
επισκευή, υποδεικνύουν ότι αυτή δεν πρέπει να εί- 
ναι n μοναδική. Έτσι, για παράδειγµα, n τετραγωνι- 
κή βάση του νοτιοδυτικού τρούλου παρουσιάζει oa- 
φέστατη μαρτυρία, από την οποία συνάγεται ότι το 
άνω μέρος της καὶ όλος ο τρούλος είναι αποτέλεσµα 
αναδόµπσης τα δυτικά σταυροθόλια δε συνδέονται 
κανονικά µε τον περίγυρό τους: το βόρειο oxaupo- 
θόλιο εδράζεται σε παλιότερο θόλο. Στη δυτική κε- 
paía η έξω πλευρά του ξύλινου ελκυστήρα (που 
εξείχε περί τα 25εΚ. από τον τοίχο, µε φθαρμένο και 
όχι κομμένο άκρο, το οποίο μόλις και καλυπτόταν 
από την κεράµωση) μαρτυρεί, τουλάχιστο στη ĝuu- 


κ πλευρά, την ὕπαρξη κατασκευαστικής λύσης 
διαφορετικής από τη σημερινή. Το γεγονός ότι o mu- 
ρήνας του ναού µε τις τέσσερις κεραίες είναι κτι- 
opévoc μέχρι ένα μεγάλο ύψος µε διαφορετικό vi- 
κό δόμησης και τρόπο {opus) διαφορετικό από au- 
τόν του περιστώου και των δυτικών τρούλων απαι- 
τεί επίσης µια εξήγηση. H διαφοροποίπση αυτή δεν 
έχει την κανονικότητα εκείνη που θα παρέπεμπε σε 
γνωστές διαφοροποιήσεις τρόπου δόμησης, οἱ 
οποίες συνηθίζονται στη βάση ή σε pn ορατά μέρη 
των μνημείων, γνωστές στη βυζαντινή αρχππεκτον!- 
xfi (όπως π.χ. στους Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης)!51, 
Στα σηµεία αυτά παρατηρήθηκαν καὶ γνωστές δια- 


185. Θεοχαρίδης, ὁ.π. 337 κ.ε. ειδικά 344 κ.ε. 

186. Taóuon και µε το καθολικό της μονής του Χριστού Ta- 
ντοδύναμου µε βάση τις τοιχογραφίες, για τις οποίες προτά- 
θηκε n χρονολόγηση το 1315 και συνδέονται µε αυτές του 
Ἁγίου Νικόλαου του Ορφανού (Αστραπάς), που έγιναν για 
λογαριασμό του Μιλούτιν, όπως στο Čučer καὶ στο Staro 
Nagoriëino βλ. Goulaki-Voutira, "Identifizierung", και Koup- 
κουτίδου-Νικολαΐδου, Τούρτα, Βυζαντινά Θεσσαλονίκη, o. 
116-120 µε βιβλιογραφία. 

187. Χατζητρύφωνος, Εργασίες αποκατάστασης”, 1995, εἰδικά o. 
79-80, όπου οι διάφορες απόψεις για το ναό Καὶ n παλιότερη 
βιβλιογραφία. Μια εκτενής εργασία για την αρχιτεκτονική, 
τοῦ ναού έχει ετοιμαστεί για δημοσίευση. 

188. Kuniholm-Striker, "Dendrochronological Investigations 
1987”, ό.π., o. 385-398. 

189. Ćurčić, Gračanica; ο. 71-72, υποσ. 9. H άποψη αὐτή του 
Ćurčić στηρίζεται oug εξής παρατηρήσεις: 1) ανυπαρξία ouv- 
δέσμων μεταξύ ιερού καὶ παρεκκλησίων, 2) διαφορές στις te- 
χνικές δόμησης του ιερού και των παρεκκλησίων, 3) ανατολικό 
πλευρά του ναού στο ιερό πολύ παχύτερη των υπολοίπων, 4) 
καμπύλη του ιερού ορατή μόνον από πάνω, από τις ράχες των. 
πλαϊνών μερών, 5) περίμετρος του πυρήνα, n οποία φέρει µαρ- 
πάρινο κοσμήτη σήµερα ορατό µόνο στα ανατολικά άκρα, ο 
οποίος θα πρέπει να ήταν ορατός εξωτερικά και 6) ανυπαρξία 
αντίστοιχου κοσμήτη στο εσωτερικό του περιστώου (κλίτη καὶ 
νάρθηκα), δηλ. στην εσωτερική παρειά του τοίχου, έτσι ώστε να. 
αντιστοιχεί µε εκείνον του πυρήνα. Ὁ πυρήνας ήταν αρχικά ĝia- 
χωρισμένος από το περίστωο, ίσως γιατί θα υπήρχε αρχικά πρό- 
θεση να αποτελέσει µια ενότητα (τα μεταγενέστερα σπασμένα. 
ανοίγματα δεν έχουν πλαίσια θύρας και μοιάζουν όλα µε toup- 
κικά). Or παρατηρήσεις αυτές είναι ακριβείς, εκτός της πρώτης, 
που δεν ευσταθεί και της τρίτης που παρερμηνεύθηκε, αφού ο 
ερευνητής δεν είχε υπόψη του τις δύο µικρές, καλυμμένες µε 
έπιπλο, κόγχες ανάμεσα στο ιερό και τα παρεκκλήσια. 

190. Χατζητρύφωνος, “Εργασίες αποκατάστασης”, 1995, καὶ A.A. 
1996, υπό δημοσίευση. 

191. Ορλάνδος, Παρηγορήτιοσα, o. 25-27, όπου ο συγγραφέας 
αναφέρει, ότι η κάτω ζώνη των μνημείων ήταν συχνά ευτε- 
λούς κατασκευής καὶ ότι αυτό πιστοποιείται από διάφορα 
μνημεία της Ιδίας µε την Παρηγορήτισσα ή και παλιότερης. 
εποχής καὶ αναφέρει ως παραδείγματα, εκτός της Παρηγο- 
ρήτισσας (όπου αυτό δικαιολογούνταν και από tnv παλιότερη. 
εξωτερική ανοικτή στοά), τα μνημεία Όμορφη Εκκλησιά 
Αττικής, μονή Σαγματά, Άγιοι Απόστολοι στο Λεοντάρι, Άγιος 
Δημήτριος Ευβοίας κ.ά. 
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φοροποιήσεις στο kovíapa, οἱ οποίες οδηγούν στη 
βάσιμα υπόθεση περί ενσωματωμένου παλιότερου 
κτίσματος, αλλά µε πιο σύνθετο τρόπο από ó;u 
προτάθηκε ws τώρα!”2, 

Κάτω από το φως αυτών των δεδομένων eni- 
χειρήθηκε επαναπροσέγγιση της άποψης περί φάσε- 
ων. Ὁ S. Curtié αναφέρει! ότι πιθανόν κάτω από 
την επίδραση των Αγίων Αποστόλων κατασκευά- 
στηκαν δύο τρούλοι στο νάρθηκα της Αγίας Αικατε- 
ρίνης, δηλ. ova άκρα του περιστώου. Αυτό διαπι- 
στώνει κανείς ότι επιβεβαιώνεται, καθώς τα στοιχεία 
που αποκαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση συ- 
vnyopoóv στο ότι τόσο αυτοί οἱ τρούλοι, όσο καὶ 
πολλές άλλες επιλογές πρέπει να έγιναν µε οκοπό τη 
ριζική ανακατασκευή προὔπάρχοντος κτίσματος. 
Έρχεται όµως va προστεθεί και άλλο ένα στοιχείο: n 
κάτοψη του πυρήνα του ναού, όπως φάνηκε σε δύο 
τουλάχιστον προσεκτικές αποτυπώσεις, παρουσιά- 
ζει ακανονιστία, που παραπέμπει είτε σε προχειρό- 
inia χάραξης καὶ οικοδόμησης είτε σε καταπονη- 
μένο στατικά κτίσμα και έρχεται σε έντονη αντίθεση 
pie τον προσεκτικά καὶ κανονικά χαραγμένο και KTI- 
σμένο πολύ πιο σύνθετο εξωτερικό τοίχο του mepi- 
στώου. Διατυπώνεται συνεπώς n υπόθεση ότι πιθα- 
νότατα n óyipn --και σήµερα παραδεδομένη-- pop- 
φή tou ναού θα είχε να καλύψει κάποια καταστρο- 
qfi. Οι φάσεις που διαπιστώνονται είναι: a) terpa- 
κιόνιος πυρήνας σε ύψος κάτω από τα παράθυρα 
των κεραιών του σημερινού καὶ ίσως pn ορατό 
μέρος κόγχης ιερού, β) (1n παλαιολόγεια) άνω pé- 
ρος κεραιών σταυρού, κεντρικός τρούλος, κόγχη 
ιερού (πιθανώς επενδύει παλιότερη), παρεκκλήσια, 
ανατολικοί τρουλίσκοι καὶ περίστωο καὶ y) (2n πα- 
λαιολόγεια) επεμβάσεις στη θολοδομία tou περι- 
στώου και στους δυτικούς τρουλίσκους. 

O ναός έχει σημαντικές ομοιότητες µε κτίσματα 
της Κωνσταντινούπολης του 13ου αλλά και του α΄ 
μισού του 14ου αι. ὡς προς τη σύλληψη της σύνθε- 
σης καὶ tov όγκων του, αλλά και ὧς προς τη διάρ- 
θρωση των ὀψεών του, οἱ οποίες χωρίζονται σε δύο 
μέρη, µε οριζόντιο κοσμήτα!”΄. H αναντιστοιχία nou 
έχει παρατηρηθεί, ανάμεσα στις εξωτερικές όψεις και 
τον πυρήνα, δεν µπορεί να αποδοθεί, όπως είχε vopi- 
σθεί, στις ιδιοτυπίες της τοπικής όψιµης βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, αλλά δημιουργήθηκε εξαιτίας enep- 
βάσεων και φάσεων του μνημείου. 

Παράλληλα ο ναός εδράζεται πάνω σε ένα npi- 
υπόγειο, το οποίο --τουλάχιστον στη νότια πλευρά-- 


έχει το λιγότερο ένα τοξωτό άνοιγμα, που θα πρέπει 
να φθάνει μέχρι το βάθος παλιότερου δρόμου που 
μπαζώθηκε. Αντίστοιχα στα βόρεια υπάρχει βράχος 
σε κυμαινόμενες στάθμες περίπου μισό μέτρο κάτω 
από xn στάθµη του δαπέδου του ναού)», Συνεπώς 
ο ναός --τουλάχιστον στα νότια-- ήταν διώροφος, 
ενώ στη βόρεια πλευρά δε συνέβαινε το ίδιο. Στα 
Θεσσαλονίκη κατά συνέπεια υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο διώροφοι ναοί, αν υπολογιστεί καὶ o ναός τῶν 
Ταξιαρχών, ενώ και στο ναό των Αγίων Αποστόλων 
υπάρχει, στο νότιο παρεκκλήσιο, το οποίο επικοινώ- 
veí pe το διακονικό, μια κλίμακα που οδηγεί σε υπό- 
yero ταφικό xépol #6, Διώροφοι ναοί στα βυζαντινή. 
αρχιτεκτονική δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο, Ιδιαίτερα 


192. Tia vo ζήτημα αυτό θα γίνει λόγος αναλυτικά σε άλλη εργασία. 
Σημειώνεται επίσης ότι oi πλίνθοι που χρποιμοποιήθηκαν στο 
ναό συνιστούν µια σπουδαία ένδειξη. Αυτό που παρατηρείται 
πάντως είναι ότι δὲν προέργονται από την ἴδια παραγγελία, 
αφού πάρα πολλά από αυτά έχουν πάχος μέχρι καὶ 6 £K., ενώ 
άλλα, ιδίως αυτά των τόξων, μόνον 3.5-4 εκ. Τα παχύτερα από 
αυτά έχουν ίδιες διαστάσεις µε εκείνα των προοκείµενων uti- 
κών τειχών της πόλης, βλ. Χατζητρύφωνος, “Εργασίες ano- 
κατάστασης”, o. 84-85. 

193. Ćurčić, Gračanica, o. 80. 

194. H οριζόντια διαίρεση των όψεων του περιστώου µε pappá- 
pivo κοσμήτη, που υπάρχει στην Ἁγία Αικατερίνη, συναντάται 
σε κωνσταντινουπολίτικα υστεροβυζαντινά μνημεία, όπως στο 
Kilise Camii, στο ιερό του παρεκκλησίου και στη νότια όψη. 
της μονής της Χώρας, στο Manastir Mescidi, στο Ιερό της Ta- 
ναγίας του Λιβός καὶ στην ανατολική πλευρά του παλαιολό- 
γειου περιστώου της μονής του Λιβός, καθώς και στο παρεκ- 
κλήσιο της Βράναινας στην Παμμακάριστο (1310-1315) και 
στην Ήπειρο στην Παρηγορήτισσα καὶ στο Τουρκοπάλουκο. 
Στη Θεσσαλονίκη συναντάται στη µεσοβυζαντινή Παναγία 
Χαλκέων και από τα υστεροβυζαντινά στο ιερό του Προφήτη 
Ἠλία, αλλά σε κανένα άλλο σωζόμενο υστεροβυζαντινό pvn- 
peio της πόλης, av εξαιρέσει κανείς το ρυθμό που δίνουν τα 
κιονόκρανα των Αγίων Αποστόλων. Μία ανάλογη κωνσταντι- 
γουπολίτικη επιρροή δεν είναι δυστυχώς δυνατό va yvo- 
ρίζουμε av υπήρχε στον Άγιο Παντελεήμονα καὶ δεν µπορού- 
pe va το υποθέσουμε, καθώς το περίστωο πρέπει να ήταν oye- 
τικά χαμηλό. Av και δε γνωρίζουμε τα βυζαντινά μνημεία της 
Θεσσαλονίκης nou έχουν καταστραφεί και τα οποία θα fon- 
θούσαν στην κατανόπση του παραπάνω φαινομένου, φαίνεται 
ότι στην Αγία Αικατερίνη πρόκειται για µία σαφώς κωνσταντι- 
νουπολίτικη επιρροή, που ήδη είχε υιοθετηθεί από πολύ πα- 
λιότερα στην πόλη (βλ. Παναγία Χαλκέων). Ἔχει όµως επίσης 
ομοιότητες µε τους τρόπους δόμησης που µας είναι γνωστοί 
από την Ἠπειρο και που διακρίνονται εδώ, ίσως περισσότερο 
από άλλα μνημεία της Θεσσαλονίκης. 

195. Διαπίστωση που έγινε στη βόρεια πλευρά κατά τη ρηχή €K- 
σκαφή που επιχείρησε n διοίκπσπ του ναού για εγκατάσταση 
κεντρικής θέρμανσης. Οι επισημάνσεις στη νότια πλευρά έγι- 
vav κατά την προετοιμασία μελέτης για την εντονότατη avep- 
χόμενη υγρασία που παρουσιάζει ο ναός εκεί. 

196. Χατζητρύφωνος, “Αγία Αικατερίνη” 95 o. 504. Στην Κωνοτα- 
ντνούπολα οἱ διώροφοι ταφικοί ναοί είχαν παράδοση από τα 
μεσοβυζαντινά χρόνια, βλ. Ivison, Mortuary Practices, o. 131. 





ΠΤΡΙΣΤΩΑ TON ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΊΙΝΩΝ ΝΑΩ͂Ν 169 


όταν ο κάτω όροφος --το ισόγειο ή ὑπόγειο-- είχε 
ταφική xpñon!”. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
προστεθεί κάτι σηµαντικό σχετικά µε τη χρήση του 
περιστώου της Αγίας Αικατερίνης: n ύπαρξη tagı- 
κής κρύπτης στο νότιο κλίτος, μπροστά ακριβώς 
στο παρεκκλήσιο και πιθανώς σε επαφή µε το θεμέ- 
Mo του νότιου τοίχου του πυρήνα, n οποία δε ouv- 
δέεται µε τον υπόλοιπο χώρο του υπογείου καὶ στην 
οποία n πρόσβαση γίνεται εκ των άνω. 

Ιδιαίτερες ομοιότητες φαίνεται να εμφανίζει n 
Αγία Αικατερίνη προς το Kilise Camii όσον αφορά 
1n λύση στην κάτω ζώνη του, στο τµήµα κάτω από 
τη μαρμάρινη βάσα έδρασης του ισογείου στη νότια 
καὶ tn δυτική πλευρά, αλλά καὶ συνολικότερα 1n Ŝu- 
τική πλευρά του περιστώου. Οι διαφορές της στάθ- 
pas του εδάφους στην Αγία Αικατερίνη μαρτυρούν 
ότι αρχικά θα πρέπει να υπήρχε καὶ εδώ χαμηλή κλί- 
paxa, που θα οδηγούσε από τη στάθµπ του εδάφους 
στη στάθµη της δυτικής εισόδου του περιστώου. 

O Άγιος Παντελεήμων (1295-13149}}78 [βλ. e. 
106ε, ΚΜ 19/Θ.4] ανήκει επίσης στους ναούς 
εκείνους, o1 οποίοι, av καὶ έχουν ευρέως συζητηθεί, 
στερούνται ωστόσο µιας ουνολικής δημοσίευσης και 
µιας άποψης γενικά αποδεκτής!”», H ανέγερσή του 
ανάγεται στα τέλη του 12ου ή τις αρχές του 14ου αι. 
To θέµα έχει συζητηθεί σε διάφορες περιπτώσεις και 
n γενικότερη τάση είναι va χρονολογείται στο f^ μι- 
σό του 13ου αι.700 O πυρήνας του ναού είναι σταυ- 
ροειδής εγγεγραμμένος τρουλαίος, τετρακιόνιος, µε 
τους κίονές του πολύ κοντά στους εξωτερικούς 
τοίχους του πυρήνα, πολύ κοντύτερα και από την πε- 
ρίπτωση της Αγίας Αικατερίνης, έτσι ώστε ο κυρίως 
ναός να μοιάζει uyí&oppoc μονόχωρος, pe τον τρού- 
ào να δεσπόζει πάνω τουθ!, Από το περίστωό του 
σώθηκαν μόνον τα ανατολικά παρεκκλήσια. Το υπό- 
λοιπο περίστωδ, που δε σώζεται, πιθανότατα αποτε- 
λεί πρότυπο για τα περίστωα των υπολοίπων na- 
λαιολόγειων ναών της Θεσσαλονίκης, στα οποία ou- 
ναντώνται αρκετά στοιχεία του. Σημαντικό μέρος της 
νότιας στοάς µε τρούλο στον εγκάρσιο άξονα 
μπροστά στο νότιο παρεκκλήσι σωζόταν ακόµη pé- 
Χρι τα τέλη του 19ου αι.92 H N. Ιωαννίδου και n O. 
Ἰραγανού-Λεληγιάννη, που συμμετείχαν στην ano- 
τύπωση καὶ μελέτη του μνημείου, τοποθετούν την 
καταστροφή του μεγαλύτερου τμήματος της στοάς 
στην αρχική περίοδο μετατροπής του ναού σε τζαμί, 
ενώ άλλες απόψεις θέλουν τη μετατροπή αὐτά να 


συμβαίνει μέχρι και το Υ τέταρτο του 16ου «1.205. 


Με βάση όσα γράφει n Ν. Ιωαννίδου, η στοά 
θα πρέπει να ήταν κτισμένη ταυτόχρονα pe τον KU- 
piws ναό, αφού n θεμελίωσή τους ήταν ενιαία: "διά- 
φορα στοιχεία µας οδήγησαν να θεωρούμε ταυτό- 
χρονη την ανέγερση της στοάς pe τον κυρίως ναό: n 
συνεχής ευθυντήρια, πάνω στην οποία είναι κτισµέ- 
vn n ανατολική πλευρά, n £enpn καταοκευαοτικού 
αρµού μεταξύ κυρίως ναού και στοάς k.Àn. "f Ta 


197. Δημητροκάλλης Δίκογχοι, o. 427-461, ειδικά 436-443, όπου 
και n παλιότερη βιβλιογραφία. Στη Θεσσαλονίκη µας είναι γνῶ- 
στοί δύο διώροφοι ναοί, n Αγία Αικατερίνη και οι Ταξιάρχες. 

198. Εικάζεται ότι πρόκειται yia τη μονή της Περιβλέπτου του xup- 
Ισαάκ, κτισμένη από το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιάκωβο 
(1295-1314), που έγινε μοναχός µε το όνομα Ισαάκ. Βλ. 
Θεογαρίδη, “Ὁ Ματθαίος Βλάσταρις και n pov του Kup-Ioa- 
áx εν Θεσσαλονίκη”, Byzantion XL, 1970, ο. 454-459, επίσης 
και ]ωαννίδου, “Άγιος Παντελεήμων”, o. 131-145 µε την na- 
λιότερη βιβλιογραφία. Η συγγραφέας επιπλέον αναφέρει ὁτι 
n εξέλιξω του σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου στη 
Θεσσαλονίκη “κατέληξε στην ανέγερση του ναού των Δώδεκα 
Αποστόλων. I αυτό και n σύγκριση του Ἁγίου [Παντελεήμονα 
γίνεται µε το ναό αυτό, από τον οποίο µε Báon την εξέλιξη των 
τρόπων δομής, θεωρείται κατά έναν αιώνα προγενέστερος”. 
Νομίζουμε ότι πρόκειται για µια εξαιρετικά απλουστευτική 
εκτίµπση, που δεν έχει επαρκή τεκμήρια για να είναι πειστική. 
Βλ. και Kondakov, Makedonija, σ. 118-119. 

199. Βλ. το πρώτο μέρος της υποσ. 122. To σύνολο της τεκμηρίω- 
σης μετά το 1980 (σχέδια, φωτογραφικό υλικό, έρευνα) είναι 
ανέκδοτο και βρίσκεται στο αρχείο της 9nc Ἐφορείας Βυζα- 
ντινών Αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη. 

200. Θα πρέπει όµως να εξηγηθεί n άποψη της δενδροχρονολό- 
γησης Kuniholm-Striker, ὁ.π. 1987 ειδικά ο. 394, όπου το 
μνημείο χρονολογήθηκε το 1373! 

201. Ὁ πυρήνας του συγκρίνεται µε touc υπόλοιπους τετρακιόνι- 
οὓς ναούς της πόλης, αλλά ιδιαίτερα µε την Παναγία Χαλκέ- 
ων, βλ. Νικονάνος, “Ἅγιοι Απόστολοι”, o. 14. Ενδιαφέρουσα 
είναι n παρατήρηση της Ἰραγανού-Δεληγιάννη, "Ἅγιος Ia- 
υτελεήμων”, o. 113-130, ότι κάτω από το ναό σε βάθος 100 p. 
υπήρχε παλιότερο κτίσμα που σωζόταν μέχρι ύψος 2, το 
οποίο δεν λήφθηκε υπόψη στην ανέγερση τοῦ ναού καὶ ότι το 
αρχικό δάπεδο του ναού είναι 56 εκ. χαμηλότερα από το on- 
µερινό (o. 116). H θεμελίωση του ναού έγινε πάνω σε μπάζα. 

202. Παρά το óu το περίστωο δε σώζεται, εκτός των θεμελίων του 
xai tov δύο παρεκκλησίων, έχουν γίνει προσπάθειες για ava- 
παράστασή του µε βάση τις παλιές φωτογραφίες (βλ. KM 18/ 
O4.3 και £18. 5), τα ανασκαφικά δεδοµένα και τα στοιχεία των. 
τοίχων του πυρήνα. 

203. Ιωαννίδου, Άγιος Παντελεήμων”, o. 133 και Ἰωαννίδου, 
Ἱραγανού-Δεληγιάννη, “Ἅγιος Παντελεήμων”, αναφέρει επί- 
σης “Χάραγμα που παρατηρήθηκε σε τοιχογραφία του 
διακονικού μαρτυρεί σημαντική επέμβαση στις αρχές του 
17ου αι.” βλ. επίσης (βλ. KM 18/ Θ.5.3-5). 

204. Ἰωαννίδου, "Άγιος Παντελεήμων”. H συγγραφέας µας πλη- 
ῥοφορεί επίσης ότι δε βρέθηκαν στο ναό καθόλου τοιχογρα- 
φίες. πράγμα που το αποδίδει είτε σε κατάρρευση από φυοι- 
KÁ φθορά είτε σε καταστροφή κατά τη διάρκεια μετατροπής 
σε τζαμί. Δεν φαίνονται όμως αρκετά πειστικές αυτές οι από- 
yeg: στην πρώτη περίπτωση θα είχαν απομείνει κάποια ίχνη 
και στη δεύτερη θα ήταν πιο εύκολο va καλυφθούν, πράγμα 
συνηθέστατο, όπως π.χ. στη μονή Βλατάδων. 
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παρεκκλήσια µπορεί va κτίστηκαν ταυτόχρονα, αλλά 
µε αρµό, ώστε va pn συνδέονται δομικά µε vov πυρή- 
να, πρακτική όχι σπάνια την εποχή αυτή. Emon- 
paivoupe ότι αρκετά μνημεία µε περίστωο παρόμοιου 
κατασκευαστικού τύπου, όπως ο Άγιος Παντελεήμων, 
έχασαν tn στοά τους µε το πέρασμα του χρόνου είτε 
από κατάρρευση είτε από άλλη καταστροφή», 

Ὁ Άγιος Παντελεήμων παρουσιάζει ουσιαστική 
συγγένεια µε το ναό των Αγίων Αποστόλων και της 
Αγίας Αἰκατερίνης2ό, To περίστωό του όµως φαίνε- 
ται ότι ήταν ανοικτό και στις τρεις πλευρές, σε αντί- 
θεση µε αυτά των Αγίων Αποστόλων και της Αγίας 
Αικατερίνης. Έτσι ο ναός βρίσκεται ως αρχιτεκτονι- 
Kú επιλογή πιο κοντά στα μνημεία της Ἠπείρου (Φι- 
λιππιάδα καὶ Βόνπσα), γεγονός που ενισχύει την 
άποψη της χρονολόγησής του µέσα στο 130 αι. καὶ 
βοηθά το συσχετισμό pe τα σερβικά μνημεία τῶν ap- 
χών του 14ου a, τα οποία έχουν nepíotoo?, Οι 
θέσεις των δορυφορικών τρούλων του Αγίου Γ]αντε- 
λεήμονα διαφέρουν από τις αντίστοιχες σε άλλους 
ναούς της πόλης. Ένας κεντρικός τρούλος καταλαμ- 
βάνει το κέντρο του τετρακιόνιου πυρήνα, ένας δεύ- 
τερος υπάρχει πάνω από το κεντρικό πεδίο του νάρ- 
Onga, δύο τρούλοι στον εγκάροιο άξονα του πυρήνα 
επί της στοάς, συμμετρικά μπροστά στα αντίστοιχα 
ανατολικά παρεκκλήσια καὶ υπήρχαν πιθανότατα 
δύο άλλοι αντίστοιχα στις δυτικές γωνίες του περι- 
στώου”ὃ. H ύπαρξη τρούλου στον εγκάρσιο άξονα, 
μπροστά ακριβώς από τις εγκάροιες κεραίες του πυ- 
páva, δεν είναι μία συνηθισμένη λύση στα υστεροβυ- 
ζαντινά μνημεία που εξετάστηκαν. H λύση αυτή συ- 
ναντάται στη νότια πλευρά της μονής της Χώρας, µε 
έναν τρούλο ποῦ στέφει το χώρο μπροστά στο νότιο 
παρεκκλήσιο, στο οποίο βρίσκεται ένας τάφος. Tovi- 
ζεται ίσως έτσι n σημασία του ταφικού αυτού χώρου. 
Τρουλίσκος απαντά επίσης πάνω από tn νότια στοά 
στο “Αφεντικό” του Μυστρά, ενώ ανοικτός τρουλί- 
σκος υπάρχει καὶ στη βόρεια στοά της Παντάνασσας, 
ο οποίος δεν σχετίζεται µε την πλάγια είσοδο, αλλά µε 
των εγκάρσια κεραία του ναού. Ανοικτός τρουλίσκος 
συναντάται επίσης μπροστά στο δυτικό σκέλος tou 
σταυρού του πυρήνα της ΓΠαρηγορήτισσας, Φουρνι- 
κό υπάρχει στη βόρεια πλευρά τόσο της Αγίας Aixa- 
τερίνης όσο καὶ των Αγίων Αποστόλων, το οποίο 
όµως αντιστοιχεί στη βόρεια είσοδο του κάθε ναού. 

Στη Θεσσαλονίκη συναντάται επίσης n περί- 
moon τοῦ Προφήτη Ηλία (1360-1370)? µε avoi- 
KTÓ περίστωο, που περιβάλλει το δυτικό του σκέλος. 


Για το περίστωο αυτό, που είναι αποτέλεσµα πρό- 
σφατης avaSépnonc (1956-1961), δεν είναι γνωστά 
τα αυθεντικά στοιχεία του καὶ n τεκμηρίωση, ώστε 
να συμπεράνει κανείς πώς πραγματικά ήταν. H on- 
μερινή µορφή αμφισβητείται έντονα. Άπτεται erí- 
σης μιας άλλης νοοτροπίας, στενά συνδεδεμένης µε 
τους ναούς του Αγίου Όρους, που δεν περιλήφθη- 
καν στην παρούσα εργασία. 

Στη Βέροια, ο ναός τῶν Αγίων Κηρύκου και 
Ἰουλίττας (πιθανότατα του 14ου αι.) [βλ. 106ζ, KM 
10/Μ.2] φαίνεται ότι ήταν πατριαρχικό µονύδριο” 0 
και, 600 είναι γνωστό, o μοναδικός στην πόλη otav- 
ροειδής εγγεγραμμένος µε τρούλο και αυτόνομο ne- 
ρίστωο που φαίνεται να μιμείται τους αντίστοιχους 
ναούς της Θεσσαλονίκης. Or λεπτομέρειες της κα- 
τασκευής του και τα ανοίγµατά του παρέχουν ενδεί- 
ξεις για αρχικό περίστωο. Μικροί ναοί µε περίστωο 
ή άλλους περιµετρικούς χώρους δε σώζονται πολλοί 


xai έτσι αυτός της Βέροιας αποτελεί ένα σπάνιο δείγ- 


205. Παραδείγματα είναι: ο Άγιος Παντελεήμων, ο Παντοκράτωρ 
στο Μοναστηράκι Βονίτσης, ο Άγιος Νικόλαος της Ροδιάς, o 
Άγιος Νικόλαος Meoonoxápou ή οι ναοί του Marejié, του 
Staro Nagoricino και του Štip. Tn στοά (ή περίστωο) του te- 
λευταίου γνωρίζουμε μόνο από ένα σχέδιο που δημοσίευσε o 
Miller, βλ. Miller, L'ancien art serbe, o. 114-5 και φωτ. 120, 
121. 

206. Για ενδιαφέρουσες συγκρίσεις βλ. Ćurčić, Gračanica, o. 83. 

207. Βλ. Μοναστηράκι Βονίτσης, µε σχεδόν βέβαια χρονολόγηση 
στα 1231-1267, ο Άγιος Παντελεήμων µε πιθανή χρονολόγη- 
ση στο τελευταίο τέταρτο του 13ου al., Bogorodica Ljeviška, 
µε βέβαιη χρονολόγηση 1305-1307, Graëanica, µε βέβαιη 
χρονολόγηση έναρξης το 1312 και ολοκλήρωσης το 1321 καὶ 
Άγιοι Απόστολοι µε βέβαιη χρονολόγηση 1310-1314. 

208. Οι τρούλοι αξονικά μπροστά στις εγκάρσιες κεραίες είναι 
γνωστοί από παλιές φωτογραφίες, βλ. Kondakov, Makedo- 
nija, eik. 56. 

209. Χρονολογία που Ισχύει av o vaóc ταυτίζεται pe tn Νέα Μονή. 
O ΙΠαπαζώτος (βλ. Papazotos, “Profitis Elias”, όπου καὶ n na- 
λιότερη βιβλιογραφία) επεχείρησε va αποδείξει ότι ήταν n 
μονή του Ακαπνίου. H επιχειρηµατολογία του μοιάζει να ev- 
σταθεί σε αρκετά σηµεία καὶ μέχρι σήµερα δεν έχε! ανατραπεί. 
Ὁ ναός θεωρείται ένα μοναστικό καθολικό αφιερωμένο στο 
Χριστό. O κτήτωρ είναι άγνωστος, αλλά εικάζεται ότι το pvn- 
pelo θα πρέπει να ήταν συνδεδεμένο µε τους Παλαιολόγους, 
To περίστωό του είναι ανοικτό και περιβάλλει όλο το δυτικό 
μέρος του ναού. Όχι µόνο για τους τρόπους δόμησης, τη 
μορφολογία του και τον τύπο του πυρήνα του, αλλά και για 
1n σύνθεσή του µε το περίστωο, συγκρίνεται µε αγιορείτικα 
καθολικά, 

210. Ο ναός δεν έχει μελετηθεί ουσιαστικά. Επισημαίνεται στον 
πυρήνα το εξ αρχής κλειστό διακονικό µε χρήση που δεν έχει 
μελετηθεί (σχετικά µε τα κλειστά διακονικά καὶ τη σημασία 
τους βλ. Ćurčić, “Smisao i funkcija”). Επίσης το άνοιγμα που 
υπάρχει στη βόρεια πλευρά του πυρήνα ενισχύει την υπόθε- 
on περί αρχικού περίστωου. 
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μα. Αξίζει επίσης va αναφερθεί ο Άγιος ΓΠαντελεή- 
μων Αχρίδος;!! (ex. 90), που δε σώζεται τιλέον. 
ταν ένας ναός του 9ou ή 10ου ai, µε µεταγενέ- 
στερες µετασκευές, που αντικαταστάθηκε αργότερα 
από τζαμί. Στην υστεροβυζαντινή περίοδο έγινε te- 
τρακιόνιος µε νάρθηκα και αργότερα προστέθηκε 
περίστωο χρησιμοποιώντας για αψίδα του ιερού 
προγενέστερο τρίκογχο ναό. To παράδειγμα είναι 
καὶ αυτό συγγενές προς τους παλαιολόγειους ναούς 
της Θεσσαλονίκης, ὡς προς τον τύπο του πυρήνα 
και του περιστώου του. 

Κοντά στην Καστοριά, ο Άγιος Γεώργιος Opop- 
φοκκλησιάς (μεταξύ 1295 και 1917)213 [BA ex. 
106n, KM 13/M.5] είναι ένα μνημείο που συνδυά- 
ζει τα χαρακτηριστικά της Ηπείρου και της Δυτικής 
Μακεδονίας. Ο πυρήνας του ναού, tou οποίου n 
αρχική φάση τοποθετήθηκε χρονολογικά στον 110 
ar., περιλαμβάνει νάρθηκα και µπορεί va χαρακτη- 
ριστεί σταυροειδής εγγεγραμμένος δικιόνιος, av καὶ 
η κάτοψη έχει χαρακτηριστικά απλού τετρακιόνιου 
ναού. O ναός είναι χαρακτηριστικός για τον τύπο 
του περιστώου µε αυτόνομα µέρη. To Περίστωο, pe- 
ταγενέστερο (πιθανότατα των αρχών του 14ου a1), 
δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από χώρους σε 
παράθεση, συνδέεται µε τους νάρθηκες µέσω των 
δύο πλαγίων στοών και επικοινωνεί µε τον πυρήνα 
καὶ τον εσωνάρθηκα από τις πλάγιες θύρες. Μπρο- 
στά στις τέσσερις πλάγιες θύρες (δύο στον εγκάρσιο 
άξονα του κυρίως ναού και δύο στον εξωνάρθηκα) 
σχηματίζονται καμαροσκέπαστα αυτοτελή στοι- 
xefa?5. To πρόπυλο του πύργου του καμπαναριού 
είναι ανεξάρτητο στον άξονα της δυτικής όψιις του 
μνημείου” 14, H σύνδεση ανάμεσα σε νάρθηκα και 
στοές δεν υφίσταται σήµερα, αφού κλείστηκαν µε 
τοίχο οἱ θύρες που συνέδεαν αυτούς τους χώ- 
pouc??. Ανάλογη περίπτωσα πλαγίων στοών σπάρ- 
xe: στον Άγιο Βασίλειο της Άρτας, εκεί όµως δεν 
επικοινωνούν o1 στοές. O E. Στίκας, ο ερευνητής 
που πρώτος ασχολήθηκε διεξοδικότερα µε το pvn- 
μείο, χαρακτηρίζει τον πυρήνα ως αρχικό ναό 
(église primitive) και τοποθετεί τις στοές του στο 
"Ίβο ar, δηλαδή περίπου δύο αιώνες µετά τον ap- 
χικό ναό σύμφωνα µε ταν αφιερωµματική επιγρα- 
φή”, τονίζει όµως ότι μιμούνται τόσο καλά τον 
τρόπο δόμησης τοῦ αρχικού ναού, ώστε θα μπορού- 
σε να πιστέψει κανείς ότι είναι σύγχρονεςΖ!6, H το- 
ποθέτηση των στοών καὶ του νάρθηκα στη χρονολο- 


γία της επιζωγραφισµένης επιγραφής του εξωνάρ- 


θηκα φαίνεται ορθή ενώ n χρονολογική τοποθέτηση 
του αρχικού ναού (μαζί µε το καμπαναριό) napapé- 
νει προς το παρόν ασαφής µε αρκετές πιθανότητες 
γα ὠθηθεί στο 120 ή και στον 110 αι. 

Είναι πιθανό ότι οἱ στοές του Αγίου Γεωργίου 
ήταν ενταγµένες σε ένα οχέδιο, το οποίο περιελάμ- 
βανε σύνδεση του σημερινού κωδωνοστασίου µε 
τον πυρήνα µε έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν 
που εμφανίζεται σήµερα. Στην υπόθεση αυτή oôn- 
γούν n κατασκευή καὶ o1 τρόποι δόμησης του xa- 
μπαναριού, καθώς και n ύπαρξη στο άνω μέρος του 
τοιχογραφιών, πολύ πρωιμότερων του νάρθηκα και 
τῶν στοών, αλλά και ο τρόπος που το κωδωνοστά- 
σιο συνδέεται κατασκευαστικά µε το νάρθηκα πίσω 
του. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι το άνω µέρος της 
κάλυψης-στέγασης του νάρθηκα έχει καλύψει το Ká- 


211. Koco, "Klimentov manastir”, και Bošković, Arhitektura, ó.n., 
9. 131, ek. 173, Μουισόπουλος, Καστοριά, o. 48-51 και 
υποσ. 149,160, όπου και παλιότερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης. 
Μοναστήρια της Εγνατίας οδού, ΥΠΠΟ, τ.2, 1999, o. 94. 
Πρόσφατα το οθωμανικό τέμενος του 150u αι. που κτίστηκε 
εκεί κατεδαφίστηκε για να κτιστεί και πάλι ναός. 

212. Χρονολογία σύμφωνα µε το Στίκα, βλ. Stikas, “Une église”, ο. 
100, 106-108 όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία. Ο ναός 
έχει αναφερθεί συγκριτικά από παλιούς ερευνητές. H 
χρονολόγηση νάρθηκα Και περιστώου έγινε µε βάση πρωτο- 
δημοσιευόμενπ επιγραφή πάνω από τη θύρα του εξωνάρθη- 
κα, ενταγμένη στη ζωγραφική του, σε θέση ευάλωτα σε eni- 
ζωγραφίσεις καὶ πιθανότατα αφορά αὐτό το τμήμα του ναού, 
αν καὶ αναφέρει την έκφραση “εκ βάθρων” (σ. 106). Από τη 
θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον παλιότερο μελετητή 
του vaoÿ IT. Βοκοτόπουλο για τη συγκατάθεσή του να µελε- 
τήσω την αρχιτεκτονική tou μνημείου. Ευχαριστίες οφείλω 
επίσης στους τότε Εφόρους I. Παπάγγελο καὶ αργότερα τον 
Σ. Κίσσα, καλό φίλο και συνάδελφο nou δυστυχώς δε ζει πια, 
για την υποστήριξή τους στην έρευνα αυτή. 

213. Αυτού του είδους τα στοιχεία πρωτοεμφανίζονται στους na- 
λαιογριστιανικούς χρόνους καὶ otn συνέχεια στη µεσοβυζα- 
ντινή περίοδο ίσως πρώτα στην Κωνσταντινούπολη. (όπως 
στο Küçükyalı, στα M. Ασία, όπως στο Διλισκέλεσι (Yilanca 
Bahir) ἡ αντίστροφα, ως προεξοχές, όπως στην Αγία Σοφία 
της Τραπεζούντος και αργότερα στη Ρασκία καὶ ouykekpipé- 
να στο ναό της μονής της Ziéa, στα Sopoćani --αλλά μπροστά 
oe παράθυρο, στην Αγία Σοφία του Novgorod kai σε άλλες ρω- 
σικές εκκλησίες. Επίσης, στους υστεροβυζαντινούς ναούς Άγιο 
Βασίλειο της Άρτας, στο Μοναστηράκι Βονίτσας καὶ ίσως 
στον Άγιο Νικόλαο Βοδιάς. Για το θέµα αυτό βλ. και Μπού- 
ρας, “H απουσία των ξένων επιδράσεων”, ὁ.π. 

214. Βλ. σχετικά Markovié-Kandié, "Kule-zvonici". O1 πύργοι 
αυτοί είχαν θεωρηθεί δυτικής επίδρασης, βλ. γενικά καὶ της 
von Scheven-Christians, Zoodochos Pege, ο. 342 και 87-98, 
όµως για στοιχεία nou αφορούν τις φάσεις βλ. 6.1. 

215. Στη νότια πλευρά n θύρα κτίστηκε καὶ στην κόγχη που δη- 
μιουργύθηκε τοποθετήθηκε το ξύλινο 'áyaÀpa! του Αγίου Te- 
ωργίου, έτσι ώστε va το βλέπει κανείς απέναντί του μπαίνο- 
vrag από τη βόρεια θύρα του πυρήνα. 

216. Stikas, "Une église". Schellewald, Theis, “Makedonien”, στ. 
1115-1116 τοποθετούν πυρήνα και περίστωο στην ίδια φάση. 
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τω μέρος του κιονίσκου του δίλοβου παραθύρου 
της ανατολικής πλευράς του καμπαναριού. Αυτό δε 
θα συνέβαινε av το καμπαναριό είχε σχεδιαστεί ὡς 
μέρος αυτού του νάρθηκα. Ακόμη περισσότερο evi- 
οχύεται n υπόθεση της διαφορετικής από τη onpe- 
ρινή ούνδεση tou πύργου του καμπαναριού µε το 
ναό σε προγενέστερη φάση, εξ αιτίας της διάνοιξης 
μεταγενέστερης οπής-θύρας στην κόγχη ιερού του 
παρεκκλησίου του α΄ ορόφου του κωδωνοστασίου, 
έτσι ώστε να συνδεθεί αυτό µε το προσαρμοσμένο 
ενδιαµέσως υπερώο του νάρθηκα. Αυτό σηµαίνει 
ότι πριν από τη ούνδεση ο πύργος (και το παρεκ- 
κλήσιό του) λειτουργούσε αυτόνομα, χωρίς αὐτόν 
τον “εκ των υστέρων” τρόπο επικοινωνίας µε το 
ναό-17, Ίσως πρόκειται για µια περίπτωση αντίστοι- 
yn µε την προγενέστερη Νέα Μονή της Χίου (1106 
ai), ενώ στην τελική του µορφή µπορεί ο ναός να 
συγκριθεί µε τη Sopoćani (1265)315 (eux. 91) καὶ το 
Ilepóvu (12ος a1)2?. Στα Sopoćani, κατά την 
εποχή tou Δεσποτάτου, στις πρώτες δεκαετίες του 
14ου ar, σε µια ανακατασκευή ευρείας κλίμακος, 
προστέθηκαν σε δύο φάσεις --από το 14ο ὥς το 150 
αι.-- ο πύργος του καµπαναριού και ο νάρθηκας. O 
νάρθηκας κατασκευάστηκε στη ἴδια ευθεία µε τους 
πλάγιους ενοποιηµένους χώρους, δηλαδή nv npó- 
θεση καὶ αντίστοιχα το διακονικό, τα σκέλη του 
σταυρού του πυρήνα καὶ τα παρεκκλήσια τῶν Αγίων 
Στεφάνου και Συμεών Νεμάνια. Έτσι μοιάζει σα va 
προεκτείνεται n κατασκευή τους προς τα δυτικά, µέ- 
yp! va συναντήσει τον πύργο της εισόδου. Στον ίδιο 
ναό όµως παρατηρείται και ένα άλλο φαινόμενο: τα 
σκέλη του σταυρού του πυρήνα, τα αρχικά παρεκ- 
κλήσια και τα μεταγενέστερα --των Αγίων Γεωργίου 
και Νικολάου — βρίσκονται στη θέση, όπου θα avé- 
peve κανείς κλίτη, av το μνημείο ήταν τρίκλιτη βα- 
σιλική. Ακόμη και εξωτερικά είναι ενοποιημένα σε 
µια μεταγενέστερα φάση, έτσι ώστε να δίνεται πράγ- 
pau n εντύπωση κλιτών και όχι ξεχωριστών pová- 
δων. Αυτό εντάσσεται στα περίστωα µε αυτόνοµους 
περιμετρικούς χώρους, που εντοπίζονται σε μια σει- 
PA περιπτώσεων. 

Στον Άγιο Γεώργιο της Οµορφοκκλησιάς αντί- 
θετα, ο εξωνάρθηκας θα προστέθηκε ίσως αντικαθι- 
στώντας προγενέστερη κατασκευή και θα συνέδεσε 
το καμπαναριό µε τον τότε υφιστάμενο ναό. Ίσως 
τότε να κτίστηκαν και τα παρεκκλήσια καὶ οἱ στοές. 
Μπροστά στις δύο από τις θύρες του κυρίως ναού, 
τη βόρεια καὶ tn νότια, τα εγκάρσια καµαροσκέπα- 


στα στοιχεία (µε άξονα κάθετο προς τους τοίχους) 
όμοια µε αυτά του Αγίου Βασιλείου της Άρτας kai tou 
Παντοκράτορα της Βόνιτσας θυμίζουν έντονα τους 
ναούς της Τραπεζούντας, της Ρασκίας και της Ρωσίας, 
που ουνηθίζονται ήδη από τον llo αι. καὶ φθάνουν 
μέχρι και το 130 αι. αλλά ακόμη καὶ το ναό tou 
Küçukyalı του 9ου αι. που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. 

Mia μεγάλη επέμβαση ακολούθησε στις στοές 
και στη θολοδομία του ναού της Ομορφοκκλησιάς, 
όπως μαρτυρεί n διαταραγμένη τοιχοποιία στους 
εξωτερικούς τοίχους και τους θόλους. Το κάτω µέ- 
ρος του κωδωνοστασίου, που αποτελεί πρόπυλο, 
προδίδει μεταγενέστερη επιφανειακή επέμβαση. Δεν 
είναι γνωστό αν οἱ υπάρχουσες πλάγιες στοές πήραν 
θέση προγενέστερων, ούτε και n ακριβής χρήση 
τους, av καὶ τα κτιστά πεζούλια ενισχύουν την unó- 
Beon περί χώρων ouykévipoong"". Ωστόσο, οἱ 
εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων του πυρήνα µέσα 
στις στοές μαρτυρούν πρόθεση τοιχογράφησής 
τους, έτσι ώστε n υπόθεση περί αρχικών στοών πα- 
ραμένει ανοικτή. 

Νοτιότερα στην Έπειρο, στη βόρεια πλευρά 
του όρους Περγαντή στην Ακαρνανία, ο ναός του 
Παντοκράτορα στο Μοναστηράκι Βονίτσης (β΄ μισό 
του 12ου ή αρχές 14ου αι.)22} [βλ. eu. 1061, KM 
25/Η.4] βρίσκεται απομονωμένος και παραμορφω- 
μένος, σημαντικός όµως yia τη βυζαντινή ναοδοµία 
στην περιοχή. Με το μνημείο και τη θέση του στην 
βυζαντινή αρχιτεκτονική έχει ασχοληθεί διεξοδικά ο 
IT. Βοκοτόπουλος. O πυρήνας του ναού εντάχθηκε 
στους δικιόνιους σταυροειδείς εγγεγραμμένους µε 
χαμηλότερο νάρθηκα) και το περίστωο, το οποίο 
δεν σώζεται σήµερα, τον περιέβαλλε στις τρεις τοῦ 
πλευρές σε σχήμα ΠΠ. Σύγχρονος της Γ]αντάνασσας 


217. Ὁ αρχικός τρόπος επικοινωνίας του καμπαναριού µας έχει 
απασχολήσει και έχει ετοιμαστεί σχετική εργασία για δημοσί- 
εσση, 

218. Βλ. Kandić, Milošević, Monastery Sopoćani, o. 1-26 και εἰκ. 
16. 

219. Meksi, "Arkitektura", o. 19 κ.ε. 

220. Σήµερα χρησιμοποιούνται ox; χώροι φύλαξης σκευών του 
ναού, Tia την παραμονή των πιστών έχει κατασκευαστεί £v- 
ρύχωρο υπόστεγο στη βόρεια πλευρά, πιθανόν σε θέση 
προγενέστερης κατασκευής. 

221. Ὁ ναός έχει μελετηθεί από τον TT. Βοκοτόπουλο, που τον έχει 
χρονολογήσει λαμβάνοντας υπόψη του την περίοδο πού ov- 
ναντώνται γενικότερα ναοί αυτού του τύπου, βλ. Βοκοτόπου- 
λος, “Μοναστηράκι Βονίτσας”, και ειδικά ο. 376, 377. Ωστό- 
σο, n ακριβής χρονολόγηση του θα είχε μεγάλη σημασία. 

222. Βοκοτόπουλος, ό.π. o. 364. 
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στη Φιλιππιάδα, αλλά κτισμένος µετά τη Βλαχέρνα 
φέρεται να είναι ο πρώτος γνωστός ναός τοῦ Δε- 
σποτάτου της Ἠπείρου που περιβαλλόταν από σύγ- 
χρονο µε τον πυρήνα ανοικτό περίστωο καὶ πλάγια 
παρεκικλήσιαΖ2) καὶ συνεπώς παλιότερος από τα 
αντίστοιχα μνημεία της Θεσσαλονίκης. O1 σχετικά 
ψηλές αναλογίες που φαίνεται να είχε το κτήριο 6n- 
λώνουν µία σχετικά όψιμη αρχιτεκτονική. Σύμφωνα 
pe την αναπαράσταση που έχει προταθεί από τον ΠΠ. 
Βοκοτόπουλο και, στο βαθµό που αυτή ισχύει, πρέ- 
πει να δεχθούμε ότι το περίστωο θα παρουσίαζε τα 
τυπολογικά χαρακτηριστικά και τις ψηλές ava- 
λογίες, nou είναι γνωστά στην παλαιολόγεια Θεσσα- 
λονίκπ. Επίσης, την τελευταία θυμίζουν και άλλα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως παρεκκλήσια και γῶ- 
νιακά διαμερίσματα µε τρουλίσκους ή φουρνικά, 
συγγενή όµως και µε αυτά της ΓΙαρπγορήτισσας της 
Άρτας και μέρη τῶν στοών καλυμμένα µε σταυροθό- 
Ma, όπως στο περίστωο της Αγίας Θεοδώρας της 
Άρτας ἡ καλυμμένα και µε τα δύο είδη, όπως 
στην Παντάνασσα της Φιλιππιάδας. Ot στοές στις 
δύο πλευρές ήταν μάλλον ανοικτές, µε εναλλασσό- 
µενους δύο πεσσούς και δύο κίονες, που κατέληγαν 
ανατολικά πιθανότατα σε τρουλαία παρεκκλήσια. 
Θα περιλάμβανε επίσης και ορισμένα στοιχεία που 
είναι γνωστά στην Ήπειρο, όπως μέρη της στοάς, 
Ιδιαίτερα μπροστά σε θύρες εισόδου, που καλύπτο- 
vrai µε πμπκυλινδρικές καµάρες κάθετες προς τον 
τοίχο του nupñva??. 

Κοντά στην Άρτα βρίσκεται επίσης ο Άγιος Ni- 
κόλαος της Ῥοδιάς (ίσως τέλη του 13ου αι.)236 [βλ. 
ex. 1061, KM 29/H.8], για το περίστωο του οποίου 
λίγα είναι γνωστά. Το ναό δημοσίευσε αρχικά o 
Ορλάνδος, αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε υπόψη. 
τοῦ το περίστωο. Ὡστόσο πρόσφατα ολοκληρώθη- 
καν o1 ανασκαφές-από την αρμόδια Εφορεία BuGa- 
ντινών Αρχαιοτήτων”ἲ”, που αποσαφήνισαν ολό- 
Κληρο το περίστωό του σε σχήμα IT, το οποίο ήταν 
ανοικτό στις πλευρές καὶ πιθανόν, όπως φαίνεται 
και από παλιότερες φωτογραφίες, το τμήμα του 
μπροστά στις πλάγιες εισόδους στηριζόταν σε 
κίονες, δημιουργώντας έτσι ένα είδος προπύλου. 
Οι ανατολικές απολήξεις του περιστώου πού OTA- 
ματούν πριν από την ευθεία της ανατολικής πλευ- 
pás περιλαμβάνουν δύο κλειστούς χώρους, από 
τους οποίους ο βόρειος ήταν ταφικός. To περίστωο 
φαίνεται va είναι σαφώς μεταγενέστερο του ναού 
καὶ μάλιστα, καθώς δε μαρτυρούνται στοιχεία σύν- 


δεσής του µε αυτόν, που ασφαλώς θα είχαν εντοπι- 
στεί από τον Ορλάνδο, θα πρέπει να ήταν ελαφρά, 
ξυλόστεγη και κιονοστήρικτη κατασκευή που KATA- 
στράφηκε. 

Ανατολικότερα της Άρτας, ο ναός της |]αντά- 
νασσας στη Φιλιππιάδα (1231-1267)79 [BA εως. 
106x, KM 30/Η.9] είναι ένα σημαντικό μνημείο, που 
συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόπση τοῦ περι- 
στώου σε αυτόν τον τύπο. Αρχικά θεωρήθηκε ως βα- 
σιλική και αργότερα ως οκτάγωνο, μέχρι να επιβεβαι- 
ωθεί ανασκαφικά ότι ο αρχιτεκτονικός του τύπος eí- 
ναι σύνθετος τετρακιόνιος”””, Στην αρχική φάση του 
μνημείου υπήρχε νάρθηκας, που συνδεόταν µε τον 
κυρίως ναό µε µια είσοδο. Από τα πλάγια παρεκκλή- 
σιά του σώζονται μόνον τα θεμέλια του βορείου και 
οι τοίχοι και μέρος του τρούλου του νοτίου (σήµερα 
αναστηλωμένο). To περίστωο, που σύμφωνα µε vov 
IT. Βοκοτόπουλο, θα πρέπει να θεωρηθεί µεταγενέ- 
στερο του uuptiva??, κατέληγε έξω από τη νοΏοδυ- 
τική γωνία σε έναν πύργο. Ο ερευνητής δεν αποκλεί- 
£1 όµως να κτίστηκαν τα παρεκκλήσια ταυτόχρονα µε 
τον κυρίως ναό, χωρίς να συνδέονται οργανικά, φέρ- 
γοντας ὡς παράδειγµα την Παρηγορήτισσα της 


223. Βοκοτόπουλος, ó.n. o. 358, 366, 377. 

224, Όπως στους Αγίους Αποστόλους καὶ την Αγία Αικατερίνη. 
Επίσης ο Βοκοτόπουλος παραλληλίζει τα διάρθρωσπ των 
όψεων του ναού της Βόνιτσας µε αυτήν των Ἁγίων Αποστό- 
λων της Θεσσαλονίκης. ͵ 

225. Όπως στον Άγιο Γεώργιο Ομορφοκκλησιάς και τον Άγιο Ba- 
σίλειο της Άρτας. 

226. Ὁ Ορλάνδος, "Άγιος Νικόλαος Ροδιάς”, χρονολογεί τις τοι- 
χογραφίες τοῦ ναού στο α΄ μισό xou 14ου αι. καὶ τον ίδιο λίγο 
νωρίτερα, ous τελευταίες δεκαετίες του 13ου καὶ Pallas, "Epi- 
ros", RLBK, o. 266, και το φωτογραφικό λεύκωμα Άρτα, 
όπου φαίνονται οἱ κίονες των πλευρικών στοών καὶ (πρό- 
σφατα) Παπαδοπούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 62-69. 

227. Βλ. Παπαδοπούλου, 6.n. o. 65, n οποία έκανε καὶ την ava- 
σκαφή. H πληροφορία που ακολουθεί για την ταφική χρήσπ 
καὶ τα σχέδια οφείλονται otn B. Παπαδοπούλου, πριν τα ôn- 
μοσιεύσει, την οποία ευχαριστώ από τη θέση αυτή. 

228. Βλ. Βοκοτόπουλο, “Πανιάνασσα Φιλιππιάδος 1976", του 
ιδίου “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 1972”, και ειδικά o. 404 και 
87-88, βλ. και Theis, Paregorerissa, σ. 82. 

229. Για τις ερμηνείες αυτές βλ. Βοκοτόπουλος, "TIavtávaooa Φι- 
λιππιάδος 1972”, σ. 97-92. Είναι ενδιαφέρον ότι αρχικά ο να- 
óc είχε εκληφθεί ως βασιλική και στη συνέχεια ως oktayovi- 
κός λόγω των αναλογιών του, βλ. σχετικά: Βοκοτόπουλος, 
“Tlavrävaooa Φιλιππιάδος 1973”, ο. 404,405. Ta γωνιακά 
διαμερίσματα του πυρήνα και συγκεκριµένα στο χώρο µπρο- 
στά στα παραβήματα, σύμφωνα µε το Βοκοτόπουλο, ote- 
γάζονταν µε τρουλίσκους, πράγμα σπάνιο για σύνθετο otav- 
Ροειδή εγγεγραμμένο κατά το συγγραφέα. 

230. Βοκοτόπουλος, “Μοναστηράκι Βονίτσης”, 1980-81, o. 372 
υποσ. 51. 
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Άρτας2)]. H ταυτόχρονη οικοδόμηση πυρήνα xat πε- 
ριστώου τουλάχιστον µε το νότιο από τα δύο παρεκ- 
Κλήσια θα πρέπει να θεωρηθεί ὡς n πιθανότερη περί- 
moon και στη Φιλιππιάδα”, Ανάλογο σύγχρονο 
παράδειγµα είναι αυτό του Παντοκράτορα στο Mo- 
ναστηράκι Βονίτσης, αλλά καὶ αντίστοιχα παραδείγ- 
ματα του τέλους του 13ου αι. ταυτόχρονης, αλλά ξέ- 
χώρης οικοδόμησης υπάρχουν στων Παρηγορήτισσα 
της Άρτας καὶ στον Άγιο Παντελεήμονα Θεσσαλονί- 
xng. Θα πρέπει ίσως να εξεταστεί n περίπτωση va εί- 
χε κτιστεί πρώτο το νότιο παρεκκλήσιο, το οποίο πα- 
ρουοιάζει στοιχεία πρωηιότητας στον τρόπο δόμησής 
του Και την επένδυση του τρούλου του, καὶ στη συνέ- 
yeia ο κυρίως ναός, που το ενσωμάτωσε, δημιουργώ- 
vrac έτσι και την προῦπόθεστι για την κατασκευή πε- 
ριστώου εξ αρχής), H διπλή κιονοστοιχία otn δυτι- 
κή και νότια πλευρά του περιστώου δεν έχει βρει a- 
νοποιητική εξήγηση, πολύ περισσότερο που το εύρος 
των δύο αυτών στοών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. 
Ωστόσο, n τοποθέτηση των κιόνων ανά δύο μπροστά 
σε κάθε παραστάδα του εξωτερικού νότιου τοίχου του 
ναού καὶ tou δυτικού τοίχου του νάρθηκα φαίνεται va 
πλαισιώνουν ὡς είδος προπύλου τις εισόδους στις 
αντίστοιχες θέσεις και να δημιουργούν τις προῦποθέ- 
σεις για τοποθέτηση ενός θέματος, ίσως toryoypaqi- 
κού ή ταφικού, στο μεσοδιάστημα. Ot δύο αυτές στο- 
ές, nou συνδέονται στο ένα άκρο τους µε τον πύργο 
της νοτιοδυτικής γωνίας, πρέπει να ήταν ξπλόστεγες, 
Αντίθετα n βόρεια πλευρά, πιο κλειστή καὶ πιο συ- 
μπαγής, όπως σε άλλους ναούς µε περίστωο, έχει όλα 
τα στοιχεία µιας θολοσκεπούς κατασκευής, 

Στο περίστωο της Παντάνασσας υπάρχει ένα 
στοιχείο που το συνδέει µε tn σύγκλιση συγκεντρώ- 
σεων: πρόκειται για πεζούλια ανάμεσα στις napa- 
στάδες στη δυτική και βόρεια πλευρά2δ΄, Αὐτό το 
στοιχείο ίσως να είναι Ιδιαίτερα σηµαντικό για τοῦς 
ναούς της Ἠπείρου. Συναντάται αργότερα στην 
Αγία Θεοδώρα της Άρτας, καθώς και στον Άγιο Te- 
ώργιο της Ομορφοκκλησιάς, αλλά και πολύ βορει- 
ότερα, στο Πατριαρχείο του Iuexíov. Or ouyke- 
ντρώσεις είναι µια άλλα Χρήση για vov οποία 
προορίζονταν τα περίστωα --ίσως av δεν είχαν τά- 
φους-- και n οποία παραπέμπει σε μιαν αντίληψη 
στραμμένη προς την αρχαία ελληνικά παράδοση. 

Στην Πανιάνασσα της Φιλιππιάδας βρέθηκαν 
εξαιρετικά μαρμάρινα γλυπτά από ταφικά αρκοσό- 
Ma, nou μαρτυρούν ταφές σπουδαίων προσώπων, 
πιθανότατα στα περίστωα. 


Νοτιότερα, στην ΠΠελοπόννασο, n προσοχή 
στρέφετα! στο Μυστρά καὶ στον τύπο των ναών που 
εγκαινιάστηκε µε πρωτότυπους συνδυασμούς του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου καὶ της βασιλικής, 
Στα μνημεία του Μυστρά που ανήκουν σε μεικτό 
τύπο (Mistratypus) εμφανίζεται ο τύπος της βασιλι- 
κής στο Ισόγειό τους, n οποία έρχεται σε ευθεία 
επικοινωνία µε οτοές, νάρθηκες, περίστωα και άλ- 
λους περιµετρικούς χώρους. Από αυτήν την άποψη 
θα μπορούσε να εντάξει κανείς τα μνημεία αυτά 
στους δρομικούς ναούς που ήδη ἐξετάστηκαν. 
Ωστόσο, τον κυρίαρχο ρόλο στη συνολική σύλληψη 
του κτηρίου παίζει n θολοδομία, που συνιστά µέρος 
του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου””», 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ὠφέλιμος χώρος κερδίζε- 
ται πολλαπλά, καθώς χρησιμοποιούνται o1 αδυνα- 
μίες για να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα. Με τα 
υπερώα κερδίζεται χώρος στο εσωτερικό του ναού 
και µε τις στοές στο εξωτερικό του, ενώ παράλληλα 
οι τοίχοι ενισχύονται µε τις αναγκαίες παραστάδες. 

O ναός τας Οδηγήτριας "Aqevukó" της μονής 
Βροντοχίου (1308-1322}736 [βλ. eu. 107a, KM 
37/11.4] αποδίδεται στον Παχώμιο καὶ ανήκει στην 
ομάδα των μνημείων του τύπου του Dere Agzi, στην 
οποία κατατάσσονται (µε χρονολογική σειρά) n Αγία 
Ειρήνη της Κωνσταντινούπολης, ο ναός Spaso- 
preobrazenski του Chernigov, n Αγία Σοφία της Βυ- 
Gén, o1 Άγιοι Απόστολοι στο Λεοντάρι καὶ n οποία 
ακολουθείται από τους ναούς Γαντάνασσα και Mn- 
τρόπολη (Άγιος Δπμήτριος)του Μυστρά”, H Oën- 
γήτρια είναι ο πρώτος ναός στον οποίο υποστηρίζε- 


231. Βοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιληππιάδος 1972”, ό.π., "Tla- 
ντάνασσα Φιλιππιάδος 1973”, o. 402-411, 408 και υποσ. 11. 

232, Εκτός αν υποθέσουμε ότι στην περίπτωση αυτήν υπήρχε πυ- 
ρήνας παλιότερος από ό,τι έχει χρονολογηθεί. 

233. H δόμηση tou σώματος τοῦ νότιου παρεκκλησίου παραπέ- 
μπει σε µεσοβυζαντινή τεχνική, ενώ n επένδυση καὶ kóopnon 
του τυμπάνου του τυφλού σήµερα τρούλου, σε υστεροβυζα- 
γυνή. Βλ. Βοκοτόπουλος, “Παντάνασσα Φιλιππιάδος 1972" 
και για την επένδυση τοῦ τυμπάνου ενδεχομένως va συνδέε- 
ται καὶ µε άλλες οψιµότερες βυζαντινές επεμβάσεις. 

234. Βοκοτόπουλος, ό.π., o. 408. 

235, O Hallensleben, "Mistrarypus', (όπου καὶ n παλιότερη fi- 
βιογραφία) θεωρεί τον τύπο αυτόν ὡς αναγέννηση του τύπου 
της Αγίας Ειρήνης της Κωνσταντινούπολης προ του 740 καὶ τη 
μετατροπή τας για θρπσκευτικούς καὶ λεπουργικούς λόγους. 

236. Ορλάνδος, “Ὀδηγήτρια Μυστρά”, o. 152 και ox. 175 καὶ 
Hallensleben, "Mystratypus", ειδικά o. 111, o. 107 κ.ε. υπο- 
στηρίζει xn θεμελίωση του ναού λίγο πριν το 1308 και ολο- 
κλήρωσή του το 1311-12. 

237. βλ. Morganstern, Dereaÿzi, o. 81-84, 92. 








ΠΕΡΙΣΤΩΑ ΤΩΝ YSTEPOBYZANTINON NAON 175 

































































ΕΙΚΟΝΑ 107. Ναοί Τύπου Μυστρά µε περιµετρικές στοές ὡς περίστωα. α) 1,2. 
vaooa, κάτοψη xai υπερώο, y)1,2. Άγιος Δημήτριος Μητρόπολη, κάτοψη και 


ται ότι εφαρμόστηκε ο σύνθετος τύπος tou Μυστρά 
(Mistratypus) και για tov οποίο διατυπώθηκε n υπό- 
θεση ότι n οικοδόμησή του είχε αρχίσει µε σχέδιο te- 
τρακιόνιου ὦ δικιόνιου ναού, ενώ το 1308 αποφα- 
σίστηκε αλλαγή του σχεδίου. Η επαλήθευση της 
υπόθεσης αυτής έχει Ιδιαίτερη σημασία, καθώς n 





o2) 


82) 





"Aqsvuxó", κάτοψη καὶ υπερώο. β}1.2. Παντά- 
υπερώο, 8) ο ναός στο Λεοντάρι, ε) Αγία Σοφία. 


λύση nou δόθηκε στην Οδηγώτρια υπήρξε καθο- 
ριστικής σημασίας για την αρχπεκτονική του Mu- 
στρά και όχι μόνον αυτού. Οι ανάγκες της διοίκη- 
σης φαίνεται να έπαιξαν Καὶ πάλι το ρόλο τους. H 
επιθυµία για υπερώα, που θεωρείται ότι απηχούσε 
τις συνήθειες τῶν ευγενών της πρωτεύουσας, φαίνε- 
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tai ότι αποτέλεσε κίνητρο για τη νέα σύνθεση. Τα 
υπερώα (στων οποίων τη στάθμη αποκαθίσταται 
συνεχής κίνηση, καθώς επικοινωνούν πάνω από το 
νάρθηκα) αποτελούν σαφές περίστωο. 

O Hallensleben υποστηρίζει πειστικά ότι το 
κτίσμα είχε σχεδιαστεί ως σταυροειδής eyyeypappé- 
νος, πιθανόν µε διώροφο νάρθηκα και ότι, πριν τε- 
λειώσει n οικοδόμηση αποφασίστηκε n προσθήκη 
υπερώων, µε συνέπεια να χρειαστεί αλλαγή τοῦ σχε- 
δίου: το ισόγειο θα μετατρεπόταν σε βασιλική για τη 
στήριξη των πλαγίων υπερώων”δ, ενώ n ανωδομήά 
θα ακολουθούσε τον εγγεγραμμένο σταυρό και την 
πεντάτρουλη λύση στη θολοδομία. Ο ναός πέρασε 
σύμφωνα µε τη θεωρία αυτήν από τρεις ιστορικές 
φάσεις έως ότου καταλήξει στο σήμερα σωζόμενο 
αποτέλεσµα. Me βάση τη θεωρία αυτή φαίνεται ότι 
το πρώτο σχέδιο του ναού θα προέβλεπε αρκετά µε- 
γάλα ύψη, έτσι ώστε να µην ήταν δύσκολο va 6n- 
μιουργηθεί ένα υπερώο-περίστωο σε σχήμα I, µε 
επικοινωνία ανάμεσα στους πλάγιους χώρους και 
το νάρθηκα, σε εύλογο ύψος. Το σημαντικό όμως 
σημείο για την περαιτέρω εξέλιξη του κτίσματος 
ήταν τα δύο πλαϊνά αυτόνομα διαμερίσματα του 
νάρθηκα, τοποθετημένα συμμετρικά βόρεια και νό- 
ua. Πρόκειται στην ουσία για χώρους διαφορετι- 
κούς μεταξύ τους, Ὁ βόρειος έχει είσοδο από το 
νάρθηκα και pta µικρή κόγχη ανατολικά, όχι για va 
εξυπηρετήσει µια ακολουθία, αλλά ενδεχομένως για 
λόγους συμβολικούς και ίσως για άλλες ανάγκες. O 
βόρειος χώρος ήταν ταφικός, ενώ ο νότιος περιε- 
λάμβανε την κλίμακα που οδηγούσε στα υπερώα. 
Όταν αργότερα προστέθηκε νότιο παρεκκλήσιο, 
υπήρχε ήδη λόγος να συνδεθεί µε το νοτιοδυτικό 
γωνιακό πυργοειδές µέρος του νάρθηκα µε µια 
στοά που χρησίμευε παράλληλα ως πρόπυλο για tn 
νότια είσοδο. H νότια αυτή στοά καὶ το νότιο πα- 
ρεκκλήοιο περιείχαν τάφους22’. H συνέχεια ήταν 
σχεδόν autovéntn, καθώς το ίδιο ακολούθησε και 
στη βόρεια πλευρά: παρεκκλήσιο και στοά. Στη δυ- 
τική πλευρά n στοά ποῦ προστέθηκε εισάγει στην 
κύρια είσοδο του νάρθηκα. Το σηµαντικό όµως σε 
όλα αυτά τα στοιχεία είναι n αυτονομία τους και ο 
χαρακτήρας τους μάλλον ως ανοικτών προπύλων 
σε παράθεση, παρά ως πραγματικού περιστώου. 
Os προς αυτό υπάρχει ομοιότητα µε πρόπυλα των 
ναών της Ἠπείρου αλλά καὶ µε την Αγία Σοφία της 
Αχρίδας. 

Στην Παντάνασσα του Μυστρά (1428)240 [βλ. 


ex. 107β, KM 36/11.5] ακολουθείται n λύση της npo- 
γενέστερης Οδηγήτριας “Apevuxé”, όπου και πάλι n 
τρίκλιτη βασιλική µε τριμερή νάρθηκα βρίσκεται στο 
ισόγειο κι ένας σταυρός σύνθετος εγγεγραμμένος στο 
υπερώο. Έτσι, τα κλίτη της βασιλικής και ο νάρθηκας 
είναι διώροφα στοιχεία διατεταγμένα σε σχήμα H yó- 
ρω από τον κυρίως ναό, παραλαμβάνοντας όλη την 
ανωδοµή και τη θολοδομία πεντάτρουλου ναού. Το 
τετρακιόνιο τρουλαίο υπερώο είναι ένα είδος εσωτε- 
ρικού περιστώου σε δεύτερο επίπεδο, όπου ουνδέο- 
vrai οἱ πλάγιοι χώροι pe το δυτικό --πάνω από το νάρ- 
Onga- και όπου τονίζεται µε τρούλο n κατακόρυφη 
διάσταση. To άνω μέρος του βορείου προπύλου είναι 
όμοιο µε το αντίστοιχο στο “Αφεντικό”. 

Γύρω από το ναό, στο ισόγειο, το εξωτερικό 
ανοικτό περίστωο (περιμετρική στοά) σε σχήμα T, ne- 
ριβάλλει τη βόρεια και δυτική πλευρά ενώ n σειρά 
ασπίδων, µε τις οποίες αυτό καλύπτεται, παρουοιά- 
ζει µια “περίεργη” αντίληψη συμμετρίας: φαίνεται 
ότι μήκος της βόρειας στοάς θεωρήθηκε n απόσταση 
από το δυτικό άκρο του νάρθηκα μέχρι τη γένεση της 
κόγχης του βορείου παρεκκλησίου. Έτσι, το δυτικό 
άκρο καταλαμβάνεται από το καμπαναριό, ενώ το K£- 
ντρικό πεδίο της στοάς που βρίσκεται στον άξονα 
της εγκάρσιας κεραίας tou σταυρού, στέφεται µε 
ανοικτό τρουλίσκο, καταργώντας έτσι τη συμμετρία 
στο επίπεδο της κάλυψης της στοάς. Η βόρεια θύρα 
του ναού στο ισόγειο βρίσκεται έκκεντρα ὡς προς το 
πεδίο µε τον ανοικτό τρούλο. H εξωτερική αυτή ne- 
ριµετρική στοά είναι διαμπερής σε όλο της το μήκος. 
Μπροστά στη βόρεια θύρα εισόδου του νάρθηκα δη- 
μιουργήθηκε το πυργοειδές πρόπυλο-καμπαναριό, 
ενώ ο ίδιος ο νάρθηκας είχε ταφική yprion?*!. H δυ- 
τική στοά θεωρείται λίγο μεταγενέστερη. H όλα λύση 
επιτυγχάνει τον πολλαπλασιασμό tou ὠφέλιμου 
χώρου µε των υπέρθεση των δύο τύπων και το ovp- 
βολικό στόχο της µε την τρουλαία ανωδομή, ενώ το 
ανοικτό διαμπερές εξωτερικό περίστωο καταφέρνει 
va ελαφρύνει τον κτηριακό όγκο. 

O Άγιος Δημήτριος --Ἡ Μητρόπολη του Mu- 


στρά-- (τέλος του 13ου μέχρι τα µέσα περίπου του 


238. Hallensleben, “Mistratypus”, o. 11, 111 βλ. και Delvoye, 
"Considérations". 

239. Ivison, Mortuary Practices, o. 116. 

240. Miller, L'École, o. 95 κ.ε., Χατζηδάκης, Μυστράς, Αθήναι, 2, 
1956, o. 95-107, Γεωργιάδης, Muorpác, o. 42-50. 

241. Ivison, Mortuary Practices, o. 120. 
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14ου a.) [βλ. eu. 107y, ΚΜ 33.1.1), αποτέλεσµα 
µιας φιλόδοξης µετασκευής, ακολουθεί τα προγενέστερα 
πρότυπα, εκπροσωπώντας και αυτός τον “Mistratypus”. 
O ναός έχει στην τελική του µορφή την ἴδια λύση pe tnv 
ΓΠαντάνασσα και το “Αφεντικό”, επαναλαμβάνοντας mv 
Ιδέα της υπέρθεσης, που είχε ήδη εμφανιστεί ο εκείνα τα 
μνημεία. Γύρω από wn βασιλική του ισογείου αναπτύσσε- 
ται περιµετρικός χώρος σε σχήμα T, µε κλειστά το βόρειο 
xai TO νότιο άκρο του. Στοές και χώροι γύρω από τον πυ- 
ρήνα του Αγίου Δημητρίου είναι ισόγεια στα βόρεια και 
στα δυτικά, µε µια πρόθεση συμμετρίας. H βόρεια στοά 
είναι κιονοστήρικτη, ενώ n δυτική, µε την πεσσοστοιχία 
Και τον αρχαϊκό χαρακτήρα της, διατηρεί την αρχική της 
µορφήζ 9. Δυτικά του νάρθηκα ένα από τα πεδία του πε- 
ριστώου μεταβάλλεται σε διώροφο και n είσοδος στα 
υπερώα γίνεται από τη νότια πλευρά. Τα υπερώα 
αποτελούν ουσιαστικά περίστωο καὶ αναπτύσσονται πά- 
νω από TOUS περιµετρικούς χώρους (κλίτη και νάρθηκα) 
της βασιλικής, χωρίς να συνδέονται µε τις ανοικτές στοές 
του ισογείου. Στη νότια πλευρά καθώς ανεβαίνει n στάθ- 
pn έδρασης του μνημείου, δημιουργείται ένας φυσικός 
διάδρομος --ένα φυσικό σκέλος περιστώου — σε ψηλότε- 
pn στάθμη, που καταλήγει ανατολικά σε έναν πύργο-κα- 
μπαναριό, που οδηγεί στο κωδωνοστάσιο. 

O αρχιτεκτονικός τύπος του ναού στον οποίο 
συνδυάζεται n βασιλική στο ισόγειο καὶ ο σταυροει- 
δής εγγεγραμμένος στα υπερώα, µε µια πεντάτρου- 
λα λύση στην θολοδομία, δεν ήταν µια αρχική xa- 
πασκευή, αλλά προέκυψε ὡς επιλογή µε την ευρεία 
μετασκευή στα πλαίσια ανακαίνισης και, θα έλεγε 
κανείς, μίμησης. H βασιλική του ισογείου κάνει ar- 
οθητή την παρουσία της στο υπερώο-περίστωο µε 
τους χαρακτηριστικούς δυτικούς τοιχοπεσσούς γω- 
νιακής διατομής, που βρίσκονται στη συνέχεια του 
δυτικού τοίχου και των παραστάδων του πυρήνα 
(tng βαοιλικάξ) και ορίζουν τη δυτική πλευρά του 
υπερώου και ταυτόχρονα του κυρίως ναού. H peta- 
σκευή αυτή τοποθετείται στο α΄ μισό του 15ου αι. H 
T. Μαρίνου, μελετήτρια του μνημείου, θεωρεί ότι n 
τελική µορφή του ναού δεν ήταν αποτέλεσµα νέων 
αναζητήσεων, αλλά της ανταπόκρισης στην κάλυψη 
νέων αναγκών µε βάση την παράδοση της Κωνστα- 
ντινούπολης και όχι την ελλαδική oyoAá7 14, Αν και 
θα συμφωνήσει κανείς σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ení- 
δραση των προτύπων της ΓΠόλας, ιδιαίτερα καθώς o 
Μυστράς ανήκε στην κατηγορία των πόλεων µε ap- 
χιερατική και διοικητική έδρα και θα δεχθεί ότι n 
επέμβαση στο ναό έγινε χονδροειδώς, εντούτοις δεν 


μπορεί να αποκλειστεί ότι υπήρξε κάποια αναζήτη- 
ση ὧς προς τη σύνθεση των στοιχείων για το τελικό 
αποτέλεσµα. Είναι πάντως σημαντικό ότι ο αρχικός 
σχεδιασμός του Ἁγίου Δημητρίου ήταν βασιλική2΄”, 
ενώ o1 άλλοι συγκρίσιµοι µε αυτόν ναοί του Mu- 
στρά, n Οδηγήτρια tou Βροντοχίου και n Παντά- 
νασσα, είναι πιθανό va μην είχαν σχεδιαστεί από την 
αρχή ὡς βασιλικές, αλλά μάλλον ως τρουλαία κτί- 
oparta, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυρούλή6, 
Με τους ναούς του τύπου tou Μυστρά έχει 
έντονες ομοιότητες, όσον αφορά την εσωτερική λύση 
µε το περίστωο στο υπερώο, ο ναός στο Λεοντάρι της 
Αρκαδίας (ex. 1076). O1 ομοιότητες αυτές καθώς και 
οἱ µονότονες εξωτερικές επιφάνειες του ναού ouvnyo- 
ρούν για την πιθανότητα ύπαρξης και εξωτερικού ne- 
ριστώου ή καὶ µόνο ανοικτής στοάς καὶ σε αυτό το 
pvnpeío?*", Αξίζει όµως να θυμηθεί κανείς εδώ ένα ád- 
λο μνημείο πολύ βορειότερα, το οποίο στα πρώτα χρό- 
via του 14ou αι. συνδύασε tn βασιλική µε τον πεντά- 
τρούλο σταυροειδή εγγεγραμμένο σε µία εξαιρετικά 
συμπαγή λύση: τη Bogorodica Ljeviška στο Prizren. Γι’ 
αυτόν το ναό όµως θα γίνει αναφορά σε άλλη θέση. 
Στην Αγία Σοφία του Μυστρά (1350-65)248 
[βλ. ex. 107e, KM 35./T1.3], την εκκλησία των ava- 
κτόρων, το σχέδιο είναι δικιόνιος σταυροειδής εγγε- 
γραμμένος, µε τόσο πολύ έντονη επιμήκυνση κατά 
τον άξονα, ώστε να παραπέμπει σε βασιλική. [διαί- 
τερα αξίζει προσοχής n δυτική απόληξη τοῦ πυρή- 
να, η’ οποία εμφανίζει ομοιότητες µε τον Άγιο Στέ- 
pavo Καστοριάς, το ναό στο Καστράκι Τρικάλων, 
το υπερώο της Μητρόπολης τοῦ Μυστρά, κ.ά. Στην 
περίπτωση της Αγίας Σοφίας υπάρχει ένα σύνολο 
περιµετρικών χώρων που περιβάλλουν τον πυρήνα 
και όχι ένα πραγµατικό συνεχές περίστωο, κάτι OU- 


242. Ὁ ναός είναι αφιερωμένος στον Χριστό Ζωοδότη από to Ma- 
γουήλ Καντακουζηνό (1300 και μετασκευή στον 150 αι.). Βλ. 
Χατζηδάκης, o. 68-72. και Μαρίνου, H μπτρόπολη o. 230- 
238 όπου υποστηρίζει την έναρξη της ανέγερσης στην 7n δε- 
καετία του 13ου ai. µε επεμβάσεις στα τέλη του 13ου ή αρχές 
του 14ου αι. και αργότερα στην án δεκαετία του 14ου αι. µε 
προσκτίσµατα και στα µέσα του 150v αι. τα υπερώα. 

243. Μαρίνου, ό.π. c. 140.κ.ε. όπου καὶ όλη n παλιότερη βιβλιο- 
γραφία. 

244. Μαρίνου, ό.π. c. 185 κ.ε. 198, 237 και σποραδικά. 

245. Μαρίνου, ὁ.π. a. 185 κ.ε. 

246. Hallensleben, “Mistratypus”, σ. 107 κ.ε., 118 και βλ. και στο 
παρόν υποσ. 238. 

247. Hallensleben, ὁ.π. o. 111, όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία. 

248. Χατζηδάκης, Μυστράς, σ. 69-72, Γεωργιάδης, Μυστράς, σ. 
62-65. 
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νηθισµένο στους ναούς του Μυστρά. Εδώ υπάρ- 
χουν ένα παρεκκλήσιο προσκολλημένο στο διακονι- 
Kó στα νότια και ένας χώρος που το συνδέει µε το 
διαμέρισμα στη νοτιοδυτική γωνία, δίπλα στο váp- 
θηκα, δημιουργώντας διεύρυνση του χώρου. Ένα 
δεύτερο προεξέχον παρεκκλήσιο στα βόρεια μέσω 
μίας ανοικτής στοάς συνδέεται µε το σύνολο τῶν 
χώρων orn βορειοδυτική γωνία. Ένας τουλάχιστον 
από τους μικρούς χώρους αυτής της πλευράς είναι 
ταφικός, καθώς μαρτυρούν οἱ δύο τάφοι σε αυτό, 
Δεν αποκλείεται ωστόσο καὶ o1 υπόλοιποι μικροί 
χώροι του ναού να είχαν µια σχετική χρήση. 

Νοτιότερα στην Κρήτη, στο Μονοφάτσι Hpa- 
κλείου, σώζεται ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος 
Χριστού (μικρή Επισκοπή της Αρκαδίας), ερείπιο 
σήμεραΖ”θ, µε νότιο παρεκκλήσιο, προσθήκη καὶ v- 
τικό πρόσκτισµα, ίσως και πρόπυλο που επικοινω- 
νούσε µε τον κυρίως ναό. Επίσης, n IHavayía στην 
Ανωπόλη Πεδιάδας, µια μίξη τρουλαίας βασιλικής 
και τετρακιόνιου””) καὶ n θολωτή βασιλική του Ayi- 
ou Γεωργίου Καμαριώτη στο Μαλεβίζι Μυλοποτά- 
µου, µε τοιχοπεσσούς γωνιακής διατομής στο δυτικό 
άκρο του κυρίως ναού που προέκυψε από την προ- 
σθήκη του βενετσιάνικου εσωνάρθηκα””λ, ITeviá- 
τρουλος ναός ελεύθερου eyyeypappévov σταυρού µε 
εσωτερικό περίστωο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο va- 
66 των Σωτήρος Χριστού και Αγίων Νικολάου καὶ 
Δημητρίου στους Κουναβούς Πεδιάδας µε τους τέσ- 
σερις κεντρικούς πεσσούς tou”, Εδώ n κόγχη του 
ιερού στο κέντρο είναι λίγο στενότερη από τις δύο ád- 
λες τῶν παραβημάτων, ενώ το ίδιο εύρος έχουν ení- 
σης oi περιµετρικοί χώροι που καλύπτονται µε τρού- 
λους στους άξονες. O ναός έχει υποστεί µεγάλη ava- 
κατασκευή στους νεότερους Χρόνους. 


Β. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΩΩΝ 


Τα φαινόμενα στην αρχιτεκτονική της υστεροβυζα- 
ντινής περιόδου συνέπλευσαν, όπως ήταν φυσικό, 
pe την επικρατούσα γενικότερη πολπικοοικονομική 
κατάσταση. Έτσι στη Σερβία, nou πάντα το ενδια- 
φέρον της ήταν --για δικούς της λόγους-- oxpappé- 
vo σε όσα συνέβαιναν otn γηραιά και συρρικνωµέ- 
νη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπάρχει ανταπόκριση 
στην αρχιτεκτονική, όπως και σε άλλους τοµείς. Eí- 
ναι τεκμηριωμένο ότι βυζαντινά τεχνικά και καλλι- 


τεχνικά συνεργεία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 


Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί o ναός της HFa- 
γαγίας στις Λουμπινιές κοντά στο Φόδελε Μαλεβιζί- 
ου. Ο τετράστυλος ναός που χρονολογείται στο 130 
αι. ή 140 αι. είχε πιθανότατα ως περίστωο τα υπολείμ- 
para προγενέστερης φάσης του (8ος ai. (σως)27έ (eur. 
106µ). Στους χώρους της παλιότερης βασιλικής γύρω 
από τον αναστηλωμένο σήµερα ναό είναι ορατές θέ- 
σεις τάφων τόσο στο νάρθηκα όσο kai στα κλίτη, για 
τα οποία υποθέτουμε ότι πριν καταστραφούν εντελώς 
είχαν ρόλο περιστώου για τον υστεροβυζαντινό ναό. 


Συνοψίζοντας, διακρίνονται οἱ παρακάτω 
σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί για το εντασσό- 
µενο σε αρχικό σχεδιασμό περίστωό τους: οἱ Άγιοι 
Απόστολοι, n τελική φάση της Αγίας Αικατερίνης 
Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Παντελεήμων, πιθανόν ο 
ναός των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτας, n β΄ φάσα 
του Αγίου Παντελεήμονος Αχρίδος, το Μοναστηρά- 
κι Βονίτσης, πιθανότατα n Παντάνασσα στα Φιλιπ- 
πιάδα, ενώ από την Κρήτη θα μπορούσαν να περι- 
ληφθούν οι ναοί Σωτήρας, Αγίου Νικολάου και 
Αγίου Δημητρίου στους Κουναβούς Πεδιάδας ενώ 
ο ναός της Παναγίας στις Λουμπινιές αποτελεί 161- 
αίτερη περίπτωση. Tia το πρόσθετο περίστωό τους 
διακρίνονται o1 ναοί Kilise Camii, ο Άγιος Γεώργιος 
Οµορφοκκλησιάς πιθανόν ο Άγιος Νικόλαος της 
Ῥοδιάς. Στην Κρήτη διακρίνονται ο ναός της Αρκα- 
δίας, n Παναγία στην Ανωπόλη Πεδιάδας, ενώ στο 
Μυστρά οἱ ναοί Οδηγήτρια “Αφεντικό” της μονής 
Βροντοχίου, n Παντάνασσα, ο Άγιος Δημήτριος (n 
Μητρόπολη του Μυστρά) και Αγία Σοφία παρα- 
μένουν ένας ιδιαίτερος τύπος, όπου υπάρχει το £00- 
τερικό περίστωο των υπερώων ενώ εξωτερικά ενσω- 
ματώνονται ή προστίθενται ολόκληρα κτίσματα. 


249. Ivison, Mortuary Practices, o. 117. 

250. Gerola, Κρήτη, o. 87, ex. 18, Gallas, Wessel, Borboudakis, 
Byzantinisches Kreta, o. 388-389. 

251. Gerola, ὁ.π. ο. 242, εικ 285. 

252. Gerola, ó.n. ex. 286, Gallas, Borboudakis, Wessel, Byzan- 
tinisches Kreta, o. 343-344. 

253. Gallas, Borboudakis, Wessel, ó.n. o. 380-381. 

254. Gallas, Borboudakis, Wessel, yia το ναό του Φόδελε και για του 
Σωτήρα ó.n. o. 349-351. Οι τοίχοι της προγενέστερης βασιλι- 
κής σώζονται ακόµη καὶ σήµερα σε σημαντικό ύψος. Φαίνεται 
απόληξη κεντρικού κλίτους µε τοιχοπεσσούς σχήματος L. 
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στους Σέρβους υψηλούς κτήτορες. H βυζαντινή 
επίδραση δεν αφορούσε όµως µόνο σε καλλιτεχνικά 
καὶ τεχνικά θέματα, αλλά και στις αποφάσεις για το 
σχεδιασμό των ναών, καθώς το σχέδιο cx έκφραση 
ενός πολυσύνθετου καὶ ιδεολογικού συνόλου είχε 
για τους κτήτορες ουσιαστική, αλλά προπάντων 
συμβολική σημασία. Τα παραδείγματα οικοδόµπσης 
σε παλιά θεμέλια ή ενσωμάτωσης παλιών κτηρίων ή 
θεμελίων καὶ αφομοίωσης-προσαρμογής σε νέα 
στοιχεία είναι συνεχή. Μερικά λοιπόν από τα σηµα- 
ντικότερα μνημεία της όψιµης μεσαιωνικής Σερβίας 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα τοῦ 
περιστώου. Είναι εντυπωσιακός ο αριθµός των σερ- 
βικών μνημείων βυζαντινού ρυθμού τα οποία epo- 
διάζονται µε χώρους καὶ άλλες κατασκευές που πλαι- 
σιώνουν τον κυρίως ναό. Δωμάτια, χοροί, παρεκ- 
κλήοια, εσωτερικά περίστωα (σαφή ἡ υποτυπώδη) 
καὶ νάρθηκες, σχεδιάζονται από την αρχή ἡ δη- 
μιουργούνται µε προσθήκες και γεμίσματα. To εξω- 
τερικό περίστωο, γνωστό στους Σέρβους αρχικά από 
την Ἠπειρο και στη συνέχεια από tn Θεσσαλονίκη, 
συναντάται ελάχιστα, µε τρόπο παρόμοιο, όπως εκεί. 
Αντίθετα, δημιουργείται µε µια διαφορετική αντιµε- 
τώπιση: καθώς ενσωματώνεται δομικά στο κτήριο 
καὶ αποτελεί μέρος του συμπαγούς όγκου του δίνο- 
vrac έτοι μνημεία νέες αισθητικές αξίες. ΟἹ λύσεις 
της Σερβίας παραπέμπουν περισσότερο στην αντίλη- 
yn του σταυροειδούς µε τρούλο και περίστωο, Juv- 
δυάζοντας όµως πολλά στοιχεία του τετρακιόνιου. 
H Bogorodica Ljeviška στο Prizren (Πρισδριά- 
va) (ex. 108) είναι ο παλιότερος σερβικός ναός που 
έχει περίστωο. O προγενέστερος του υπάρχοντος 
κτηρίου ναός, µια βυζαντινή βασιλική, καταστρέφε- 
ται για άγνωστους λόγους και μετασκεσάζεται piGi- 
κά στα 1306-130725. O “νέος” ναός, ένας πεντά- 
τρουλος, έχει --ὡς προς τα μορφολογικά στοιχεία-- 
τη σφραγίδα της ππειρωτικής αρχιτεκτονικής καὶ 
χρονολογικά έπεται αμέσως τῶν σημαντικών ναών 
της Βόνπσας, της Φιλιππιάδας, της Όμορφοκκλη- 
σιάς ενδεχομένως και του Αγίου Παντελεήμονα 
Θεσσαλονίκης, ενώ προηγείται των Αγίων Anootó- 
λων της Θεσσαλονίκης. Αν θεωρηθεί ότι το πρότυ- 
πό τοῦ βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη καὶ όχι στην 
Έπειρο (π.χ. n Φιλιππιάς), τότε αυτό δε θα ήταν o1 
Άγιοι Απόστολοι, αλλά άλλος πεντάτρουλος βυζα- 
ντινός ναός, προ του 1306236, O ναός αυτός θα 
μπορούσε να ήταν ενδεχομένως n Αγία Αικατερίνη 
αν γίνει δεκτή n υπόθεση χρονολόγησης προγενέ- 
στερης της παραδεδοµένης φράσης της στα τέλη του 


13ου αι. Αν όµως γίνει δεκτή n ὕστερη χρονολόγη- 
on της Αγίας Αικατερίνης, τότε ούτε αυτή θα pno- 
ρούσε να ήταν πρότυπο της Ljeviška, κάτι που ma- 
ραπέμπει το ναό του Prizren σε πιθανό συσχετισμό 
pe τη νότια Ἠπειρο. Μόνο αν ο Άγιος Παντελεήμων 
χρονολογηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 13ου αι, θα 
μπορούσε να προταθεί µια ασφαλέστερη σύνδεση 
της Ljeviška µε τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτό pé- 
σα από τις αντιλήψεις ππειρωτών μαστόρων που 
έχουν “σφραγίσει᾽ µε την τεχνοτροπία τους το 
vaó^?7, H τελική µορφή της Bogorodica Ljeviška eí- 
ναι αποτέλεσµα εμφύτευσης ενός οταυροειδούς εγ- 
γεγραμμένου πεντάτρουλου στα απομεινάρια της 
προγενέστερης βυζαντινής βασιλικής, περιλαμβάνει 
τον πυρήνα (άλλοτε κεντρικό κλίτος της βασιλικής) 
καὶ το εσωτερικό κλειστό περίστωο στη θέση τῶν 
κλιτών καὶ του νάρθηκα. O1 δορυφορικοί τρουλί- 
σκοι δε βρίσκονται πάνω στα γωνιακά διαμερίσματα 
του περιστώου, αλλά στα στενόµακρα διαμερίσμα- 
τα-παραβήματα, που δημιουργούνται ανάμεσα 
στους πεσσούς του σταυροειδούς εγγεγραμμένου 
και στους ενισχυμένους πεσσούς της προγενέστερης 
βασιλικής, Πρόκειται για µία λύση που θυμίζει την 
Παντάνασσα της Φιλιππιάδας, όπου τρουλίσκοι 
πρέπει να βρίσκονταν πιθανόν δίπλα στον κυρίως 
ναό, αλλά μπροστά στα παραβήµατα και όχι πάνω 
xougP?, H στέγη tng Bogorodica Ljeviška, όµως σε 
γενικές γραμμές παραμένει n στέγη µιας βασιλικής. 

Ωστόσο, οἱ επεμβάσεις στους δρομικούς ναούς 
ήταν επίκαιρες την περίοδο αυτήν και αλλού. Boper- 
ότερα, στα Σερβία, κοντά στο Κόσσοβο, ένας onpa- 
ντικός ναός της μεσοβυζαντινής περιόδου, ο Άγιος 
Προκόπιος στο Prokuplje αποκτά καὶ αυτός npo- 
οθήκη ανάμεσα στο 1386 και στο 1395259 (ex. 109), 


255. Nenadović, Bogorodica Ljeviška, o. 39-54, Panić, Babić, Bogo- 
rodica Ljeviška, o. 28-46. Ὁ ναός είναι πιθανότατα κποµένος από 
ππειρώτικο συνεργείο, όπως μαρτυρούν πολλά στοιχεία του. 

256. Δεν είναι γνωστός στη Θεσσαλονίκη άλλος πεντάτρουλος, βυζα- 
ντινός ναός προγενέστερος των Αγίων Αποστόλων, εκιός πιθα- 
νόν της Αγίας Αικατερίνης, Ὁ Άγιος Παντελεήμων που προπγεί- 
ται (του τέλους του 12ου ai), δεν εμφανίζει την αρχιτεκτονική 
λύση της Ljeviška µε τους τρουλίσκους στις τέσσερεις γωνίες. 

257. Ὁ ναός εκφράζει την απαρχή της έντονης βυζαντινής επί- 
δρασης otn σερβική αρχιτεκτονική και θεωρείται από άλλους 
ότι σχετίζεται κυρίως µε την Ἠπειρο καὶ από άλλους ότι oye- 
τίζεται κυρίως µε τα Μακεδονία. 

258. Βλ. Βοκοτόπουλος, “Πανιανάσσα Φιλιππιάδος” 73, σχέδια. 

259. Milošević, Djurié, “Crkva Sv. Prokopija”, (pe εκτεταμένη γαλλι- 
Kú περίληψη), όπου χρονολογείται n προσθήκη στα τέλη του 
14ου αι. ο. 84 καὶ o αρχικός ναός στον 110 αι. σ. 83, 86-87. 
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ΕΙΚΟΝΑ 108. Prizren. Bogorodica Ljeviška. a) κάτοι á ή ή ά 
à A wn, B) εγκάρσια τομή, y) αρχική αναπαράσταση βασιλικής, δ) á 
πλευράς, e) ανατολική óyn, C) γενική ánoyn. (c6 Strugar, σχέδια Nenadović). : e A 


για va καταλήξει σε βασιλική µε κλειστούς περιµε- 
τρικούς χώρους, Αξίζουν προσοχής επίσης για τον 
προσθετικό τρόπο δημιουργίας περιστώου ο Ἅγιος 
Νικόλαος Bolnički, δρομικός μονόχωρος ναΐσκος µε 
περίστωο στις δύο πλευρές και n σταυρεπίστεγα στο 
άνω μέρος της Bogorodica Bolnička στην Αχρίδα (eu. 
110), µε μεταγενέστερα περίοιωα2όθ, Για την προσθε- 
τική λογική του είναι γνωστός ο Άγιος Παντελεήμων 
της Αχρίδας, όπου ο τρίκογχος αρχικά ναός µε την 


n 
προσθήκη ενός τετρακιόνιου, μετατράπηκε σε ιερό, 
͵ ς 
ενώ κοντά στο 14ο ar. προστέθηκαν παρεκκλήσια και 
, " 
περίστωο. Ὁ ναός γκρεμίστηκε το 150 αι. για va Ku- 


260. Για τους ναούς αυτούς βλ. Ćurčić, An Annorated Bibliogra- 
phy, για τον Άγιο Νικόλαο Bolnički, 317-318, À. 1001-4 και 
για τη Bogorodica Bolnička βλ. Tomovski, “Mutter Gottes- 


Bolnička”. Tia tov Άγιο Παντελεήμονα βλ. Koco, “Trikonhal- 
nite”. 
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ΕΙΚΟΝΑ 110. Αχρίδα, a) Bogorodica Bolnička, B) Άγιος Κωνστα- 
ντίνος και Ελένη, y) Άγιος Νικόλαος Bolnički. (από Fomovski). 











ΕΙΚΟΝΑ 111. Αχρίδα, Άγιος [Παντελεήμων (Koco). 


στεί πάνω του τζαμί, το οποίο κατεδαφίστηκε πρό- 
σφατα για va ξανακτιστεί ο ναός (εικ. 111). 

Κατά την παλαιολόγεια περίοδο φαίνεται να 
γίνονται σημαντικότατες επεμβάσεις στον κάπως pii- 
κρότερο ναό της Θεοτόκου στο Drenovo tou Kava- 
darci (ex. 112), λίγο νοτιότερα των Σκοπίων κοντά 
στους Στόβους. O ναός έχει μνηµειακό ύφος καὶ 


πολλά στοιχεία της ύστερης περιόδου. H χρονολό- 
γησή του έχει συζητηθεί αρκετά2ό! Σύμφωνα µε την 
άποψη πολλών ερευνητών τοποθετείται στα µέσα του 
11ου a., χωρίς όµως επαρκή τεκμηρίωση. Τα γλυ- 
πτά ποῦ έχουν βρεθεί στο ναό κι έχουν μελετηθεί 
χρονολογήθηκαν στο τέλους του 11ου ar, αλλά av- 
τό δεν επαρκεί για τη χρονολόγηση του συνόλου τοῦ 
σωζόμενου ναού στην περίοδο avth*?. Έχει votó- 
co διατυπωθεί --πρώτα από τον Ορλάνδο (1944) — n 
άποψη ότι ο ναός είναι κτίσμα του Λουσάν των pé- 
ocv xou 14ου ar., πράγμα µε το οποίο συμφωνεί καὶ 
n Englert δν, βασισμένη στην επιγραφή της Kate- 
στραμμένης τοιχογράφπσης, την οποία δημοσίευσε o 
Bošković (1954). O V. Petković (1950) μεταφέρει από 
κατάλογο ναών αφιερωμένων om Θεοτόκο τα 
ακόλουθαό΄, “Ὁ ναός στο Nipévoflo, στο μέσον του 
δρόμου Γκράντσκο-Πρίλεπ. Περίπου το 1378-1380 
αυτόν το ναό, τον οποίο κρατούσαν οἱ Γιάκοβαις καὶ 
Ντράγκοσλαβ του φεουδάρχη Κωσταντίνου Ντρά- 
γκας τον προσφέρει ο Κ. Ντράγκας, στον ΓΠαντελε- 
ήμονα στο Άγιο Όρος. Αναγέρθηκε επί κυβερνήσεως 
του Δουσάν και ζωγῥαφήθηκε από το ζωγράφο An- 
μήτριο το 1358. Μετά την άλωση από τους Τούρ- 
κους καταστράφηκε και τα πρώτα χρόνια του 12ου 
ai ανακαινίστηκε από το Μίλα Σάβντοβαις, o 


261. Ορλάνδος, “Drenovo”, Bošković, "Saint-Sophie", Pejić, “Dre- 
novo", o. 161-171, όπου και n βιβλιογραφία για τα γλυπτά και 
επίσης πρόσφατα Englert, Olympiotissa, 6.n., o. 70-73, Ko- 
rac; Šuput, Arhitektura, o. 308, 425. To σχέδιο έχει αντιγρα- 
φεί από το άρθρο της Pejić. O ναός παρουσιάζει µεγάλο ev- 
διαφέρον, καθώς συνδυάζει τα στοιχεία του τρουλαίου otav- 
ροειδούς καὶ τις αναλογίες της βασιλικής, H τεκμηρίωση που 
έγινε από τον Lazar Sumanov δεν έχει δημοσιευθεί. 

262. Pejié, "Drenovo", όπου αναφέρεται στα παλιότερα γλυπτά του 
5ου αι. και στα οψιμότερατου 1lou. 

263. Βλ. άποψη Ορλάνδου, Ορλάνδος, "Drenovo", καὶ ánoyn 
Englert, Olympiotissa, o. 70-72, n οποία αφήνει va εννοηθεί, 
χωρίς όμως va το διατυπώνει µε σαφήνεια, ότι θα δεχόταν την 
ánogn των Filov, Ορλάνδου και Ćurčić περί χρονολόγησης στο 
140 αι., βασιζόμενη στη σχετική επιγραφή. Προφανώς όσοι αμ- 
φισβητούν τη χρονολόγηση αυτήν υπονοούν ότι n επιγραφή 
δεν είναι n αρχική, βλ. και Koco, “Quelques données” ó.n., 
xai Petrov, “Dekorativna plastika”, o. 276. Το σχέδιο που npo- 
κύπτει ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα του ιδίου τύπου, αφού o £V- 
ρύχωρος νάρθηκας που χωρίζει µε δίλοβα ανοίγματα στα δύο 
άκρα στην ευθεία των πεοσών δημιουργεί την εντύπωση βασι- 
λικής µε τρούλο. Το μνημείο συζητήθηκε και από τον Χατζη- 
γιάννη, Hadjiyannis, Olympiotissa 1989, o. 310-316, ο οποίος 
συμφωνεί µε tn χρονολόγηση στον 110 αι. - pn λαμβάνοντας. 
όµως υπόψη του την επιγραφή nou υπήρχε στη νότια είσοδο 
και τα δεδοµένα του Petkovié. 

264. O Petković, Pregled, o. 35-36, αρ 20, (n μετάφραση από τα 
σερβικά είναι της γράφουσας) αντλεί από το Novaković, 
Zakonski spomenici, o. 513. 
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EIKONA 112. Drenovo. Ναός της Θεοτόκου, a) κάτοψη (ανασχ.), f) άποψη από νοτιοανατολικά πριν το 1950, y) άποψη από vó- 


τιοδυτικά το 1990, δ) ánoyn της ανατολικής πλευράς, c) άποψη της νότιας πλευράς του περιστώου µε τις γενέσεις τόξων θολοδο- 


μίας, Ç) Χαρακτηριστική λεπτομέρεια της νότιας όψης (β, Petković). 


οποίος αναδείχτηκε καλός τεχνίτης. Ὁ ναός αφιερώ- 
θηκε στο Σωτήρα [....]. Είναι τρίκλιτος και το κεντρι- 
κό κλίτος έχει σταυροειδή κάτοψη”. 

Τα παραπάνω συνηγορούν στην ανέγερση του 
ναού πριν το 1358. Ωστόσο το μνημείο δεν έχει spev- 
νηθεί συστηματικά και δεν υπάρχει πλήρης τεκµη- 
ρίωσή tou. An τα παραπάνω φαίνεται όµως ότι τα 


γλυπτά του llou αι. είναι πιθανότατα σε δεύτερη 
χρήση όχι όµως απαραίτητα από άλλο μνημείο. Ta- 
ράλληλα, το ότι n ζωγραφική ανήκει στα µέσα tou 
14ou αι. ενισχύει τη θεωρία περί ευρείας µετασκευής 
υφισταμένων αρχιτεκτονικών μερών παλιότερου KTN- 
Ρίου επί Aouoáv και ενσωμάτωση τους, κάτι που 11- 
αἵτερα συνήθιζαν οι Σέρβοι ηγεμόνες. O Aovoáv 
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εξάλλου ανακαίνισε µε προσθήκες και επεμβάσεις και 
το ναό της Κοίμησης στο Treskavac για τον οποίο έγινε 
ήδη λόγος. Νότια όψη και κόγχες του ιερού και των 
παραβημάτων της Θεοτόκου του Drenovo θυμίζουν 
παρόμοιους ναούς xou 11ου αι., όπως είναι n Κοίμηση 
της Θεοτόκου στην Αιανή. H σύγκριση µε το προγενέ- 
στερο του σημερινού κτίσματος της μονής Βλατάδων 
μπορεί va είναι χρήσιμη, καθώς και εκεί μία άλλη 
καθοριστική φάση προηγείται της παλαιολόγειας. Αν n 
όψιμη χρονολόγηση της παραδεδοµένης µορφής vou 
Drenovo ευσταθεί, n Stara Pavlica καὶ n α΄ φαση των 
Βλατάδων προηγούνται αυτής της φάσης του Drenovo. 

Ὁ πυρήνας του ναού χωρίζεται από τους περιµε- 
















































































τρικούς χώρους (βόρειο, νότιο, δυτικό) µε έναν κίονα 
στο μέσον του ανοίγματος της κάθε πλευράς, λύση που 
συναντάται στων Stara Pavlica (Es. 84) και στην Odu- 
µπιώτισσα Ελασσόνας (Εικ. 1042). H ἴδια λύση χρησι- 
μοποιείται xat για τη διάκριση του δυτικού μέρους από 
τα άλλα δύο πλευρικά (κλίτη). Αυτό φέρνει τα πλάγια 
κλίτη-στοές µέχρι το δυτικό τοίχο του μνημείου, θυ- 
μίζοντας έτσι βασιλική. Τυπολογικά ωστόσο, το περί- 
στωο του Drenovo δε φαίνεται να διαφέρει από τα πε- 
ρίστωα των τρουλαίων μονόχωρων µε περίστωο. 

Στην ἴδια κατεύθυνση Ιδεών µε τη Bogorodica 
Ljeviška κινείται καὶ ο ναός της Θεοτόκου στη Gra- 
&anica (1311-12)265 (ex. 113). To μνημείο, ένα ení- 

















Q À 


ΕΙΚΟΝΑ 113. Gračanica (Σχεδ., φωτ. Curtié). a) κάτοψη, β) αξονική τομή χωρίς το νάρθηκα, y) τομή στο νάρθηκα, ὃ) κτητορικό 
πορτρέτο µε το πρόπλασµα tou ναού, e) γενική άποψη, C) αξονοµετρική τομή. 
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τευγμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, είναι 
υψίκορμο και έχει έντονη μνπμειακότητα. O αρχι- 
τέκτονας και οἱ τεχνίτες πρέπει να ήταν βυζαντινοί 
που ξεπέρασαν τα κεκτημένα της τέχνης τους. To 
μνημείο είναι διεξοδικά δημοσιευμένο και το θέμα 
του περιστώου του έχει αντιμετωπιστείόό, Ωστόσο 
αξίζει να σημειωθούν ορισμένα σημεία. O S. Cur- 
čić συνδέει την έννοια των περιµετρικών κλιτών µε 
το νάρθηκα και τα ανατολικά παρεκκλήσιαὀό7, ενώ 
δέχεται, ότι το περίστωο nou δημιουργείται έτσι 
µπορεί να φθάνει το ύψος του κυρίως ναού. Ovo- 
μάζει το περίστωο “περίπατο”, υπαινισσόµενος έτσι 
την κίνηση του πιστού γύρω από τον κυρίως ναό. 
Γεγονός είναι ότι τα ανοικτά περίστωα γύρω από 
σταυροειδείς εγγεγραμμένους, που συναντώνται 
στη νότια Ἠπειρο και στη Θεσσαλονίκη, τόσο otn 
Ljeviška, αλλά πολύ περισσότερο στη Gračanica ev- 
σωματώνονται µε ένα μοναδικό τρόπο, που οδηγεί 
σε λύσεις πολύ πιο συμπαγείς, τόσο ώστε va θυ- 





μίζουν τις αρχές του μονόχωρου µε τρούλο καὶ πε- 
ρίστωο. H Gračanica ενσωματώνει τὸ περίστωο 
δομικά πολύ περισσότερο από ό,τι απαντά στα pvn- 
μεία της Θεσσαλονίκης, καθώς n επικοινωνία avá- 
peoa σε αυτό xai τον πυρήνα είναι πολύ πιο στενή 
και άµεση, αφού γίνεται ανάµεσα από τα φέροντα 
στοιχεία. 

Μαζί µε xn Ljeviška καὶ την Gračanica δε µπορεί 
παρά να αναφερθεί και n σὐγχρονή τους Banjska 








ΕΙΚΟΝΑ 114. Banjska. a) κάτοψη (Deroko) β) άποψη από vo- 
τιοδυτικά. 


(1312-1316)268 (ex. 114), μαυσωλείο του βασιλέα 
Μιλούτιν, που, όπως το επιθυμούσε ο κτήτωρ, κτί- 
στηκε σύμφωνα µε το πρότυπο της προγενέοτερής 
της Studenica. Είναι σταυροειδής μονόχωρος τρου- 
λαίος, το δυτικό σκέλος tou οποίου περιβάλλεται από 
χώρο σε θέση νάρθηκα, συνδεδεμένο µε δύο εξαιρε- 
τικά στενά καὶ επιμήκη παρεκκλήσια, ενώ στη δυτική 
όψη καταλήγει σε πύργους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
και στη ρωμανογοτθική Dečani (1327-1335)299 (ei. 
115), όπου δημιουργείται ένα εσωτερικό κλειστό, στο 
πνεύμα των βυζαντινών, αλλά αφανές εξωτερικά πε- 
ρίστωοΖθ, O ναός είναι ένας σύνθετος τύπος που 
συνδυάζει πεντάκλιτα βασιλική µε μονόχωρο τρου- 
λαίο µε περίστωο, το οποίο εκφράζεται µόνο στην Ká- 
τοψη µε µια σειρά θωρακίων που περιστοιχίζουν τον 
τρουλαίο χώρο. Οι χώροι που θα αντιστοιχούσαν σε 
περίστωο καλύπτονται µε σταυροθόλια και έχουν δια- 
Φορετικά ύψη. 

Eníonc, n Θεοτόκος tou Matejié στο Κουμάνοβο 
(1355)?! είναι ένας πεντάτρουλος ναός, στον οποίο 
δημιουργείται ενιαίος χώρος µεταξύ των πεδίων του 
δίτρουλου νάρθηκα και των δυτικών διαμερισμάτων 
του εγγεγραμμένου σταυροειδούς κυρίως ναού. 

Ὡστόσο, ανάµεσα στους ναούς που παίρνουν 
προσθήκες καὶ μετασκευάζονται είναι και ορισμένοι 
από τους χαρακτηριστικούς µονόχωρους ναούς της 
Σερβίας µε προεξέχοντες χορούς (αυτόνομα μέρη). 
Έτσι, σημειώνεται n Αγία Τριάδα στη Sopoćani 
(1265 και επεμβάσεις το 14ο a)??? (ex. 116), ένας 
ναός µε popaviká Χαρακτηριστικά, αλλά µε µια 


265. Ὁ νάρθηκας κτίστηκε λίγο πριν το 1321. Βλ. yia χρονολόγη- 
on tn μονογραφία Ćurčić, Gračanica, o. 13-14, 137-139 
όπου τοποθετεί τα θεμελίωσή της στα τέλη του 1311 ή στις 
αρχές του 1312 και την αποπεράτωσή της περί το 1320. 

266. Curčić, ὁ.π., o. 36, 37, 99, 100. 

267. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και n άποψη της Englert, Olym- 
piotissa, ο. 97, 98, που θεωρεί τους “μανδύες” στοιχεία yó- 
pou που, av δεν συνδέονται µε τα παραβήµατα, όπως στην 
κατηγορία “μονόχωρων τρουλαίων µε περίστωο” ἡ Umgang- 
skirche, είναι τελείως ανεξάρτητα στοιχεία. 

268. Βλ. Šuput, “Banjska”, µε επιλεγμένη παλιότερη βιβλιογραφία 
και Ćurčić, Gračanica, o. 134-137. 

269. Βλ. Petković, Bošković, Decani, Korać, Decani, o. 149-157. 

270. Ένα τελείως διαφορετικό είδος ενσωμάτωσης συναντούμε 
στο Ratac, ναό του 1347, nou περιέλαβε στο δυτικό του μέρος 
ένα μικρότερο ναό του 11ου αι. δημιουργώντας γύρω του ένα 
ανάποδο περίστωο. 

271. Βλ. Korać, Suput, Arhitektura, 34, όπου n παλιότερη βιβλιο- 
γραφία επίσης Ćurčić, "Byzantine Sphere", ειδικά o. 57. 

272. Kandić, Milošević, Sopoćani, µε την παλιότερη βιβλιογραφία 
και Djurié, Sopoćani. 
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ΕΙΚΟΝΑ 115. Dečani (Σχεδ. από Korać). a) εγκάρσια τομή, f) 
αξονοµετρική τομή, y) άποψη από νοτιοδυτικά. 


κάτοψη που παρουσιάζει ομοιότητες µε τα βυζαντι- 
νά μνημεία. Νάρθηκας και καμπαναριό, avuupo- 
σωπευτικά της μετάβασης από το 130 στο 14ο ai., 
ακολουθούν τις σχεδιαστικές αρχές της προγενέστε- 
png Zita (1208-1215) (em. 117). Παράλληλα, στους 
περιμετρικούς χώρους του κτηρίου κυριαρχούν λύ- 
σεις που θυμίζουν τον Άγιο Γεώργιο της Όμορφοκ- 
κλησιάς, αλλά και tn Bogorodica Ljeviška. Xxn θέση 



































ΕΙΚΟΝΑ 116. Sopoćani (Σχεδ., φωτ. Kandić) a) Κάτοψη, B) To- 
μή κατά μήκος, y) Anoyn µετά την αναστήλωση. 


πλευρικών στοών καὶ σε συνέχεια των παραβημά- 
των βρίσκονται προεξέχοντες χώροι (“πτερύγια”) 
και παρεκκλήσια --από ένα σε κάθε πλευρά-- που 
συνδέονται µε µια κοινή μονοκλινή στέγη, ενώ το 
κενό ανάμεσά τους αντιστοιχεί σε ένα µεγάλο τόξο, 
που αργότερα κλείστηκε. Δημιουργήθηκε έτσι µια 
σειρά χώρων στις πλευρές του κυρίως ναού, Ἡ ιδέα 
ουνεχίστηκε καὶ στον εξωνάρθηκα µε ro kapriava- 
ριό που προστέθηκε αργότερα. H επικοινωνία των 
χώρων αυτών είναι ενδιαφέρουσα: στη νότια πλευ- 
pá επικοινωνεί o ενδιάμεσος χώρος µε το χώρο του 
σκέλους του σταυρού και το παρεκκλήσιο µε την 
αντίστοιχη νότια στοά tou εξωνάρθηκα. Στη βόρεια 
πλευρά επικοινωνεί το βόρειο παράβημα µε το σκέ- 
λος του σταυρού και ο ενδιάμεσος χώρος µε το βό- 
Ρειο παρεκκλήσι (από τη θέση της κόγχης του ιερού 
του) καὶ αυτό στη συνέχεια µε τη βόρεια στοά του 
εξωνάρθηκα. 

Mia τελείως διαφορετική κατάσταση παρουσιά- 
ζει το καθολικό της πατριαρχικής μονής στο Ma- 
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ΕΙΚΟΝΑ 117. Ziëa (Nenadović). a) Κατά μήκος τομή, β) Κάτοψη. 


τριαρχείο του Ἰπεκίου (Peć), οι Άγιοι Απόστολοι 
(1380-1400)73, όπου υπάρχουν τρεις ναοί σε μία 
ασυνήθιστη σύνθεση (eu. 118). Αν και δεν συγκατα- 
λέγεται το Inékio στους ναούς µε περίστωα, ωστόσο, 
oi ναοί που το συναποτελούν είναι κατά κάποιο 
τρόπο περιµετρικοί χώροι ο ένας για τον άλλον. O na- 
λιότερος ναός, ένας σταυροειδής µονόχωρος µε 
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ΕΙΚΟΝΑ 118. Ιπέκιο, Άγιοι Απόστολοι. a) Anoyn από βορρά. 
β) Κάτοψπ (Nenadovié). 


τρούλο, πλαισιώνεται γύρω από το δυτικό σκέλος του 
µε τρία άλλα μεταξύ τους επικοινωνούντα κτίσματα, 
από τα οποία τα δύο είναι ναοί και το τρίτο ένας eu- 
ρύχωρος εξωνάρθηκας. Το αποτέλεσµα σε κάτοψη δε 
µπορεί παρά να θυμίζει τους ναούς του Αγίου 
Όρους, αλλά βέβαια οἱ αναλογίες δεν έχουν σχέση µε 


αυτούς. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Άγιος Γεώργιος στο 
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ΕΙΚΟΝΑ 119. Staro Nagoriëino (Todić, Ćurčić a,y). a) Anoyn 
από νότο, ß,y) Κατόψεις: αναπαράσταση, avaoxaqiká. 


273. Canak-Medié, "Sv. Apostoli u Peći”, Architektura XIII v. top. 
IL, 35-42. 

274. Tatić, Tragom velike prošlosti, µέρος Β΄, Bošković, “Staro 
Nagoričino et Gračanica”, fig. 139, Todić, Staro Nagoricino, 
όπου όλη n παλιότερη βιβλιογραφία καὶ πρόσφατα Korać, 
Spomenici u Povardarju, o. 37-80 ειδικά 65-67. 
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Staro Nagoriéino (3149274 (er. 119), nou κτίστηκε 
σε βάση προγενέστερου βυζαντινού ναού του 11ou 
ή {2ou αι. και όπου πιθανότατα εργάστηκε το ἴδιο 
συνεργείο μαστόρων ye τη Ljeviska. Ο ναός είχε επί- 
σης πλάγιες στοές που γκρεμίστηκαν, όπως άλλωστε 
Φαίνεται καὶ στη σχετική τοιχογραφία, όπου 
απεικονίζεται το πρόπλασμά. τουσ», 

Αξιοπρόσεκτη είναι n περίπτωση της Βουλγα- 
ρίας όπου οἱ περιµετρικοί χώροι σε οποιαδήποτε 
μορφή, τόσο στη µεσοβυζαντινή, όσο και στην vote- 
ροβυζαντινή περίοδο, είναι ελάχιστοι. Αν καὶ n αρχι- 
τεκτονική στη Βουλγαρία, όσον αφορά τους τρόπους 
δόμησης, αφομοιώνει τα βυζαντινά πρότυπα, δε φαί- 
νεται όμως να τα ακολουθεί καὶ στο σχεδιασμό. Το γε- 
γονός προκαλεί το ερώτημα: πρόκειται μήπως για εν- 
σωμάτωση ορισμένων αναγκών μέσα στο ναό (όπως 
γράφει και o Miller για τους νάρθηκεο)276 ἡ συμβαίνει 
κάτι άλλο, nou σχετίζεται ίσως µε μια συντηρητική 
χρήση των πρωτευουσιάνικων τόπων; Αξίζει να ση- 
μειωθεί ότι καὶ στη σχολή του Μοράβα της Σερβίας 
δεν συναντώνται περίστωα ή περιµετρικοί χώροι. 

Στα πλαίσια της δεύτερης Βουλγαρικής Auto- 
κρατορίας, το 1198, αναδείχθηκε ως κέντρο το Fip- 
νοβο, όπου εγκαταστάθηκε το 1235 το νέο ΓΙατριαρ- 
χείο. Ὁ ναός µε περίστωο που εντοπίστηκε εκεί είναι 
οἱ Σαράντα Μάρτυρες του Τιρνόβου (1230 και pau- 
σωλείο στα μέσα του 14ου a1.) (ex. 120a). O va- 
óc θα πρέπει να θεωρηθεί εξαίρεση καθώς δε διαθέ- 
τει συνεχές περίστωο αλλά περιμετρικούς χώρους. 
Κτίστηκε από τον lvan Asen το B’ για τη νίκη του επί 
του Θεοδώρου Κομνηνού στον τύπο τρίκλιτης βασι- 
λικής, Ὁ ναός επεκτάθηκε τα επόμενα 70 χρόνια µε 
νάρθηκα, εξωνάρθηκα, µε τη δυτική του πλευρά σε 
επαφή pe το εξωτερικό τείχος της ομώνυμης μονής 
και τέλος µε δύο πλευρικές στοές, βόρεια και vé- 
uas, Στο ναό τάφηκε ο Ἱδρυτής, υπάρχουν όµως 
καὶ άλλοι 39 τάφου”. H είσοδος γινόταν από τα βό- 
pta, ενώ n αναπαράσταση του Boiadzhiev προτείνει 
ένα καμπαναριό στο κέντρο της δυτικής πλευράς. 

Ένας άλλος ναός που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
από την άποψη του περιστώου είναι ο Άγιος Νικόλα- 
ος στο Μελένικο”ϑθ (eux. 1208). Είναι μία κατεστραμ- 
μένη σήµερα βασιλική µε διακριτούς περιμετρικούς 
χώρους στους οποίους υπάρχουν τάφοι. Ο ναός είναι 
ένα σύνθετο μνημείο µε πολλές φάσεις. H νέα Mn- 
τρόπολη της Μεσημβρίας (ναός του Αγίου Στεφάνου) 
µε επεμβάσεις το 140 αι. {1335}28] (ex. 120γ) είναι το 
τρίτο μνημείο της Βουλγαρίας, στο οποίο απαντούν 


al) 





























ΕΙΚΟΝΑ 120. Βουλγαρία. a) Τΐρνοβο, 40 Μάρτυρες, B) Μελέ- 
viko, Άγιος Νικόλαος, y) Άγιος Στέφανος Μεσημβρίας (Σχεδ. 
al,a2 Bojadzhiev, B,y Rachénov). 


275. Ανάλογη περίπτωση εξαφάνισης του περιστώου είναι αυτή 
του ναού της Θεοτόκου στο Kuëeviste βλ. Petković, Pregled, 
c. 164, Miljkovié-Pepek, "Sv. Spas vo selo Kučevište”, Ćurčić, 
“Architecture in the Byzantine Sphere”, o. 61, όπου, όπως µε 
πληροφόρησε πρόσφατα o G. Subotić, ο ναός όχι µόνον είχε 
στοά, αλλά αυτή πρέπει να ήταν διώροφη, αν κρίνει κανείς 
από το σηµείο που οἱ τοιχογραφίες του σταματούν πάνω απο 
τη στάθµη της εισόδου, εμφανίζοντας από εκεί και πάνω το 
χαρακτηριστικό θέμα του κάτω μέρους τους. Ευχαριστώ τον 
G. Subotić για την επισήμανση αυτή. 

276. Mille, L'École, o. 119-124, Chaneva-Dechevska, N., Die Kir- 
chenbaukunst, μόνον όπου αναφέρεται σε βουλγαρικά μνημεία καὶ 
όχι σε βυζαντινά ή σερβικά, τα οποία συναριθµεί ως βουλγαρικά. 

277. Boiadzhiev, “Église des Quarante Martyrs”, o. 143-58. 

278. Boiadzhiev, ὁ.π., όπου όµως αναφέρει οικοδόμηση το 1280, 
βλ. καὶ Valov, “Veliko TFürnovo”, o. 37-54 λέει ότι ο ναός κτί- 
στηκε το 1230 από τον Ivan Asen Β΄ και ότι δέχθηκε npo- 
σθήκες το 130 αι. Και στις αρχές του 14ου ai. 

279. Βλ. Vülov, ó.n. 

280. BÀ. Mavrodinova, Sv. Nikola pri Melnik. 

281. Rachénov, "Eglises de Mesemvria”, 14-25, Krasowska, Sv. 
Stefan, Tschilingirov, Die Kunst, o. 322-323 µε την παλιότε- 


pa βιβλιογραφία. 
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ΕΙΚΟΝΑ 121. Ναός tou Ευαγγελισμού στο Κρεμλίνο (από Brunov). a) αρχαιολογικά δεδοµένα, B) σημερινή κάτοψη, y) νότια όψη. 


περιµετρικοί χώροι. Πρόκειται για βασιλική µε δυτι- 
κούς τοιχοπεσοούς του τύπου των μικρών βασιλικών 
της Μακεδονίας για τις οποίες έγινε ήδη λόγος, πρό- 
σθετο χώρο στα νότια καὶ προστώο στα δυτικά, H 
πτώση του βουλγαρικού κράτους στους Οθωμανούς 
το 1392 βάζει τέλος καὶ στη μέχρι τότε αντίληψη και 
στις συνθήκες της ναοδομίας. 

Από τους χώρους βυζαντινής επιρροής n Ῥωσία, 
n οποία αφομοίωσε πολλά στοιχεία της βυζαντινής na- 
ράδοσης, παρουσίασε κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο 
σπουδαία κέντρα και έδωσε μεγάλων διαστάσεων pvn- 
μεία µε περίστωαδϑ2, Στην ὕστερη περίοδο όµως καὶ 
συγκεκριµένα ανάμεσα στο τέλοςτου 12ου και το τέλος 
σχεδόν του ]4ου αι. n κυριαρχία των Τατάρων είχε 
εντελώς ανασταλτική επίδραση om ρωσική ναοδοµία. 
Μόνο το 150 αι. πλέον υπάρχουν στο Zvenigorod 
επιρροές μέσω Σερβίας, αλλά στη Μόσχα, όπου n ανά- 
ππυξή της ταυτίζεται µε αυτήν όλης της Ρωσίας, είναι 
τεκμηριωμένο ότι εργάζονται δυτικοευρωπαίοι αρχιπέ- 
κτονες, H εποχή των μεσοβυζαντινών ναών µε τα 
πολλαπλά περίστωα δεν επέστρεψε παρά µόνον το 150 
αι. Ὡστόσο, λίγοι µόνο ναοί θα μπορούσαν va ava- 





ΕΙΚΟΝΑ 122. H Μπτρόπολη vov Κανάλων (Sobor na Proto- 
ke) (1196-1200). Αναπαράσταση (Rappoport). 


φερθούν από την περίοδο που µας ενδιαφέρει: H 
πρώτη μητρόπολη του Suzdal (1222-1225)35 που δε 
σώζεται, ο ναός του Ἁγίου Γεωργίου στο Yuriev-Polsky 
(1230-1234), που κατέπεσε και ξανακτίστηκε το 
1471755 καὶ n μητρόπολη του Ευαγγελισμού στο 
Κρεμλίνο (1360) που ξανακτίστηκε το 1416 και στα 
1484-1489 ως τετρακιόνιος µε ανοικτό τιερίστωο”δ» 
(ex. 121), είναι μερικοί από αυτούς. 


CSES 


T. ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΣΤΩΩΝ (Iiv. o. 196-197) 


ΓΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 

H τυπολογία όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, δεν 
αποτελεί σκοπό αλλά ένα από τα εργαλεία για την κατα- 
vónon των περιστώων, όπως και κάθε άλλου αρχπε- 
κτονικού στοιχείου ή συνόλου. Σκοπός παραμένει n 
προσέγγιση και katavónon της αρχιτεκτονικής σκέψης 
που παράγει το σχέδιο ενός αρχιτεκτονικού στοιχείου ή 
συνόλου. Me αυτή την οπτική καταγράφηκαν τα οχέδια 
τῶν περιστώων καὶ των συγγενών µε αυτά χώρων που 
εμφανίστηκαν γύρω από πυρήνες διαφόρων τύπων. 


282. Έγινε ήδη λόγος για touc ναούς αυτούς καὶ την προσαρ- 
μογή του σχεδίου τους στον κωγνσταντινουπολίτικο otav- 
ροειδή εγγεγραμμένο στη μεγάλη κλίμακα, µε προσθήκη 
επικοινωνούντων κλιτών καὶ ναρθήκων, ώστε va προκύ- 
mouv εσωτερικά περίστωα. H Μητρόπολη των Κανάλων 
στο Smolensk (e. 122) φαίνεται να είναι από τα τελευταία 
τέτοια μνημεία. 

283. Hamilton, “Art and Architecture in Russia”, o. 52-53, 54, 62. 

284. Faensen, Ivanov, Early Russian, o. 358-359, Hamilton, 6.11., σ. 
53, 62, 63-64, 78-79. 

285. Faensen, Ivanov, ó.n. o. 411-417, &16. 412, Hamilton, ό.π., o. 
189-190, 196 και σποραδικά Kachalova e.a., The Annuncia- 
tion Cathedral, e16. o. 6 κ.ε. και Brunov, Hram, o. 84 e. T. 
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Ακολούθησαν οµαδοποιήσεις σύμφωνα µε opiopéva 
κριτήρια που αφορούν σχέσεις χώρων. Or σχέσεις au- 
τές εμπεριέχουν τις λειτουργίες και καθορίζουν τον ap- 
Χπεκτονικό τύπο καὶ την κατασκευή. Ένα περίστωο 
ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία 
κατηγορίες σχέσεων και συνεπώς ο τύπος καθορίζεται 
από περισσότερα κρπήρια. Τα κρπήρια διακρίνονται: 


a) σε σχέση µε το σύνολο του κτηρίου: ενσωµατω- 
μένα πλήρως ή εν μέρει À πρόσθετα 

B) σε σχέση pe tov πυρήνα: σχήμα IL AT 

y) σὲ σχέση pe τη διάταξη: ενιαίος-συνεχής χώρος 
ή auxóvopa επικοινωνούντα µέρη και 

δ) σε σχέση µε τον έσω χώρο: επικοινωνία µε τον 
παρήνα (προς τα µέσα) ή επικοινωνία µε διαφο- 
ρετικά επίπεδα (υπερώο ή υπόγειο) 

t) σε σχέση µε τον έξω χώρο: Κλειστά (προς τα 
έξω) ανοικτά ή μεικτά 

©) σε σχέση µε την κατασκευή: θολοσκεπή ή δυ- 
λόστεγα. 


To κριτήριο (a) ανταποκρίνεται στις δύο βασι- 
κές κατηγορίες, στις οποίες εστιάστηκε το ενδια- 
φέρον της παρούσας έρευνας: 


1. περίστωα ενσωματωμένα στο κτήριο του ναού 
από τον αρχικό σχεδιασμό και 

2. περίστωα που προστέθηκαν εκ των υστέρων σε 
έναν πυρήνα. 


Στις δύο αυτές κατηγορίες απαντούν μνημεία 
µε πορήγες διαφόρων τύπων, αλλά όχι µε την ἴδια 
συχνότητα. Στην πρώτα κατηγορία (1) οι povó- 
χώροι ναοί µε τρούλο και περίστωο είναι οἱ περισ- 
σότεροι, καθώς n κατάταξη μνημείων στον τύπο au- 
τό προὔποθέτει το περίστωο. Στην Κωνσταντινού- 
πολη n Παμμµακάρισιος, ο Άγιος Ανδρέας εν τη Κρί- 
σει, o Τίμιος Πρόδρομος του Λιβός, το καθολικό 
του Χριστού της Χώρας και πιθανώς n Κυριώτισσα, 
στη Μακεδονία o Τίμιος Πρόδρομος των Σερρών, 
n Κοίμπση της Θεοτόκου στο Treskavac, ο ναός της 
Θεοτόκου στο Drenovo του Kavadarci (ΠΓΔΜ) και 
n μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκπ2θό, στην Ήπει- 
po το Λάμποβοϑ7 και στη Θεσσαλία n Ολυμπιώτισ- 
σα είναι τα μνημεία που ανήκουν σε αὐτόν τον τύπο 
στην υστεροβυζαντινή περίοδο. Ακόμη θα priopoó- 
σε να περιληφθεί n όψηιη φάση του ναού του Βή- 
ματος στην Κόρινθο και, ὡς Ιδιαίτερη περίπτωση, o 
Άγιος Νικόλαος Μεσοποτάμου καὶ n ΓΠαρηγορήτισ- 
σα της Άρτας. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται 
και 01 ναοί του τύπου των εγγεγραμμένων σταυροει- 
δών µε περίστωο που είναι επίσης πολυάριθμοι: 


στην Κωνσταντινούπολη δε σώθηκε κανένας, ούτε 
στη Opáxn και στη Μακεδονία, υπάρχουν όµως 
στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Παντελεήμων, n Αγία Αι- 
κατερίνη και οἱ Άγιοι Απόστολοι, στην Ἠπειρο ο 
Παντοκράτωρ στο Μοναστηράκι Βονίτσης καὶ m- 
θανότατα n Παντάνασσα στη Φιλιππιάδα. Εδώ θα 
πρέπει να προστεθούν συγκριτικά τα μνημεία της 
Σερβίας, όπως n Bogorodica Ljeviška ή n Gračanica. 

Στον τύπο της βασιλικής δεν απαντούν μνημεία, 
τα οποία εκτός του χώρου των κλιτών ή αντί yr αυτά 
γα έχουν ενσωματωμένο και άλλο περίστωο. Στην 
Κωνσταντινούπολη, εκτός της αμφιλεγόμενης περί- 
πτώσης του Manastir Mescidi, δε σώζονται τέτοια pvn- 
μεία, αλλά στην περιφέρεια ο Άγιος Νικόλαος Opoa- 
γός Θεσσαλονίκης, οι Ταξιάρχες στην ίδια πόλη, n 
Περίβλεπτος της Βέροιας, n Παναγία στο Καστράκι 
Τρικάλων ίσως ακόµη καὶ n Παλιά Μητρόπολη Εδέσ- 
σης είναι μνημεία nou είχαν από την αρχή ενοποιημέ- 
να κλίτη και νάρθηκα ως περίστωα. H περίπτωση της 
βασιλικής µε περίστωο από τον αρχικό σχεδιασμό είναι 
σημαντική και για τα μνημεία του Μυστρά. 

H κατηγορία (2) των πρόοθετων περιστώων 
και συγγενικών µε αυτά χώρων, τα οποία δεν nepi- 
λήφθηκαν από την αρχή στο σχεδιασμό, απαντά επί- 
σης σε όλους tous τύπους πυρήνων. Μερικοί μάλι- 
στα ναοί µε κλειστό περίστωο είχαν ένα δεύτερο καὶ 
πάλι κλειστό περίστωο, πρόσθετο γύρω από το πρώ- 
το, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, όπως ο ναός 
του Προδρόμου της μονής vou Λιβός, n Παμμακά- 
ριστος καὶ n μονή της Χώρας. H Κυριώτισσα θα sí- 
χε ένα περίστωο, όπως και ο ναός του Προδρόμου 
στις Σέρρες στον οποίο έγιναν διάφορες προσθήκες 
σε θέση περιστώου καὶ καθ᾿ ύψος. Στις υπόλοιπες 
περιοχές δεν συναντάται n περίπτωση αυτή. 

Περίστωα που προστέθηκαν σε ναούς τύπου εγ- 
γεγραμμένου σταυρού συναντώνται: στην Kovora- 
ντινούπολη το Kilise Camii, στην Αχρίδα n Αγία Zo- 
φία, στη Βέροια ίσως ο ναός τῶν Αγίων Κηρύκου και 
Ἰουλίτας, στην Opopqoxxànoiá τας Καστοριάς ο 
Άγιος Γεώργιος, στην πειρο πιθανόν ο πρώτος ναός 
της Παρηγορήτισσας της Άρτας, εν μέρει n Γ]αντά- 
νασσα της Φιλιππιάδας καὶ ίσως ο Άγιος Νικόλαος 
Ροδιάς288͵ Αντίστοιχα σε βασιλικές συναντώνται μόνο 


286. H μονή Βλατάδων κατατάσεται στην κατπγορία αυτή παρά 
τις ιδιορυθµίες τας. 

287. Αν δεχθεί κανείς χρονολόγηση στο 130 αι. 

288. Δεν περιλαμβάνονται εδώ τα αθωνίτικα καθολικά στις μονές 
Λάβρα, Ιβήρων, Βατοπέδι που αποτελούν ιδιαίτερη περίπτω- 
ση και όπου γίνεται ανάπτυξη της δυτικής πλευράς που περι- 


βάλλεται από παρεκκλήσια προθαλάµους (λιτές) και προστώα. 
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στην περίπτωση της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, ενώ 
µπορεί εδώ να περιληφθεί ὡς σταυρεπίστεγος ο ναός 
του Τουρκοπάλουκου και ὡς ιδιαίτερη περίπτωση Οἱ 
ναοίτου Μυστρά, καθώς το ισόγειό τους είναι βασιλι- 
KÁ, n οποία, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οχετίζε- 
τα µε την προσθήκη στοών, Επίσης µπορεί va nepi- 
ληφθεί ως Ιδιαίτερη περίπτωση n Bogorodica Ljevi- 
ška, που, ὡς κατεστραμμένη βασιλική, υπέστη προ- 
οθήκη-μετασκευή µε πλήρη αλλαγή του τύπου της. H 
Αγία Σοφία της Αχρίδας ως βασιλική µε τρούλο και 
πρόσθετους χώρους µπορεί επίσης να περιληφθεί 


στην κατηγορία αυτή. 


L2. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 


Με βάση το κριτήριο (f) προκύπτουν οµαδοποιή- 
σεις, που άλλοτε είναι άµεσα αντιληπτές καὶ άλλοτε 
όχι. O πυρήνας µπορεί να ερμηνευθεί µε δύο τρό- 
πους: 1) να αποτελείται από τον κυρίως ναό, τρου- 
λαίο ή δρομικό και 2) να αποτελείται από ένα κτί- 
opa, συνήθως σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου, 
που περιλαμβάνει τον τρουλαίο χώρο, διευρυμμένο 
µε τους κάτω από τις κεραίες χώρους και το νάρ- 
Onka. 

Στην πρώτη περίπτωση (1) περιλαμβάνονται oi 
μονόχωροι σταυροειδείς ναοί µε τρούλο και περίστωο 
(όπως ο Άγιος Ανδρέας εν τη Κρίσει,  Γ]αμμακάριστος 
κτλ.) και or δρομικοί ναοί µε περίστωο (όπως το 
Manastir Mescidi, ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, κτλ.). 
Στι δεύτερη περίπτωση (2) περιλαμβάνονται σταυροει- 
δείς εγγεγραμμένοι µε περίστωο (όπως ο Άγιος Γ]αντε- 
λεήμων και o1 Άγιοι Απόστολοι) και περιπτώσεις όπως 
της Μητρόπολης του Μυστρά και της Θεοτόκου του 
Matejé. 

To περίστωο σε σχήμα H είναι κρπήριο για τα 
μνημεία τας μελέτης καὶ συνεπώς συναντάται στους 
περισσότερους ναούς που εξετάστηκαν. Ορισμένες 
φορές όµως εμφανίζεται και σε σχήμα T, ενώ σε ád- 
λες περιπτώσεις n διαµόρφωση του περιστώου απο- 
κλίνει κάπως από αυτούς τους σχηματισμούς. Σχε- 
δόν πάντα οι ναοί της περίπτωσης (1) έχουν περί- 
στωο σε σχήμα TT και αυτό αποτελεί δομικό µέρος 
του συνόλου. Σε μερικές περιπτώσεις δρομικών va- 
ών όµως to περίστωο είναι πρόσθετο (όπως π.χ. 
στον Άγιο Δημήτριο Κυψέλης). Ot ναοί της περί- 
πτωσης (2) έχουν επίσης περίστωο σχήματος IT, το 
οποίο άλλοτε είναι δοµικά συνδεδεμένο µε τον πυ- 
páva (όπως στο Μοναστηράκι Βονίτσης, στους Ayi- 
ους Αποστόλους Θεσσαλονίκης, otn Gračanica) και 
άλλοτε είναι πρόσθετο, µε αυτόνομους χώρους 
(όπως στο Kilise Camii ή στην Ομορφοκκλησιά). 


Σπα Πλαίσια αυτά εμφανίζονται, όπως είναι φυσικό, 
Ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις. Όρισμένες 
φορές το περίστωο Π δε φθάνει μέχρι τα ανατολικά 
άκρα του ναού, αλλά σταματά πριν από αυτό (όπως 
στον Άγιο Νικόλαο Ροδιάς). 

Ta περίστωα IT, σε συνδυασμό µε τα υπόλοιπα 
κριτήρια, εμφανίζουν µια μεγάλη ποικιλία λύσεων. 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι τις πε- 


ρισσότερες φορές περιλαμβάνουν στα ανατολικά άκρα 
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τους παρεκκλήσια”ϑ᾽, που άλλοτε έχουν µια σημαντι- 


KÁ αυτονομία καὶ άλλοτε óy. Συχνά έχουν µε oa- 
Φήνεια ekppaopévn αυτών τη λειτουργία (του παρεκ- 
Κλησίου), µε προεξέχουσα κόγχη ιερού ή το λιγότερο 


µε κόγχη εγγεγραμμένη στο πάχος τῶν τοίχων των 
ανατολικών τους ἀκρων””', Τα παρεκκλήσια συνήθως 


καλύπτονται µε θολωτή κατασκευή”; 


; ενώ συχνά n 
αυτονομία και n σημασία τους τονίζεται µε τρουλί- 
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σκους””», οἱ οποίοι τοποθετούνται συχνότερα επάνω 


ακριβώς στον τετραγωνικό χώρο του παρεκκλη- 


289. Το θέμα αυτό συζήτησε διεξοδικά ο S. Ćurčić, "Subsidiary 
Chapels”, και πάλι ο ἴδιος Gračanica, o. 75-80 καὶ παλιότερα 
n Babić, Les Chapelles, που πραγματεύεται το θέµα αυτό. 

290. Αυξημένη αυτονομία από την ακραία, θα λέγαμε, περίπτωση 
του πρόσθετου νότιου παρεκκλησίου της llaupaxapíorou 
και τα παρεκκλήσια των υπερώων, όπως στη Μητρόπολη TOU 
Μυστρά και στην Αγία Σοφία Αχρίδος, µε µια αυξημένη 
αυτονομία στων Κυριώτισσα της Κωνσταντινούπολης, στη 
μονή της Χώρας και ίσως στο Manstir Mescidi, επίσης στην 
Οδηγήτρια “Αφεντικό” καθώς και στην Αγία Σοφία του Mu- 
στρά καὶ στον Άγιο Γεώργιο Οµορφοκκλπσιάς, στον Άγιο An- 
μήτριο στο Τουρκοπάλουκο, στον Άγιο Παντελεήμονα καὶ 
στους Ταξιάρχες της Θεσσαλονίκης, στην Παντάνασσα Φι- 
λιππιάδος και στο Μοναστηράκι Bovironc. Περισσότερο 
ενταγμένα στο σύνολο είναι στη Θεσσαλονίκη τα δύο παρεκ- 
κλήσια της Αγίας Αικατερίνης, το βόρειο των Αγίων Απο- 
στόλων, αυτά της μονής Βλατάδων καὶ στην Άρτα της Ia- 
Ρηγοτήτισσας. 

291. Όπως στους Αγίους Αποστόλους καὶ στον Άγιο Νικόλαο 
Όρφανό της Θεσσαλονίκης, στο ναό των Αγίου Κηρύκου και 
Ἰουλίτας της Βέροιας, στην Παναγία στο Καστράκι Τρικά- 
λων, στα παρεκκλήσια της Οδηγήτριας “Αφεντικό” και της 
Ἁγίας Σοφίας του Μυστρά. Ενώ μόλις προεξέχουν από τον 
ανατολικό τοίχο οι κόγγες των παρεκκλησίων της Αγίας Ar- 
κατερίνης και της πρώτης βυζαντινής φάσης της μονής Βλα- 
τάδων, Στους Ταξιάρχες τς Θεσσαλονίκης, n κόγχη του 
βορείου παρεκκλησίου προεξέχει, ενώ στο νότιο (αν είναι πα- 
ρεκκλήσι) δεν υπάρχει. 

292. Όπως στη μονή Βλατάδων (το σωζόμενο νότιο παρεκκλήσι), 
στους Ταξιάρχες στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Γεώργιο Όμορ- 
φοκκλησιάς (καµάρες), στην Παρηγορήτισσα της Άρτας (στο 
ισόγειο σταυροθόλια) καὶ στην Αγία Σοφία του Μυστρά. 

293. Όπως π.χ. n Παμμακάριστος µε ολόκληρο σύστηµα θολο- 
δομίας, μονή της Χώρας, n Αγία Αικατερίνη και οι Άγιοι 
Απόστολοι Θεσσαλονίκης, n ΓΠαρηγορήτισσα της Άρτας (στα 
υπερώα), ο Άγιος Δημήτριος στο Ἰουρκοπάλουκο, n [|αντά- 
νασσα Φιλιππιάδος και το Μοναστηράκι Βονίτσης. 
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σίου29΄ και σπανιότερα μπροστά tov”, 


Τα περίστωα σχήματος I παρουσιάζουν διά- 
φορες λύσεις στο δυτικό τους σκέλος, Εκεί εμφανί- 
ζονται είτε τρουλίσκοι που στέφουν τα δυτικά yo- 
νιακά διαμερίσματα του nepioxóou?6 ή τις θέσεις 
πίσω από αυτά, στις πλάγιες στοές””᾽, είτε πύργοι 
καὶ καμπαναριά στα δυτικά άκρα ἡ στο xévipo??? 
είτε, τέλος, απλές διαμπερείς στοές”. Μια ανά- 
λογη ποικιλία λύσεων εμφανίζεται καὶ στις πλευρ!- 
Κές στοές, των οποίων μέρη αποτελούν τα δυτικά 
καὶ ανατολικά άκρα, στα οποία ήδη έγινε αναφορά. 
Θα πρέπει όµως να σημειωθεί ότι οἱ πλευρικές 
στοές έχουν συνήθως, από άποψη οργάνωσης του 
χώρου, το χαρακτήρα συνδετικού στοιχείου avápe- 
σα στα κλειστά ανατολικά άκρα (παρεκκλήσια) καὶ 
στο δυτικό σκέλος καὶ τα στοιχεία, για τα οποία έγι- 
νε ήδη λόγος. Αυτός ο χαρακτήρας κάνει τις πλευ- 
ρικές στοές σχετικά απλές και ενιαίες µε την na- 
ρεµβολή ορισμένων στοιχείων, συνήθως στων Ká- 
λυψα, τα οποία δεν αλλάζουν αυτό το βασικό χα- 
ρακτηριστικό τους, Το σημαντικότερο στοιχείο που 
παρατηρείται εδώ είναι n προστασία ή o τονισμός 
των πλαγίων εισόδων του ναού. Έτσι, υπάρχουν 
τρουλίσκοι ή ασπίδες μπροστά από αυτές στη 
στοά”θῦ ή kapápsc??! κάθετες προς τον τοίχο του 
πυρήνα και ορισμένες φορές πεζούλια στο κάτω 
μέροςθθ», 

Γ3. ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 


To κριπήριο (y), της διάταξης του περιστώου σε EVI- 
afo συνεχή χώρο ή σε σύνολο µε αυτόνομα µέρη, εί- 
vai εξαιρετικά σηµαντικό, ακόµη και για τον προσ- 
διορισμό του όρου του περιστώου. Καθώς θεωρή- 
θηκε εδώ ότι ο ενιαίος χώρος, αλλά καὶ οἱ χώροι 
που επικοινωνούν μεταξύ τους καὶ αποτελούν ένα 
σύνολο γύρω από τον πυρήνα έχουν καθοριστική 
σημασία για το θέμα, προκύπτουν οµάδες µε κοινά 
χαρακτηριστικά: Το περίστωο ὡς ενιαίος χώρος yo- 
pis καμία διαίρεση ή µε νύξεις για διαίρεση µε pop- 
φή παραστάδων, ευρέων ανοιγμάτων κτλ. απαντά 
τόσο στοὺς δρομικούς ναούς καὶ στους µονόχω- 
ρους µε τρούλο και περίστωο, όσο και στους σταῦ- 
ροειδείς εγγεγραμμένους, Στην περίπτωση αυτήν 
ουσιαστική σημασία έχει ο τρόπος σύνδεσης µε τον 
πυρήνα. Το περίστωο που αποτελείται από ένα σύ- 
νολο επικοινωνούντων χώρων έχει να παρουσιάσει 
µια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών, που ορισμένες 
φορές περιλαμβάνουν το σύνολο ἡ μέρη του ενι- 
αίου περιστώου, όπως ήδη φάνηκε από την ava- 
φορά στα προηγούμενα κριτήρια σχέσεων του NE- 


ριστώου. Η κατάτμηση των περιμετρικών χώρων fi 
n σύνθεση στοιχείων (παρεκκλήσια, κωδωνοστά- 
σια, στοές κ.λπ.) ὡς προς τη λειτουργία, tn διάταξη 
καὶ την κατασκευή µπορεί να είναι τέτοια ὥστε να 
καταργείται n συμβατική έννοια του περιστώου καὶ 
να αντικαθίσταται μ᾽ ένα σύνολο συγγενικών προς 
αυτό χώρων. 


294. Όπως n Παμμακάριστος στην Κωνσταντινούπολη, n Αγία Ai- 
κατερίνη καὶ οἱ Άγιοι Απόστολοι στη (θεσσαλονίκη, n Ta- 
ρηγορήτσσα στην Άρτα, ο Άγιος Δημήτριος στο Τουρκοπά- 
λουκο, n Παντάνασσα Φιλιππιάδος καὶ το Μοναστηράκι 
Βονίτσης. 

295. Μόνο om μονή τας Χώρας και στον Άγιο Παντελεήμονα 
Θεσσαλονίκης. Σε ορισμένους ναούς αυτό γίνεται γιατί οἱ 
τρουλίσκοι στέφουν τα γωνιακά διαμερίσματα του εγγεγραμ- 
μένου, όπως στα υπερώα της Οδηγήτριας Ἀφεντικό) και της 
Μπτρόπολης του Μυστρά. 

296. Παραδείγματα: στην Κωνσταντινούπολη ο εσωνάρθηκας της 
μονής τας Χώρας (ασύμετρα), o εξωνάρθηκας του Kilise 
Camii, own Θεσσαλονίκη n Αγία Αικατερίνη, στην Ἠπειρο n 
Παρπγορήτισσα και πιθανόν το Μοναστηράκι Βονίτσης. Σε 
σχέση µε το φαινόμενο αυτό βλ. για την ιδέα τῶν δίτρουλων 
ναρθήκων Ćurčić, "Twin-Domed Narthex”, ό.π. 

297. Παραδείγματα: οἱ Άγιοι Απόστολοι και ο Άγιος Παντελεήμων 
Θεσσαλονίκης, 

298. Πύργοι, όπως στων Αγία Σοφία Αχρίδας (πύργοι στον 
εξωνάρθηκα, πυργοειδές κλιµακοστάσιο στον εσωνάρθη- 
κα), στο Τουρκοπάλουκο (πυργοειδή διαμερίσματα), 
στους Αγίους Θεοδώρους του Μυστρά και στην Οδηγά- 
τρια “Αφεντικό”. Ἐπίσης, στη µία πλευρά του δυτικού 
σκέλους, όπως στην Οδπγήτρια "Αφεντικό” (στη νότια yo- 
via), στον Τίμιο Πρόδρομο Σερρών (βόρεια γωνία, πυρ- 
γοειδές κλιμακοστάσιο), στο νότιο δυτικό άκρο τας Ha- 
ντάνασσας στη Φιλιππιάδα, στην Αγία Σοφία και στην Ta- 
ντάνᾶσσα του Μυστρά και στο νοτιοανατολικό άκρο της 
Μητρόπολης του Μυστρά. Επίσης, στο κέντρο όπως πιθα- 
γότατα στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης, στον 
Άγιο Γεώργιο Οµορφοκκλησίάς, στο Τουρκοπάλουκο στην 
Έπειρο, αλλά καὶ otn. Bogorodica Ljeviška Πριζρένας. O 
κεντρικός άξονας τονίζεται όμως καὶ µε έναν άλλο τρόπο, 
όπως π.χ. µε vo παρεκκλήσι vou υπερώου στον Τίμιο Πρό- 
δρομο Σερρών. 

299. Όπως στο Manastir Mescidi της Κωνσταντινούπολης, στο 
Μεσοπόταμο, στην Αγία Θεοδώρα της Άρτας, στην Ha- 
ντάνασσα του Μυστρά ή ὡς συνδετική στοά ανάμεσα σε 
δυο κλειστά στοιχεία, όπως στην Οδηγήτρια “Αφεντικό”, 
στη Μητρόπολη του Μυστρά και στην Αγία Σοφία της 
Αχρίδας. 

300. Όπως στη μονή της Χώρας τρουλίοκος (νότια πλευρά), στον 
Άγιο Παντελεήμονα Θεσσαλονίκης τρουλίσκοι, στους Αγίους 
Αποστόλους ασπίδες, στην Αγία Αικατερίνη ασπίδα (βόρεια 
πλευρά), στην Παρπγορήτισσα της Άρτας ασπίδες, στη Ila- 
γτάνασσα Φιλιππιάδος καὶ στην Π]αντάνασσα του Μυστρά 
επίσης. 

301. Όπως στον Άγιο Γεώργιο της Ὁμορφοκκλησιάς, στο Mova- 
στηράκι Βονίτσης, πιθανώς στην ΓΠαντάνασσα Φιλιππιάδος 
Και ίσως στον Άγιο Νικόλαο Ῥοδιάς, στο Τουρκοπάλουκο και 
στο Μεσσοπόταμο. 

302. Όπως στον Άγιο Γεώργιο Οµορφοκκλησιάς και στην ΓΠαντά- 
νοσσα Φιλιππιάδος. 
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Τά. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩ ΧΩΡΟ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
EIIITIEAA 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι το 
κριτήριο (δ), mou επηρεάζει καθοριστικά το 
σύνολο του ναού µε περίστωο. Η επικοινωνία του 
περιστώου pe τον πυρήνα έχει διαβαθμίσεις που 
καθορίζουν τόσο την κατασκευή, όσο και το πνεύ- 
μα του κτηρίου. Σε γενικές γραµµές δύο είδη 
επικοινωνίας είναι διακριτά 1) µια στενή καὶ ápe- 
on επικοινωνία και 2) µια περιορισμένη επικοινώ- 
via. Mia στενή και πιο άμεση επικοινωνία επιτυγ- 
χάνεται µε λεπτά κατά διαστήματα κάθετα στοιχεία 
(κίονες συνήθως ή πεσσούς). Το ύψος παίζει εδώ 
σηµαντικό ρόλο, αφού όσο πιο ψηλά συνδέονται 
τα στοιχεία αυτά, τόσο πιο ενιαίος γίνεται ο χώρος 
και n επικοινωνία ανάμεσα σε πυρήνα και περί- 
στῶο πιο στενή, Αυτό µπορεί να φθάσει βέβαια 
μέχρι xn διάλυση των συστατικών στοιχείων tou 
περιστώου καὶ τη δημιουργία ενός νοπτού περιµε- 
τρικού χώρου που δε διακρίνεται ουσιαστικά από 
το θεωρητικό πλέον πυρήνα και ὡς τέτοιος βρί- 
σκεται έξω από τα πλαίσια της παρούσας εργα- 
σίας. Το είδος αυτό της εσωτερικής επικοινωνίας 
συνδέεται κατ’ επέκταση στενά pe το σχεδιασμό του 
ναού και τους στόχους nou αυτός θέτει. Τα pvn- 
μεία που χαρακτηρίζονται από στενή εσωτερική 
επικοινωνία ανάµεσα σε πυρήνα και περίστωο είναι 
κυρίως οι μονόχωροι ή σταυροειδείς ναοί µε 
τρούλο kai περίστωο καὶ οἱ δρομικοί ναοί µε περί- 
στωο ή o1 τρίκλιτες βασιλικές µε ενοποιηµένο váp- 
Onga. Στον αντίποδα αυτού του είδους επικοινω- 
vías είναι n δραστικά μειωμένη pe τοίχο, o οποίος 
περιλαμβάνει θύρες που μπορεί να είναι αρκετά 
στενές. Εδώ, ο πυρήνας είναι έντονα οριοθετη- 
μένος, ενώ προκύπτουν, ακόµα και σε μικρότερα 
μνημεία, μεγάλες επιφάνειες που απαιτούν µια συ- 
Υκεκριµένη αισθητική αντιμετώπιοπόῦὈ. Στην ka- 
τηγορία αυτήν κατατάσσονται κυρίως σταυρο- 
εἰδείς εγγεγραμμένοι ναοί και ορισμένοι δρομικοί. 
Από touc µονόχωρους ναούς µε τρούλο ένας μόνο 
µπορεί va καταταγεί εδώ: n μονή της Χώρας. O 
Τίμιος Πρόδρομος Σερρών θα μπορούσε ίσως va 
προστεθεί αν υποτεθεί ότι σε αρχική φάση οι πε- 
Ριµετρικοί του χώροι επικοινωνούσαν μεταξύ 
τους, Στην περίπτωση που υπάρχει μειωμένη eni- 
κοινωνία avápeoa στα pépn του περίστωου τότε 
καταλύεται n έννοια του περιστώου ὡς συνεχούς 
ενιαίου χώρου. 


Ε5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩ ΧΩΡΟ 


Με βάση το κρπήριο (c) γίνεται µια διάκριση, που 
είναι εύκολα ορατή και έχει ουσιαστική σημασία: eí- 
vai 1} τα κλειστά και 2) τα ανοικτά περίστωα, καθώς 
καὶ ο συνδυασμός τῶν παραπάνω 3) τα μεικτά περί- 
στωα. Τα κλειστά µε εξωτερικό πλήρη τοίχο nepi- 
λαμβάνονται συνήθως εξαρχής στο σχεδιασμό του 
κτηρίου --όπως στο povóyopo τρουλαίο µε περί- 
στωο-- και αναπτύσσονται ὡς περιµετρικοί νάρθη- 
κες ή ὡς περιμετρικά µέρη βασιλικής. Τα ανοικτά 
περίστωα, τα οποία, αντί yia εξωτερικό τοίχο μπορεί 
να έχουν κιονοστοιχία ή πεσσοστοιχία και να είναι 
περιορισμένα (ανάµεσα σε κλειστά στοιχεία) ή δια- 
µπερή, συνδέονται συνήθως µε έναν τουλάχιστο 
κλειστό χώρο, που µπορεί να είναι ένα ή δύο παρεκ- 
Κλήσια στο ανατολικό πέρας (ή πέρατα). Το ανοικτό 
περίστωο, που µπορεί ανάµεσα στους κίονες va πε- 
ριορίζεται µε χαμηλά θωράκια, έχει χαρακτήρα, θα 
έλεγε κανείς, περισσότερο κοσμικό, µε έμφαση στη 
σχέση ye τον έξω του ναού χώρο. Η σχέση αυτή το- 
γίζεται και µε τη θέση των θυρών του πυρήνα καὶ 
των επιφανειών των κλεισιών τοίχων του. O χαρα- 
κτήρας τους τονίζεται μερικές φορές µε ένα πεζούλι, 

Στα κλειστά περίστωα οἱ κιονοστοιχίες tau- 
τίζονται µε αυτές του πυρήνα του ναού και συνεπώς 
n προς τα έσω επικοινωνία αποκτά µια ιδιαίτερη on- 
μασία. H έξω πλευρά κλείνεται pe τοίχο που έχει na- 
ράθυρα, συνήθως ιδιαίτερα μεγάλα, ώστε να εξα- 
σφαλίζεται άπλετος φωτισμός. Τα κλειστά περίστωα 
έχουν συχνά δύο επίπεδα, του ισογείου και των υπε- 
ρώων, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ίδια διά- 
ταξη σε ένα ψηλότερο επίπεδού΄͵ Ὑπερώα δε συνα- 
ντώνται σε ανοικτά περίστωα, µε εξαίρεση τον εξω- 
γάρθηκα της Αγίας Σοφίας της Αχρίδας, που θεω- 
ρείται ειδική περίπτωση, ενώ ο Τίμιος Πρόδρομος 
Σερρών έχει ένα ολόκληρο παρεκκλήσι στον όροφο 
πάνω στο νάρθηκά του. 

Αντιθέτως, τα ανοικτά περίστωα βρίσκονται 


303. Στην περίπτωση αυτήν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες που 
τοιχογραφούνται. 

304. Ὑπερώα συναντώνται στους ναούς τας Κωνσταντινούπολης 
Κυριώτισσα και μονή της Χώρας, pe τη διώροφη βόρεια στοά 
καὶ το χώρο που θα κατελάμβανε η νότια πριν προστεθεί το 
παρεκκλήσιο, στην Παρηγορήτισσα της Άρτας, ίσως να 
υπήρχαν στο Λάμποβο, στον εξωνάρθηκα του Ἁγίου Γεωργί- 
ου της Όμορφοκκλησιάς, στην Αγία Σοφία τας Αχρίδας και 
στα μνημεία του Μυστρά: “Αφεντικό”, Μητρόπολη και Ta- 
ντάνασσα. 
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μπροστά στους κλειστούς τοίχους του πυρήνα, oi 
οποίοι μάλιστα φαίνεται να αποτελούν προῦπόθεση 
για το σχεδιασμό ανοικτού περιστώου και επικοι- 
νωνούν µε τον έξω χώρο µε μεγάλα ανοίγματα καὶ 
κιονοτοιχίες ή πεσσοστοιχίες. Τα περισσότερα από 
αυτά βρίσκονται σε συνδυασμό µε πυρήνα εγγε- 
γραμμένου σταυρού και σχεδόν πάντα έχουν δύο 
παρεκκλήσια στα ανατολικά τους ἀκραῦ’, Ανοικτό 
περίστωο συναντάται επίσης oe δρομικούς ναούςδθέ, 
Το ίδιο απαντά επίσης σε ορισμένους από τους 
μονόχωρους τρουλαίους µε περίστωο ναούς, έξω 
από το ήδη υπάρχον κλειστό περίστωό τους, όπως 
αυτό tnc Παμμακαρίστου, µε την αρχικά ανοικτή 
βόρεια και δυτική στοά, καθώς και otn povń της 
Χώρας, µε την ανοικτή δυτική στοά. 

Περίστωα που έχουν ταυτόχρονα τόσο ανοικτά 
όσο και κλειστά µέρη υπάρχουν αρκετά καὶ μάλιστα 
συνδυασμένα µε τρόπο που δε θα μπορούσε va ανή- 
χει στις προπγούμενες κατηγορίεςθθ7, Πρόκειται για 
την Αγία Σοφία της Αχρίδας και για τοῦς ναούς του 
Μυστρά, καθώς και για την περίπτωση tou Αγίου 
Γεωργίου της Ομορφοκκλησιάς. Στα πρώτα πρόκει- 
ται για χώρους που προστέθηκαν σε διαφορετικές 
φάσεις καὶ αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ανάγκες 
ο καθένας. Έτσι έχουµε ὡς προς αυτό µια ομοιότητα 
ανάμεσα στην Αγία Σοφία της Αχρίδας και τους 
ναούς rou Μυστρά, ενώ ο Άγιος Γεώργιος της Όμορ- 
φοκκλησιάς διαφέρει ριζικά, παρά το ότι και αυτός 
έχει ανοικτά καὶ κλειστά μέρη. Στην Όμορφοκκλη- 
σιά οι στοές είναι εν μέρει κλειστές, µε παρεκκλήσια 
στα ανατολικά άκρα και ένα κλειστό σώμα κατά 
μήκος των πλευρών του πυρήνα κα! µε κλειστό νάρ- 
θηκα. Ανοικτά είναι τα µέρη μπροστά στις πλάγιες 
εισόδους, όπως ακριβώς πιθανολογείται ότι ήταν 
στη Βόνιτσα, στη Φιλιππιάδα και στο Μεσοπόταμο. 
Ως συνολική εἰκόνα όµως το περίστωο της Όμορ- 
φοκκλησιάς έχει τα ópoiá του στον Άγιο Βασίλειο 
της Άρτας, στον Άγιο Δημήτριο του Toupkoná- 
λουκου και πολύ βορειότερα, στη σερβική Sopo- 
éani. 

H ταφική χρήση για τα περίστωα είναι στοιχείο 
μεγάλης σημασίας, που ήδη enionpávOnxe?09, Στα 
κλειστά περίστωα συναντάται τις περισσότερες 
φορές ταφική χρήση, όπως στον Άγιο Ανδρέα εν tn 
Κρίσει, στον Τίμιο Πρόδρομο του Λιβός, που ήταν 
ολόκληρος ταφικός ναός, στο Manastir Mescidi, 
στην Παμμακάριστο, όπου εκτός των άλλων το vó- 
τιο παρεκκλήσι κτίστηκε για το σκοπό αυτό, στη 


μονή της Χώρας, στον Τίμιο IIpó6popo των Σερ- 
ρών, στη μονή Βλατάδων, ενώ δεν αποκλείεται να 
γινόταν το ίδιο στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Aá- 
μποβο και στην Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας. Στα 
ανοικτά περίστωα, αν καὶ δεν έχουν διερευνηθεί 
ανασκαφικά στο σύνολό τους, επίσης συναντώνται 
τάφοι. Μπορούμε όµως va αναφέρουμε τους τά- 
ous στα περίστωα των ναών Manastir Mescidi, otn 
μονή της Χώρας, στο Kilise, στο νότιο παρεκκλήσιο 
tov Αγίων Αποστόλων (Θεσσαλονίκης, στη νότια 
στοά της Αγίας Αικατερίνης, στο ισόγειο κάτω από 
το περίστωο των Ταξιαρχών της Θεσσαλονίκης, στη 
Μητρόπολη του Μυστρά, στην Παντάνασσα, στο 
“Αφεντικό” και στους Αγίους Θεοδώρουςθ”, Σχε- 
δόν πάντα οἱ τάφοι βρίσκονται στα κλειστά ή στα 
πμιυπαίθρια τμήματά τους. 

Τα πλήρως ανοικτά περίστωα µε µία σειρά κιό- 
vov ή πεσσών σε όλο το μήκος γύρω από τον πυ- 
ρήνα είναι ελάχιστα (Άγιος Νικόλαος Μεσοποτά- 
μου, Manastir Mescidi, αρχικό ξυλόστεγο περίστωο 
της Παρηγορήτισσας στην Άρτα, Αγία Θεοδώρα της 
Ἄρτας). Τα πλήρη και τα κενά σ᾽ αυτά τα περίστωα 
έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ta περισσότερα ανοικτά 
περίστωα έχουν ένα μικρό τµήµα τους κλειστό. To 
κλειστό αυτό τμήμα είναι συνήθως οἱ τοίχοι των na- 
ρεκλησίων ἡ ένας πύργος κωδωνοστασίου ή καὶ τα 
δύο. 


305. Τέτοια είναι τα περίστωα των σταυροειδών εγγεγραμμένων 
ναών της Θεσσαλονίκης: Αγίου Παντελεήμονα, Αγίας Αικα- 
τερίνης και Αγίων Αποστόλων, αλλά και στον Προφήτη Ηλία 
και τα προγενέστερά tous της Ηπείρου: Μοναστηράκι Βονί- 
τσης, Παντάνασσα Φιλιπιάδος, Άγιος Νικόλαος Ροδιάς καὶ 
θα μπορούσε va πει κανείς αρχικά στο Kilise Camii στην 
Κωνσταντινούπολη, παρόλο που εκεί προέκυψε µια διαφορε- 
τική κατάσταση µε τις επεμβάσεις και τις προσθήκες. 

306. Στους Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης, µε χώρους στα ανατολικά 
άκρα, στην Αγία Σοφία Αχρίδας, ως προς το ισόγειο, ενώ 
ανοικτά περίστωα, χωρίς παρεκκλήσια στα άκρα, έχουµε στον 
Άγιο Νικόλαο Μεσοποτάμου στη Βόρειο Ίπειρο και στην 
Αγία Θεοδώρα της Άρτας. Εδώ ως ειδική περίπτωση θα npo- 
οθέσουµε τη βασιλική των Σερβίων, που στο 130 μάλλον ar- 
ώνα μεταβλήθηκε το νότιο κλίτος της σε ανοικτή στοά. 

307. Πλήρως ανοικτές στοές λειτουργούν συχνά ὡς συνδετικά 
στοιχεία avápeoa σε κλειστά μέρη. 

308. Βλ. κεφ. Ἡ του παρόντος. 

309. Θα μπορούσε κανείς va αναφέρει µε επιφύλαξη τους ναούς 
της Κορίνθου, όπως το vaé του Βήματος (Scranton Corinth, 
1957, c. 44, fig 3 και Pallas, “Korinth” RLBK, o. 796-798, µε 
αναφορά στη σπουδαιότητα του μικρού αυτού ναού) και tov 
αδηµοσίευτο "Temple Hill Church", μονόχωρο µε τρούλο 
και περίστωο, που av καὶ προγενέστερος (πιθανώς του 11ου 
αι.), Χρησιμοποιείται των εποχή αυτή µε ταφικό όπως φαίνε- 
ται χαρακτήρα, Ivison, Mortuary Practices, ό.π. 108. 
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Τα ανοικτά περίστωα θα μπορούσαν va ouv- 
δεθούν µε τις κλιματολογικές συνθήκες, ωστόσο, δε 
Φαίνεται να υπάρχει µια συγκεκριμένη αρχή σχετικά 
µε αυτήν την παράμετρο. Αυτό παρατηρείται καθώς 
υπάρχουν μνημεία σε θέσεις, για τις οποίες θα uné- 
θετε κανείς την ανταπόκριση σε κλιματικές ανάγκες, 
αλλά δεν συναντώνται ανοικτές στοές εκεί. Λόγοι 
συµβολικοί, παράδοσης και κύρους ή ουσιαστικές 
ανάγκες λειτουργίας, χρήσης, καθώς επίσης θέας 
καὶ ελέγχου φαίνεται να υπερτερούν στις επιλο- 
yé", 
Μυστρά έχει τη µεγαλύτερη στοά της καὶ το Kapna- 


Έτσι για παράδειγµα, n Πανιάνασσα του 


ναριό προς την πλευρά της θέας, av και είναι βορει- 
vfi. Επίσης, στον Άγιο Γεώργιο Ομορφοκκλησιάς n 
πρόσβαση στο ναό γίνεται κατά παράδοση από tn 
βορεινή στοά που “βλέπει” προς τον οικισμό και n 
βόρεια είσοδος στο ναό έχει σχεδόν απέναντί της το 
ξύλινο ανάγλυφο του αγίου. Μόνο στους ναούς της 
Θεσσαλονίκης συναντά κανείς ανοικτές στοές προς 
τα νότια καὶ τα δυτικά, ωστόσο, δε θα έπρεπε va 
αποδοθεί το γεγονός αυτό στις κλιματολογικές συν- 
θήκες, αλλά πολύ περισσότερο στην κλίση του εδά- 
φους, στη σχέση µε την πόλη καὶ µε tn θέα της Καὶ 
τέλος στην πρόσβαση προς το vaó?!!, To ίδιο διαπι- 
στώνει κανείς από το γεγονός ότι το φαινόμενο της 
εντατικής χρήσης περιστώων και ειδικά όσων έχουν 
μια αυτονομία ή προέρχονται από την προσθετική 
λογική (ar αρχής και όχι από τη λογική της “ενσω- 
µάτωσης” στο σχεδιασμό), δε φαίνεται να ξεπερνά 
στην περίοδο αυτήν τον evápiou περίπου αιώνα, ap- 
χίζοντας στα µέσα του 13ου αι. στην Ἠπειρο και 
φθάνοντας ως τις αρχές του 15ου αι. στο Mu- 
otpá?!?, Στο διάστηµα αυτό υπάρχει μικρός αριθµός 
περιστώων -Ku μάλιστα ενσωματωµένων-- στη 
Σερβία και µόνο ένα στη Βουλγαρία. Αν οι Κλιµατο- 
λογικές συνθήκες επηρέαζαν πράγματι το σχεδιασμό 
ή την προσθήκη περιστώων, θα έπρεπε μάλλον va 
αναμένει κανείς πολύ μεγαλύτερη διάδοση. Tapa- 
τηρείται εξάλλου ότι κτιστά ή θολοσκεπή περίστωα 
ή στοές μπορούσαν εύκολα va κλειστούν για va κερ- 
δηθεί περισσότερος χώρος (π.χ. μονή της Χώρας, 
Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης). Θα μπορούσε λοι- 
nóv να υποστηριχθεί ότι το φαινόμενο του nepi- 
στώου δεν είναι συνδεδεμένο µε τις κλιματολογικές 
συνθήκες, ενώ µπορεί να µη συμβαίνει το ίδιο µε τις 
ξυλόστεγες πμιυπαίθριες στοές. Και αυτές όµως, 
στην περίπτωση που δεν καταστράφηκαν, είχαν την 


τάση να Κλείνονται προς όφελος του εμβαδού του 


κλειστού χώρου. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα 
σχετικά µε ανοικτά ή ελαφρά πρόσθετα περίστωα, 
που είτε για λόγους κατασκευής είτε για λόγους ád- 
λους καταστράφηκαν ή κατεδαφίστηκαν και για τα 
οποία δε µπορεί πια τίποτε να γίνει γνωστό. To κά- 
τῷ μέρος των ναών, µε την αμελή δόμηση, που πα- 
ρατηρείται συχνά στην περίοδο αυτή, ίσως θα πρέ- 
πει --ανάλογα µε το ύψος που καταλαμβάνει-- va 
εξετάζεται και από την άποψη αυτήν. 

Τα μεικτά περίστωα που συνδυάζουν ανοικτά 
και κλειστά μέρη είναι τα περισσότερα καὶ απαντούν 
σε σηµαντικά μνημεία όπως ο Άγιος Γεώργιος της 
Ὁμορφοκκλασιάς, οἱ Άγιοι Απόστολοι και η Αγία 
Αικατερίνη Θεσσαλονίκης, ο ναός της Φιλιππιάδας, 
n Αγία Σοφία της Αχρίδας και ναοί του Μυστρά. 


Γ6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΡΗ 


H κάλυψη τῶν περιστώων είναι το κύριο στοιχείο 
για την κατασκευαστική τους λύση. Έτσι, το κριτή- 
pio (Q) ανταποκρίνεται σε δύο κατασκευαστικές KA- 
τευθύνσεις, στα ξυλόστεγα περίστωα και στα Bodo- 
σκεπή. H κάλυψη των περιστώων σε ναούς µε ev- 
σωματωμένο περίστωο γινόταν µε σύστημα θολο- 
δομίας, το οποίο γενικά προτιμήθηκε για τα δομικά 
στοιχεία μιας ενότητας. Ακόμη και σε πλήρως avor- 
κτές στοές, όπως αυτές του Μυστρά (Παντάνασσα), 
της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα ή ίσως και του Ipo- 
φήτη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, προτιμήθηκαν λύ- 
σεις θολοδομίας. Ξύλινη στέγη απαντά μόνο σε µε- 
ρικούς δρομικούς ναούς, χωρίς µεγάλες απαιτή- 
σεις, Ἡ θολοδομία στα περίστωα είναι σχετικά 
απλή, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις µε yo- 
νιακούς τρουλίσκους ή σταυροθόλια. ΠΠεσσοί, na- 
ραστάδες ή κίονες έχουν πάντα το ρόλο του Kata- 
κόρυφου φέροντος στοιχείου. Διαφοροποιήσεις 
υπάρχουν σε μνημεία µε πύργους, όταν χρειάζεται 
να προσαρμοστούν οτις γωνίες ή στο κέντρο µιας 
καταοκευής. O1 πύργοι είναι στοιχεία που ouv- 


310. Ως προς τον κοινωνικό ρόλο στις χρήσεις των στοών γίνεται 
λόγος στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης αυτής (υποκεφ.: 
Συγκεντρώσεις, συνάξεις, λιτανείες). Για το θέµα αυτό πάντως 
σημασία θα είχε το αν οι ναοί ήταν καθολικά μονών, av είναι 
οικογενειακοί (ιδιωτικοί) ή αν είναι ενοριακοί, 

311. Είναι γνωστή n σημασία της θέας για τους βυζαντινούς, βλ. 
Τουρπτοόγλου-Στεφανίδου, Περίγραμμα, ὀ.π., o. 80-85, 
141-166. 

312. Επανέρχεται πολύ αργότερα και µε διαφορετικό χαρακτήρα 
στη χριστιανική ναοδοµία της Ελλάδος κατά την οθωμανική 
περίοδο. 
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δυάζονται συχνά µε τα περίστωα ή εντάσσονται σε 
αυτά, όπως εκείνα του τρουλαίου μονόχωρου µε 
περίστωο τύπου. Στα υπόλοιπα όµως, που παραπέ- 
μπουν σε προσθετική προέλευση, o: πύργοι εµφα- 
νίζονται µε αρκετή συχνότητα. 

Ουσιαστικό ρόλο για τις στατικές ανάγκες του 
συνόλου του ναού μπορεί κανείς να δεχθεί ότι παί- 
ζουν τα ενσωματωμένα περίστωα που προβλέπο- 
νταν από τον αρχικό σχεδιασμό σε ναούς μονόχω- 
ρους ἡ σταυροειδείς µε τρούλο και περίστωο. Σε 
ναούς στους οποίους υπάρχει στατική αυτονομία 
πυρήνα καὶ περιστώου ο στατικός ρόλος του δεύ- 
τερου ελαχιστοποιείται. Στους σταυροειδείς εγγε- 
γραμμένους ναούς µε περίστωο, ακόµη καὶ av το TE- 
λευταίο προβλέφθηκε από τον αρχικό σχεδιασμό, ο 
στατικός ρόλος του είναι μικρός. H άποψη αυτή evi- 
σχύεται από την τύχη των ναών μετά την κατάρρευ- 
ση τοῦ περιστώου τους. Στατική ενίσχυση όµως 
μπορούν να προσφέρουν οἱ παραστάδες του περι- 
στώου στον τοίχο τοῦ πυρήνα, 1διαίτερα όταν έχουν 
σχεδιαστεί καὶ κατασκευαστεί από την αρχή. Εδώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ο τρόπος κατασκευής των πε- 
ριστώων σε σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς, 
όπου άλλες φορές κτίζεται ενιαία µε τον πυρήνα vou 
ναού (όπως φαίνεται κυρίως στην ανατολική πλευ- 
pá) καὶ άλλες φορές ξεχωριστά ή σε άλλο χρόνο ή 
καὶ από άλλο συνεργείο, όπως μαρτυρούν κατα- 
σκευαστικοί αρµοί avápeoa σε περίστωο καὶ πυρή- 
va (βλ. Παρηγορήτισσα, Παντάνασσα Φιλιππιά- 


δος). Φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονες προ- 
βληματίστηκαν σχετικά µε το κατασκευαστικό αυτό 
ζήτημα των περιστώων. 

H µορφή της στέγασης είναι ιδιαίτερα onpavti- 
κή για τα περίστωα. Συχνά υπάρχει σχεδιασμός κά- 
τοψης ποῦ δεν ανταποκρίνεται στην κάλυψη. Έτσι 
περίστωα µε αυτόνομα µέρη µπορεί να έχουν ενιαία 
στέγη και να δίνουν εξωτερικά την εντύπωση περι- 
στώου ή να έχουν τμηματικές στέγες, ώστε να ĝia- 
σπάται n αίσθηση της ενότητας εξωτερικά. Αυτό 
φαίνεται να εξαρτάται από το συνδυασμό ανάμεσα 
σε τεχνικές δυνατότητες καὶ αισθητικούς στόχους, 
μεταξύ των οποίων εξέχοντα ρόλο παίζει ο φυσικός 
φωτισμός. 

Μία συμβατική τυπολογική κατάταξη δε θα eí- 
ye ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, χρειάζεται va onpei- 
ωθεί ότι τα θολωτά συνεχή περίστωα που αποτελού- 
σαν µέρος του αρχικού σχεδιασμού συναντώνται σε 
λίγες βασιλικές της εποχής αυτής καὶ στους povó- 
χωρους σταυροειδείς µε τρούλο. Ξυλόστεγα συνεχή 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε tú- 
πο ναού. Αντίθετα, στο όριο μεταξύ ανοικτού ενιαί- 
ου συνεχούς τύπου και τύπου αυτόνομων επικοινῶ- 
γούντων μερών βρίσκονται τα περίστωα που ana- 
ντούν σε ναούς εγγεγραμμένου σταυρού. Αυτά, axó- 
pn και στην περίπτωση που έχουν σχεδιαστεί εξ ap- 
Χάς, αντικατοπτρίζουν qua προσθετική λογική και 
έχουν αφομοιώσει στοιχεία Και λειτουργίες που 
απαρτίζουν αλλού αυτόνομα µέρη. 


Geile 
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KEPAAAIO V 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 


Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να απαντήσει σε µε- 
piká ερωτήματα που έχουν µια ιδιαίτερη σημασία για 
το ζήτημα τῶν περιστώων στην υστεροβυζαντινή ex- 
κλησιαστική αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα μάλιστα να 
εξετάσει το σχεδιασμό του περιστώου σε σχέση µε tov 
πυρήνα του και το συνυπολογισµό του ή όχι στο Ap- 
χικό σχέδιο του ναού ή την εκ των υστέρων προσθή- 
xn του. To θέµα αυτό έχει ουσιαστική σημασία τόσο 
για τη λειτουργία και την τυπολογία τῶν ναών µε πε- 
ρίστωο, όσο καὶ για το ρόλο των ίδιων των περιστώ- 
ὧν καὶ των συγγενών µε αυτά χώρων ὡς μερών ενός 
συνόλου. 

Ἡ έρευνα προκειµένου να αντιμετωπίσει το Κύ- 
pio ζήτημα πολύπλευρα στράφηκε από την αρχή 
στην εξέταση όχι μόνο τῶν συνεχῶν ενιαίων TEPI- 
στώων, αλλά και άλλων συγγενών µε αυτά χώρων, 
nou μόνοι ή σε συνδυασμό µε άλλα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία περιέβαλαν το ναό-πυρήνα. Έτσι, ακολού- 
Once µια κατεύθυνση που αποδείχτηκε πλούσια σε 
ποικιλία επιµέρους ζητημάτων, τα οποία ήταν ana- 
ῥαίτητο να ληφθούν υπόψη, αλλά όχι σε βαθµό που 
θα αποπροσανατόλιζαν την πορεία. Ta όρια και n 
μεθοδολογία ποῦ επελέγησαν, όπως εκτέθηκαν στην 
εισαγωγή της εργασίας, αποδείχθηκαν ικανοί nhon- 
yof για το χειρισμό του υλικού και των ζητημάτων 
που ενέχονται σε αυτό. 

H επισκόπἠση των απόψεων καὶ Ιδεών που 
διατυπώθηκαν στη μέχρι σήµερα έρευνα (κεφ. I) δι- 
ευκόλυνε τον εντοπισμό των ζητημάτων που συζη- 
τήθηκαν λιγότερο ή καθόλου σχετικά µε το θέμα της 
τυπολογίας καὶ της λειτουργίας του περιστώου, 
Διαπιστώθηκε ένας μεγάλος αριθµός προσεγγίσεων, 
που έγιναν κατά καιρούς άµεσα ή έμμεσα, αλλά και 
ένα φάσμα προβλημάτων σχετικών pe τον τρόπο. µε 
τον οποίο γίνονται αντιληπτοί οἱ χώροι που πλαι- 
σιώνουν τον πυρήνα του ναού και επίσης προβλη- 
μάτων σχετικών µε τους όρους, σύμφωνα µε τους 
οποίους προσδιορίζονται οἱ χώροι αυτοί. Οἱ περι- 
µετρικοί χώροι, νάρθηκες, κλίτη, περίστωα, περί- 
δρομοι, προστώα, προσαρτήµατα, παρεκκλήσια 
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κ.λπ., εμφανίζονται στην ιστοριογραφία της 10to- 
ρίας της αρχιτεκτονικής σχεδόν πάντα αναφορικά 
µε τη διάρθρωση και την κατασκευαστική ανάλυση 
του χώρου και όχι αναφορικά µε τη χρήση και τη 
λειτουργία του. Και αυτό γιατί οι τελευταίες παρέ- 
μεναν πολλές φορές άγνωστες ή ασαφείς, άλλαζαν 
pe το χρόνο ή προέκυπταν καθώς ο βυζαντινής 
αντίληψης δυναμικός σχεδιασμός επέτρεπε την εμ- 
qávion νέων χώρων ή την αφαίρεση, αντικατάστα- 
on ή αφομοίωση παλιότερων. Αξίζει να θυμηθεί xa- 
γείς ότι ο G. Millet κάνει πρώτος το διαχωρισμό του 
περιστώου --περιμετρικού χώρου σε ξεχωριστές ενό- 
inq: “pièces saillantes, portiques anterieurs et 
lateraux, chapelles et galeries laterales"! καθώς spun- 
νεύει τη βυζαντινή αρχιτεκτονική κάνοντας χρήση 
αντιληπτικών εργαλείων της κεντροευρωπαϊκής 
εμπειρίας vou και ομαδοποιώντας την µε βάση ení- 
καιρες πολιτικές οπτικές. H επισκόπηση της μέχρι 
τώρα έρευνας, πέρα από την επαφή µε τις προσεγγί- 
σεις Ἑλλήνων και ξένων ερευνητών καὶ µε τα συγκε- 
κριμένα. ζητήματα που ανακύπτουν, έθεσε εμπρός 
µας το γεγονός ότι n ιστορία της αρχιτεκτονικής plé- 
σα από την αρχιτεκτονική ανάλυση ενέχει τον κίν- 
δυνο να απομακρύνει τον ερευνητή από την έννοια 
του συνόλου µε την οποία ήταν εξοικειωμένοι oi Bu- 
ζαντινοί. Ειδικά μάλιστα όσον αφορά χώρους γύρω 
από τον πυρήνα της λατρείας και την αίσθηση του 
συνόλου µε την οποία τους βίωναν. 

Από την ιστοριογραφική αυτή αναδρομή npó- 
βαλε n ανάγκη να επαναεξεταστούν οἱ όροι που 
χρησιμοποιούνται για το αντικείµενο της έρευνας 
αυτής, vo περίστωο (κεφ. l, υποκ. L1). Αν επιχει- 
ρούσε να μεταφράσει κανείς κατά λέξη τον όρο ne- 
ρίστωο µε νεοελληνικούς όρους, θα έπρεπε va τον 
αποδώσει ως “περιμετρικό στεγασμένο χώρο”, 
αφού n στοά, σύμφωνα µε πλήθος μαρτυρίες, σή- 
pave yia tous Βυζαντινούς το χώρο γενικότερα και, 


1. βλ. Miller, L'École, σ. 128. 
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πιο συγκεκριµένα, το χώρο που προέκυπτε κυρίως 
από το κατασκευαστικό σύστημα δοκού επί στύλου 
και κατ᾿ επέκταση και από άλλα συναφή συστήµατα. 
To θέμα έτσι θα διευρυνόταν εξαιρετικά, ενώ πα- 
ράλληλα όφειλε στη μελέτη αυτή να παραμείνει 
οριοθετηµένο. Ἡ προέλευση και η ευρύτητα του 
όρου περίστωο από 1nv αρχαιότητα, καθώς και η 
χωρική και λειτουργική του διάσταση συνδυάζονται 
επίσης µε την αμφισημία του: n σημασία του από 
λειτουργική άποψη δε συμπίπτει απαραίτητα µε au- 
τήν της αρχιπεκτονικής οπτικής, n οποία είναι απο- 
τέλεσμα της εξέλιξης της ιστορίας και της θεωρίας 
της αρχιτεκτονικής, Ο όρος δεν ανταποκρίνεται 
αναγκαστικά στον τρόπο µε τον οποίο γινόταν αντι- 
ληπτός ο χώρος γύρω από τον κυρίως ναό από touc 
Βυζαντινούς χρήστες του. Οι Βυζαντινοί πρέπει va 
αναγνώριζαν αρχές τελείως διαφορετικές, από αυτές 
pe τις οποίες λειτουργεί ο σύγχρονος ερευνητής, ο 
οποίος προσεγγίζει την αρχιτεκτονική µε την οπτική 
που παρήγαγε n ιστοριογραφία. H διαφοροποίηση 
γι’ αυτούς φαίνεται va επικεντρωνόταν στο επίπεδο 
του συμβολισμού, της λειτουργίας και του αισθη- 
τικού λεξιλογίου των τρόπων δόμησης. Ιδιαίτερα 
στη ναοδοµία κύριο μέλημα ήταν n υλικά έκφραση 
της θείας ιεραρχίας. 

H έννοια του περιστώου ενέχει κατ αρχήν 1n 
onpaoía του χώρου γενικά γύρω από έναν πυρήνα 
και ειδικότερα του συνεχούς, ενιαίου καὶ υποταγ- 
μένου γύρω από το δεσπόζοντα κυρίως ναό, αλλά 
επίσης αποφασιστική είναι καὶ n σημασία τῶν au- 
τόνομων μη συνεχών, αλλά εν σειρά συνδεόµενων 
στην περίμετρο του ναού χώρων και πάλι ὑποταγµέ- 
νων σε αυτόν. H ανάγκη αποσαφήνισης του τρόπου 
µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή n έννοια, o όρος καὶ o 
χώρος γύρω από το ναό, οδήγησε στο va προταθεί 
για τα περίστωα n χρήση εναλλακτικών όρων, όπως: 
περιµετρικοί χώροι a) συνεχείς ενιαίοι (περίδρομοι ή 
περίπατοι) ἡ B) αυτόνομοι (συνδεδεμένοι ń µη ouv- 
δεδεμένοι) ἡ ακόµη και y) περιµετρικοί νάρθηκες. 

Τα κενά nou εντοπίστηκαν στις έννοιες καὶ 
στους όρους επέβαλαν να καταδειχθεί n σχέση του 
χώρου µε το περιεχόμενό του και n σημασία της και 
va απαντηθεί, έστω καὶ στοιχειωδώς, ποιός ήταν ο 
ρόλος του περιστώου και ποιές οι λειτουργίες καὶ οι 
χρήσεις που είχαν θέση σε αυτό (κεφάλαιο IT). Αυ- 
τά αναζητήθηκαν µε έµφαση στην όψιµη βυζαντινή 
περίοδο. Επισημάνθηκαν oi χρήσεις που µπορεί va 
είχαν θέση σε ένα συνεχές περίστωο ή σε ένα συγγε- 


vi χώρο µε αυτόνομα µέρη καὶ n σημασία τοὺς για 
τη διαμόρφωσή του, ενώ έγινε φανερό ότι ένας yó- 
ρος γύρω από τον πυρήνα μπορεί να καλύπτει πε- 
ρισσότερες χρήσεις. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 
γινόταν όλο και περισσότερο σαφής µια άλλη διά- 
σταση του περιστώου: n σχέση Kai n συγγένεια των 
λειτουργιών του µε αυτές του νάρθηκα. Από τις λει- 
τουργίες που έχουν θέση στους περιμετρικούς χώ- 
ρους καὶ τα περίστωα, οι περισσότερες είναι εκείνες 
που αποδίδονται καὶ σε αυτόν. Ίσως θα ήταν δυνα- 
τόν να θεωρηθεί ότι οἱ περιµετρικοί χώροι, τα περί- 
στωα, είναι πολλές φορές ένα είδος ειδικών ναρθή- 
κων, διευρυμένων και πολύσημων, ιδιαίτερα όταν n 
επικοινωνία τους µε τον κυρίως ναό πραγµατοποιεί- 
ται περιορισμένα µε σχετικά στενές εισόδους. Από 
τις διάφορες χρήσεις που χωροθετήθηκαν στα περί- 
otoa μεγάλη σημασία έχουν όσες είναι συνδεδεµέ- 
vec µε το θάνατο και την ενθύμησή του. O ταφικός 
και αναμνηστικός (επιμνημόσυνος) χαρακτήρας 
αποδεικνύεται πολύ σημαντικός, καθώς μαρτυρούν 
τα περισσότερα μνημεία µε περίστωα ή µε συγγενείς 
χώρους, ανεξαρτήτως τύπου, στα οποία µετα- 
τρέπονταν O1 χώροι αυτοί σε τόπους ταφών. Αυτό 
συμβαίνει παρά τις απαγορεύσεις της Εκκλησίας, οι 
οποίες βέβαια δεν αφορούν τα μαυσωλεία. Και σε 
αυτά όµως οἱ τάφοι τοποθετούνται στα περίστωα 
και σε κάθε περίπτωση στην εσωτερική περίμετρο 
του ναού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει n σύ- 
γκριση των περιστώων (ambuli) των ναών της Aú- 
σης µε τα βυζαντινά περίστωα, θέµα στο οποίο δεν 
επεκτάθηκε n παρούσα µελέτη. 

Τέλος, επισημάνθηκε n σημασία τῶν κτητόρων, 
οἱ οποίοι στην περίοδο αυτήν, όπως μαρτυρούν οἱ 
πηγές, φαίνεται να έχουν σημαντικότατο λόγο στις 
επιλογές του αρχιτεκτονικού σχεδίου ἡ ακόµη καὶ 
του σχεδιασμού. H επιλογή του σχεδίου και των ĝu- 
νατοτήτων που αυτό προσέφερε για προοπτικές πε- 
ραπέρω ανάπτυξης δεν µπορεί παρά να οφείλεται σε 
αυτούς. Εξάλλου, στην περίοδο αυτήν ὡς προέχουσα 
προσωπικότητα του οικοδομήματος προβάλλει από 
πολλές απόψεις ο κτήτωρ, ενώ ο αρχιτέκτονας, όσο 
άξιος και αν ήταν, ωθείται στη σκιά. H σημασία που 
ο τελευταίος είχε κατά TNV ιουστινιάνεια εποχή µε τα 
μεγάλα κτήρια φαίνεται va άλλαξε ριζικά. Ιδιαίτερα 
στην όψιμη βυζαντινή περίοδο µε τα μετρίου ἡ μι- 
κρού μεγέθους κτήρια είναι φανερό ότι ο ρόλος του 
ανώνυμου πλέον αρχιτέκτονα-μηχανικού --ᾱ σε ορι- 
opévec περιπτώσεις αρχιµάστορα-- φαίνεται να €K- 








ΠΕΡΙΣΤΩΑ TON YYTEPOBYZANTINON NAON 201 


φράζεται περισσότερο µε την εκτέλεση του έργου, µε 
προτάσεις επί υπάρχοντος σχεδίου, µε τη µεταφορά 
στις τρεις διαστάσεις και πιθανότατα pe ro σχεδιασμό 
ή την επιτόπου δηµιουργία vov λεπτομερειών, παρά 
pe tny επιλογή του συνολικού σχεδίου. Tov κτήτορα, 
τα µέσα και τις συνθήκες του εκφράζει n σμίκρυνση 
των ναών, n προσθετική αρχιτεκτονική και n αντίλη- 
n rou pn πεπερασμένου συνόλου, n οποία φαίνεται 
να ανάγεται σε µέτρα και αξίες, που επιτρέπουν xn 
χωρίς τέλος ανάκληση καὶ αναδιάταξη των στοιχείων 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. H Ιδέα tou apyite- 
κτονήµατος, επίζηλη τότε όσο Και τώρα, παραμένει 
πάντα αντικείµενο ταύτισας, προβολής και εκµετά- 
λευσης από τον πιο ισχυρό. 

H σύντομα αναδρομή στα μνημεία της παλαιο- 
χριστιανικής περιόδου (α΄ μέρος του κεφ. III), που 
pe τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν περίστωο (είτε ως 
περίδροµο ή περιµετρικό κλίτος είτε ὡς περιµετρικό 
χώρο) είχε ως στόχο την ανίχνευση των καταβολών 
της Ιδέας του περιστώου σε ένα ή σε δύο επίπεδα 
(σπερώα). Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι τόσο 
οι βασιλικές όσο και τα περίκεντρα πρωτοχριστιανι- 
κά κτήρια ενείχαν ήδη την έννοια της κίνησης γύρω 
από ένα κέντρο, αλλά παράλληλα και του διαχωρι- 
σμού των λειτουργιών, πράγμα καθοριστικό για την 
οργάνωση τόσο του συνολικού χώρου των κτηρίων, 
όσο και της δομής τους. Oi τρίκλιτες ή πεντάκλιτες 
βασιλικές ενέχουν την αντίληψη των χώρων γύρω 
από το κεντρικό κλίτος ή και γύρω από ένα σηµείο 
του, αλλά µπορούν να λαμβάνουν και επιπλέον nepi- 
μετρικούς χώρους. Κάτι ανάλογο παρατηρείται καὶ 
στα περίκεντρα κτήρια, Ιδιαίτερα τα δικελυφωτά, 
όπου το περίστωο διαμορφώνεται µε σαφήνεια γύρω 
από τον πυρήνα. Και στα σταυροειδή όµως παρατη- 
peitai ανάλογο φαινόμενο. Σημαντικό γεγονός για τη 
μελέτη του περιστώου αναδεικνύεται n βαθμιαία εξά- 
λειψη του αιθρίου και n επίσης βαθμιαία αλλαγή της 
σημασίας και του ρόλου του νάρθηκα. 

Παρακολουθώντας την τύχη του περιµετρικού 
χώρου στους διάφορους αρχπεκτονικούς τύπους 
κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (β΄ μέρος του κεφ. 
ΠΠ) επιβεβαιώθηκε n συνέχεια των συμβολιομών 
και των ιδεών για την ύπαρξη των περιµετρικών χώ- 
ρων καὶ συχνά μάλιστα n ενσωμάτωση στο συνολι- 
κό σχέδιο των ναών, που τώρα γινόταν συνθετότερο. 
Από νωρίς ήδη εμφανίστηκαν μνημεία της µεταβα- 
τικής περιόδου που μετέτρεψαν το χώρο στη θέση 
τῶν κλιτών και του νάρθηκα σε ενιαίο περίστωο. O1 


βασιλικές που εξακολούθησαν να κτίζονται, εξακο- 
λούθησαν να περιλαμβάνουν ή να λαμβάνουν nepi- 
μετρικούς χώρους, καθώς καταργείται πλέον το aí- 
θριο καὶ ο νάρθηκας έχει αλλάξει χαρακτήρα. Τα 
περίκεντρα κτήρια επίσης διαφοροποιήθηκαν καὶ 
μαζί µε αυτά xai τα περίστωά τους, ενώ στα σταυρο- 
εἰδή εκφράστηκε δυναμικά και µε σαφήνεια n συνέ- 
yera σταν παράδοση του περιστώου, Ιδιαίτερα µε το 
σταυροειδή μονόχωρο µε τρούλο kai περίστωο ναό. 
Παράλληλα µε τα μνημεία που οικοδομούνταν στη 
μεσοβυζαντινή περίοδο πολλοί από τους παλιότε- 
ρους ναούς εξακολούθησαν να υπάρχουν, va npo- 
σαρμόζονται στις νέες ανάγκες και να χρησιμεύουν 
ὡς πρότυπα. 

Με την αναζήτηση των καταβολών των περι- 
στώων προσεγγίζεται το ούνολο των γύρω από το 
ναό χώρων, οἱ οποίοι αναφέρονται µε διαφορετική 
ονομασία ο καθένας: κλίτη, νάρθηκας, προσαρτήµα- 
τα, παρεκκλήσια, ανοικτές στοές, δωμάτια, διαµερί- 
opata καὶ υπερώα. H στέγαση έχει ιδιαίτερη onpa- 
σία. Συχνά όλα αυτά βρίσκονταν στεγασµένα κάτω 
από ενιαία στέγη και έδιναν εξωτερικά την εντύπωση 
ενός ενιαίου στοιχείου που περιέβαλλε τον κυρίως 
ναό. Μπορούσαν επίσης να διακρίνονται µε διαςρο- 
ρετικές στέγες, διαφορετικά ύψη καὶ διαφορετικές 
μορφές το ένα από το άλλο. Τα περισσότερα περί- 
στωα είναι θολοσκεπή. Από τους τριανταπέντε (35) 
ναούς που εξετάστηκαν, oi εικοσιεπτά (27) έχουν ne- 
ρίστωα.µε θολωτά κάλυψη: σταυροθόλια, ασπίδες, 
καμάρες, ακόµα και τρουλίσκους. Oi πέντε (5) μόνον 
έχουν απλή στέγη, ενώ οἱ τρεις (3) συνδυάζουν σύ- 
στηµα θολοδομίας και στέγη. Σημειώνεται ότι όλα 
σχεδόν τα περίστωα διατηρούν υπολείμματα ή ενδεί- 
ἕξεις ζωγραφικού διακόσµου. Οι χρήσεις όµως 
στους περιμετρικούς χώρους συχνά επικαλύπτονται 
ή είναι πολλαπλές και συχνά n διάκριση των χώρων 
επιχειρούνταν µε αυτόνομα στοιχεία. H θεώρηση 
των ενιαίων πολυλειτουργικών ή των αυτόνομων 
χώρων γύρω από τον πυρήνα του ναού, ως περιµε- 
τρικών χώρων-περιστώων, αναταποκρίνεται στο 
σύνθετο πνεύμα, uou διακρίνει τη σύνθεσή τους avs- 
ξάρτητα από την αρχιτεκτονική τους µορφή. 

Ὡστόσο, το περίστωο στην ιστορία της βυζα- 
vuv αρχιτεκτονικής έχει γίνει αντικείµενο ανάλυ- 
onc ως ένας συγκεκριμένος, χαμηλός σχετικά χώρος 
που περιβάλλει το δεσπόζοντα κυρίως ναό. H ερευ- 
νητική προσέγγιση του ενιαίου, χαμηλότερου γύρω 
από τον κυρίως ναό χώρου, n οποία επιχειρήθηκε, 
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φέρει από τη μία όλο τον προβληματισμό που προέ- 
xuye από την αναδρομή στις προγενέστερες πε- 
ριόδους και από την άλλη δεν αγνοεί τα όρια που 
έχουν τεθεί από τη μέχρι τώρα έρευνα και βοηθούν 
από άποψη ορολογίας στην κατανόηση του θέμα- 
τος. Αν και το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα μνημεία 
που το περίστωό τους εκφράζεται µε σαφήνεια, είτε 
GG εσωτερικό ενιαίο και συνεχές είτε ὡς εξωτερικό 
ενιαίο καὶ συνεχές, θα ήταν σφάλμα να αγνοηθεί n 
σημασία όλων των άλλων συγγενικών λύσεων που 
στεγάζουν τις ίδιες Χρήσεις γύρω από τον πυρήνα 
τοῦ ναού µε τη µορφή του σύνθετου, αποτελούμε- 
νου από αυτόνοµους χώρους, περιµετρικού μέλους. 
Συγγενικά φαινόμενα περιµετρικών χώρων και νέοι 
τρόποι ερμηνείας τους παρατηρούνται ήδη σε σχέση 
µε παλαιοχριστιανικά μνημεία, όπως αρχίζουν va 
δείχνουν τελευταίες έρευνες. Αυτό που αποδεικνύε- 
tai σηµαντικό στην ανασκόπισῃη των μνημείων των 
παλαιοτέρων εποχών είναι n ανάδειξη της συνέχειας 
µιας Ιδέας που αναδιατυπώνετα! µέσα στο χρόνο και 
επιβιώνει, παίρνοντας συνεχώς διάφορες μορφές, 
µιας Ιδέας-μίτου που διαπερνά όλη την ιστορία της 
αρχιτεκτονικής της βυζαντινής ναοδοµίας. 

H ανάλυση του περιστώου στους υστεροβυζα- 
υτινούς ναούς (κεφαλαίο ΓΝ) περιέλαβε, ανάλογα µε 
τον τύπο του πυρήνα TOUS, πάνω από τριανταπέντε 
(35) μνημεία µε ευκρινές περίστωο à περίστωα ή µε 
συγγενείς χώρους, τα οποία εξετάστηκαν λεπτοµερέ- 
otepa (βλ. κατάλογος μνημείων). Θα πρέπει να tovi- 
στεί ότι τα μνημεία µε περίστωο δεν αποκλείεται va 
είναι πολύ περισσότερα από όσα στάθηκε δυνατό va 
εντοπιστούν εδώ, καθώς τα περίστωα είναι τα πρώ- 
τα στοιχεία του ναού που καταρρέουν, αν δεν είναι 
ενσωματωμένα ο’ αυτόν. Αυτό είναι κάτι που ακόµα 
καὶ σήµερα φαίνεται στα μεγάλα μνημεία της Κων- 
σταντινούπολης, τα οποία µε πρόσφατο σεισμό ep- 
φάνισαν ρωγμές στα περίστωα”, To περίστωο ή και 
άλλοι χώροι, που έχουν όµοια ή ίδια µε αυτό χρήση, 
χτίζονται ανάλογα pe τις ανάγκες, πολύ περισσότερο 
μάλιστα που τα μικρού μεγέθους κτήρια της υστερο- 
βυζαντινής περιόδου όχι µόνο επιτρέπουν κάτι τέ- 
1010, αλλά ίσως αυτό να είχε θεωρηθεί και ὡς npo- 
νόμιο οικονοµικής και χωρικής ευελιξίας που αυτά 
προσέφεραν. 

Από το σύνολο των μνημείων µε περίστωα της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου που εξετάστηκαν 
στην έρευνα αυτή, επτά (7) ήταν βασιλικές [δέκα 
(10), αν περιλάβουµε και τα ισόγεια του Μυστρά], 


ενώ τα υπόλοιπα είναι σταυροειδή που αντιστοιχούν 
σε δέκα (10) τρουλαία μονόχωρα µε περίστωο, ένδε- 
κα (11) εγγεγραμμένου σταυρού και τα υπόλοιπα eí- 
vai άλλου τύπου. Από τα μνημεία που μελετήθηκαν 
εικοσιδύο (22) έχουν περίστωο από τον αρχικό τους 
σχεδιασμό, το οποίο οικοδομήθηκε είτε στην αρχική 
είτε σε λίγο μεταγενέστερη φάση. Άλλα τόσα pvn- 
μεία, περί τα εικοσιένα (21), έχουν δεχθεί πρόσθετα 
περίστωα, ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι στον 
αρχικό τους σχεδιασμό περίστωο, ενώ από τα pyn- 
pefa αυτά, τα δεκατρία (13) δεν είχαν αρχικά περί- 
στωο και δέχθηκαν προσθήκη’. Από αυτά τα περισ- 
σότερα είναι στο Μυστρά, ενώ τα υπόλοιπα µοι- 
ράζονται σχεδόν εξ ίσου στην Κωνσταντινούπολη, 
στη Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονίκης) καὶ στην 
Ἠπειροῦ. Ο μεγαλύτερος αριθµός των μνημείων 
που περιλήφθηκαν, τα τριανταδύο (32), έχουν περί- 
στωο σε σχήμα F, ανεξάρτητα από το αν είναι evi- 
αίο ή µε αυτόνομα µέρη, ενώ πολύ λιγότερα, τα επτά 
(7), έχουν περίστωο σε σχήμα T και βρίσκονται στην 
Κωνοταντινούπολη καὶ στο Μυστρά. Από τα πρώτα 
ο μεγαλύτερος συγκεντρωμένος αριθµός βρίσκεται 
στην Κωνσταντινούπολη [έξι (6)] και στη Θεσ- 
σαλονίκη [έξι (6)], ενώ ο μεγαλύτερος διάσπαρτος 
αριθµός βρίσκεται στην Ήπειρο [επτά (7)]. H Ma- 
κεδονία όµως, αν συνυπολογίσουµε καὶ τη Θεσσα- 
λονίκη, ξεπερνά κατά πολύ το μεγαλύτερο διάσπαρ- 
το αριθµό [δεκατρία (13)]. Εσωτερικό κλειστό περί- 
otwo εμφανίζουν δεκαέξι (16) περίπου μνημεία και 
άλλα τόσα εμφανίζουν εξωτερικό ανοικτό περίστωο, 
από τα οποία τα περισσότερα είναι ισάριθμα δι- 
εσπαρµένα σε Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και 
"Hneipo. Από τα τελευταία πάλι, τα δώδεκα περίπου 
έχουν ανοικτό ενιαίο συνεχές εξωτερικό περίστωο 
και τα περισσότερα συναντώνται εξ ίσου σε Ώπειρο 


2. Διαπίστωση µετά από προσωπική αυτοψία το Δεκέμβριο 
του 1999. 

3. Πρώτον, µε την έννοια της πρώτης προσθήκης, χωρίς va 
προὔπάρχει άλλο παλαιότερο περίστωο. Δεν υπολογίστηκαν 
εδώ τα υπερώα ως περίστωα ^ επιπέδου, ενώ περιλαμβάνο- 
vrai τα 4 μνημεία του Μυστρά, καθώς στα 3 από αὐτά n 
προσθήκη περιελάμβανε και το υπερώο. 

4. Αν υπολογίσει κανείς και την Παντάνασσα Φιλιππιάδας. 
Διαφορετικά φαίνεται n Πόλη να έχει τα περισσότερα πρό- 
σθετα περίστωα, αν υπολογιστούν n αμφιλεγόμενη Κυριώ- 
τισσα καὶ n μονή της Χώρας, σε αντίθεση µε τη (Θεσσαλονί- 
xn, που φαίνεται ότι δεν έχει κανένα, av εξαιρέσουμε την πε- 
ρίπτωση της Αγίας Αικατερίνης, που για τη στατιστική au- 
τήν προσέγγιση δεν τη θεωρούμε κατάλληλη. 











ΠΕΡΙΣΤΩΑ TON YXTEPOBYZANTINON NAON 203 


καὶ Θεσσαλονίκη. Παράλληλα περί τα ένδεκα (11) 
μνημεία έχουν εξωτερικό κλειστό περίστωο, από τα 
οποία αναλογικά τα περισσότερα βρίσκονται στην 
Τόλη και κανένα στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά όµως 
μνημεία έχουν ένα συνδυασμό ανοικτού και Κλει- 
στού περιστώου ιδιαίτερα αν υπολογίσει κανείς καὶ 
τα παρεκκλήσια. Ναοί µε στοές στις δύο μόνο πλευ- 
ρές τους, οἱ οποίες δεν επικοινωνούν απευθείας pe- 
ταξύ τους, ούτε μέσω του νάρθηκα (όπως ο Άγιος 
Βασίλειος της Άρτας) δεν περιλήφθηκαν στην έρευ- 
να αυτήν. 

Από τα μνημεία µε τα πρόσθετα περίστωα στα 
δώδεκα (12) τα περίσιωα αποτελούνται από au- 
τόνομα µέρη, ενώ σε οκτώ (8) είναι συνεχή-ενιαία. 
Τα πρώτα είναι διεσπαρμένα σε όλη την επικράτεια 
σχεδόν το ίδιο, εκτός από τη Θεσσαλονίκη καὶ τη 
νότια Ήπειρο, ενώ από τα δεύτερα τα περισσότερα 
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί ναοί, 
φθάνουν τους δώδεκα (12), έχουν υπερώα πάνω 
από το εσωτερικό περίστωο --που µπορεί να αντι- 
προσωπεύεται από τα κλίτη καὶ το νάρθηκα-- ή 
μόνον πάνω από το νάρθηκα, Είναι διεσπαρμένα 
στην Κωνσταντινούπολη, στο Μυστρά, στην 
Έπειρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν εμφανίζονται 
καθόλου. 

Από το σύνολο τῶν μνημείων µε περίστωο τα 
εικοσιπέντε (25) είναι καθολικά μονών, ενώ τα υπό- 
λοιπα είναι μητροπόλεις ή υπάρχουν αμφιβολίες για 
την Ιδιότητά τους. 

Από τα περίστωα nou εξετάστηκαν ο μεγαλύ- 
τερος αριθµός έχει βεβαιωμένα τάφους. Τα μνημεία 
µε περίστωα όπου βρέθηκαν τάφοι φθάνουν πε- 
ρίπου τα είκοσι (20). Ο αριθµός αυτός είναι βέβαια 
ενδεικτικός, αφού σε πολλά μνημεία δεν υπάρχει 
σχετική τεκμηρίωση. Από τα περίστωα µε τάφους 
που καταμετρήθηκαν, τα περισσότερα [επτά (7)] 
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και [πέντε (5)] 
στη Θεσσαλονίκη. Οι τάφοι βρίσκονται σε διάφορες 
θέσεις, αλλά κυρίως στα παρεκκλήσια ή άλλους ει- 
δικούς γι’ αυτό χώρους, στις στοές, έξω από αυτές ή 
καὶ κάτω από αυτές. To φαινόμενο αυτό μάλιστα 
επεκτείνεται και σε ναούς που δεν έχουν πλήρως 
διαμορφωμένο περίστωο, αλλά μόνον αυτόνομα pé- 
pn. Επισημαίνεται επίσης n ευρεία χρήση των nepi- 
µετρικών χώρων για τάφους και στους ναούς της 
Σερβίας και στα λίγα παραδείγματα της Βουλγαρίας. 
Τα περίστωα ορισμένες φορές έχουν υπόγεια, που 
περιλαμβάνονται στη δηµιουργία µιας βάσης épa- 


σης για το κτήριο του ναού και ταυτόχρονα αποτε- 
λούν ένα λειτουργικό χώρο και πάλι για ταφική KU- 
ρίως χρήση (Ταξιάρχες και Αγία Αικατερίνη Θεσ- 
σαλονίκης, Βροντόχιο και Παντάνασσα Μυστρά 
κ.ά.). Αυτή είναι pia ευνοϊκή λύση nou επιλέγεται 
Ιδιαίτερα για επικλινή εδάφη (βλ. vesunpíoon στους 
τύπους), όπως ήταν της Κωνσταντινούπολης, της 
Θεσσαλονίκης και του Μυστρά. 

Γενικότερα στην παλαιολόγεια περίοδο, κάτω 
από την επίδραση της Λύσης, εμφανίζονται νέες 
ιδέες που εκφράζονται σε προσωπικό, αλλά καὶ σε 
πολιτικό επίπεδο, όπως στη διοίκηση και στη δυνα- 
στική διαδοχή. Αυτό πιθανότατα συνδέεται µε την 
εμφάνιση των οικογενειακών μαυσωλείων, των Οἱ- 
κοδόμησή τους δίπλα σε υπάρχοντες ναούς καὶ την 
αύξηση του αριθμού τῶν ταφικών παρεκκλησίων 
στη βυζαντινή επικράτεια. 

Παλιότερα είχε διατυπωθεί n άποψη ότι “στο 
Δεσποτάτο της Ηπείρου οἱ στοές και τα παρεκκλή- 
oia δεν φαίνεται να είχαν νεκρικό χαρακτήρα, όπως 
στην Κωνσταντινούπολη στους χρόνους των NMa- 
λαιολόγων””, av καὶ ανασκαφικά δεν έχει επιβεβαι- 
«ef επαρκώς. H επαλήθευση αυτής της άποψης θα 
μπορούσε να γίνει µόνο µετά από μελέτη της λατρεί- 
ας κατά τους παλαιολόγειους χρόνους στο Λεσπο- 
τάτο, είτε μετά από ανασκαφική έρευνα στις προ- 
βλεπόμενες θέσεις σε όλα τα σχετικά pvnpeíoS. Ωστό- 
σο, οι τάφοι που βρέθηκαν στων Παντάνασσα της 
Φιληππάδος και αργότερα Και στον Άγιο Νικόλαο 
Ῥοδιάς όχι µόνο διαψεύδουν την άποψη αυτήν, αλ- 
λά δείχνουν óu πιθανότατα τάφοι σημαντικών 
προσώπων βρίσκονταν στους γύρω από το ναό ή τον 
πυρήνα του ναού χώρους, Ot φιλόδοξοι κτήτορες 
της Ηπείρου και o1 ικανότατοι καὶ δηµιουργικοί ap- 
Χιτέκτονες της δεν θα ήταν ίσως πρόθυμοι va υιοθε- 
τήσουν σχέδια χωρίς επαρκές περιεχόμενο. Το περί- 
στωο ouv 'Hnepo εξάλλου δεν πρέπει να ήταν 
απλή μίμηση των σχεδίων παλιότερων μνημείων τας 
Κωνσταντινούπολης ή της επιρροής της, αλλά περι- 


5. Αυτήν env άποψη εξέφρασε o Βοκοτόπουλος, “Μοναστη- 
4 ene? 
péri Βονίτσης”, o. 373. 

6. O ἴδιος ερευνητής σημειώνει ότι "αντίθετα µε ό,τι συμβαίνει 
σε άλλες περιοχές, oi Περισσότερο! ναοί tou Δεσποτάτου µε 
παρεκκλήσια βρίσκονται µακριά από αστικά κέντρα” -auró 
ισχύει βέβαια για τα σωζόμενα μνημεία και έχει σημασία για 
τη σχέση µε cov άμεσο περιβάλλοντα χώρο: Μήπως όµως eí- 
ναι μονές; 
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λαμβανόταν στους ναούς για πολλούς λόγους, όπως 
οι συγκεντρώσεις, n αναμονή ἡ η λατρευτική δρα- 
στηριότητα εκτός του κυρίως ναού, δηλαδή ως ένα 
είδος ειδικού νάρθηκα. Ένα ζήτημα που απαιτεί πε- 
ραιτέρω μελέτη είναι εξάλλου n επιρροή της αρχιτε- 
κτονικής της Νίκαιας σε αυτήν του Δεσποτάτου. 

H γεωγραφική διάδοση των ναών µε περίστωα, 
όπως διαπιστώθηκε, είναι ευρεία στην περίοδο au- 
τήν, av Και µπορεί να υποστηριχθεί ότι θα πρέπει va 
υπάρχουν περίστωα, για τα οποία δεν γνωρίζουμε 
τίποτε, αφού, όπως µας διδάσκουν ορισμένα napa- 
δείγματα, αρκετά από αυτά κατέρρευσαν ή κατεδα- 
φίστηκαν. Διαπιστώνεται πάντως ότι, παρά τη χωρίς 
διακοπή από τη μεσοβυζαντινή περίοδο ύπαρξη 
τῶν περιμετρικῶν χώρων και πιο συγκεκριμένα των 
συνεχών ενιαίων περιστώων στην Κωνσταντινούπο- 
An, n Ἠπειρος θα πρέπει να θεωρηθεί n κοιτίδα, 
όπου το 130 αι. πρωτοεμφανίζεται στο χερσαίο ελ- 
λαδικό χώρο ένα διαφορετικό περίστωο. H εφαρ- 
μογή αυτή της Ηπείρου εμφανίζει ομοιότητες µε τη 
νοοτροπία της µεσοβυζαντινής Κωνσταντινούπο- 
λης, αλλά καὶ µε άλλα πρότυπα, όπως αυτά της Ní- 
xaiac (Ναοί 2 και 3, 1204-1254) και έχει αρκετά συ- 
χνή εφαρµογή (Φιληππάς 1236, Βόνιτσα 1236, Ma- 
ρηγορήτισσα Άρτας, 1252). Λίγο αργότερα o1 λύσεις 
αυτές εμφανίζονται kar στη Θεσσαλονίκη, µε αποτέ- 
λεσμα τα γνωστά παλαιολόγεια μνημεία της. IMa- 
ράλληλα µε την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, το 
φαινόμενο επεκτείνεται προς τα βόρεια, στα μνημεία 
της Σερβίας [Bogorodica Ljeviška (1306-7), Staro 
Nagoriëino (1314)], όπου θα φθάσει σε ένα kopu- 
φαίο, θα λέγαμε, στυλιζάρισµα και πλήρη δομική 
αφομοίωση στη Graëanica (1312). 

O κύριος τύπος µε το ενσωματωμένο στον ap- 
χικό σχεδιασμό του περίστωο είναι o µονόχωρος µε 
τρούλο και περίστωο, που επιβιώνει μέχρι το τέλος 
της σστεροβυζαντινής περιόδου. Έτσι είναι προφα- 
vég ότι οι βυζαντινοί είχαν έντονα την έννοια της συ- 
γέχειας και όχι μόνο δεν αποτελούσε πρόβλημα yr 
αυτούς n χρήση παλιών προτύπων, αλλά αντίθετα 
ανέτρεχαν συνειδητά σε ολόκληρο το ρεπερτόριο 
σχεδίων που είχαν στη διάθεσή τους, ανεξαρτήτως 
εποχής. Αυτό δε θα πρέπει ίσως να εκπλήσσει, αφού 
οἱ εµπειρίες kar τα πρότυπά τους προέρχονταν και 
από τους πολύ παλιότερους ναούς, πολλοί από τους 
οποίους των εποχή εκείνη σώζονταν και ήταν ακόμη 
σε λειτουργία. Ἡ συνειδητή προσήλωσή τους στην 
παράδοση --και όχι μόνο στην αρχιτεκτονική-- δεί- 


χνει το μέτρο στο οποίο οι βυζαντινοί βίωναν τον 
εαυτό τους ὡς µέρος ενός συνόλου, χωρίς χάσματα, 
µε ισχυρούς δεσμούς προς την αρχαία κληρονομιά 
τους, πράγμα που tous διαφύλασσε το δικαίωμα καὶ 
τη δυνατότητα να ανατρέχουν, va ανανεώνουν καὶ 
να ξαναχρησιμοποιούν διάφορα στοιχεία µε έναν 
τρόπο δυναμικό. 

Οι πλάγιοι χώροι στο povóyopo τρουλαίο µε 
περίστωο σχετίζονταν µε τα πλάγια κλίτη της βασι- 
λικής και πιθανότατα συνέχισαν να διατηρούν τον 
ίδιο ρόλο, εμπλουτισμένο µε χρήσεις προερχόμενες 
από πρόσθετες ανάγκες’. Καθοριστικό στοιχείο για 
τον τύπο αυτόν ήταν n ταφική χρήση, αφού οικοδο- 
μήθηκαν σπουδαίοι ναοί αυτού του τύπου γι’ αυτόν 
το συγκεκριµένο σκοπό όχι μόνο στην Κωνστα- 
ντινούπολη, αλλά και στα άλλα κέντραϑ. Ο ἴδιος tú- 
πος ήταν επίσης ευνοϊκός για σχεδιασμό και Kata- 
σκευή υπερώων, τα οποία στην ουσία είναι περιµε- 
τρικοί χώροι σε δεύτερο επίπεδο. Με αυτά η έννοια 
του περιστώου ὡς χαμηλότερου στοιχείου, υποταγ- 
μένου στον πρυτανεύοντα πυρήνα διαφοροποιείται 
δραστικά, καθώς αποκτά όγκο καὶ ύψος. 

Ένας άλλος τρόπος ένταξης περιστώου στον 
αρχικό σχεδιασμό διαπιστώνεται στις βασιλικές µε 
εσωτερικό περίστωο, που έχουν µια αρχαιότροπη 
ιδιαιτερότητα στο δυτικό σκέλος του πυρήνα τους. 
O πυρήνας καταλήγει, σα να ήταν αυτόνομος, σε 
δύο τοιχοπεσσούς σχήματος I, έτσι ώστε προῦποθέ- 
τει γύρω xou περίστωο, όπως στην 1]αναγία ovo Ka- 
στράκι Τρικάλων, στους Ταξιάρχες Θεσσαλονίκης 
κ.ά. H λύση μοιάζει πολύ µε αυτή των παλαιοχρι- 
στιανικών βασιλικών της Βορείου Αφρικής, αλλά 
καθώς n κλίμακα καὶ n αρχιτεκτονική τους ήταν pi- 
ζικά διαφορετικές και n χρονική καὶ γεωγραφική 
τους απόσταση εξαιρετικά μεγάλες, δεν πρέπει να 
υπάρχει σχέση μεταξύ εκείνων των μεγάλων μνημεί- 
ὧν και των λιλιπούτειων υστεροβυζαντινών δρομι- 
κών pe περίστωο. Ωστόσο, n τρίκλιτη βασιλική µε 
νάρθηκα, αν καὶ αυτοτελής τύπος, εξακολούθησε να 
αποτελεί τον κατεξοχήν τύπο που περιλαμβάνει την 
ιδέα του περιστώου στον αρχικό του σχεδιασμό µε 
βάση τις διαπιστώσεις που έγιναν. H βασιλική — καὶ 
γενικότερα ο δρομικός ναός-- στην ύστερη βυζαντι- 


7. BÀ. ταν περίπτωση του Ἱ]ρωτάτου, όπου τα κλίτη peta- 
τρέπονται σε περιµετρικούς χώρους. 

8. Αρχίζοντας από τον Τίμιο Πρόδροµο του Λιβός, µέχρι τους 
ναούς της Κορίνθου και τη μονή Βλατάδων. 
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νή περίοδο συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως ὡς 
ένας ευέλικτος καὶ οικονομικός τύπος που δίνει p£- 
γάλα καὶ μικρά κτήρια καὶ προσαυξάνεται εὔκολα µε 
παρεκκλήσια, νάρθηκες και ανοικτά ἡ κλειστά περί- 
στωα. 

Νεωτερισµό θα μπορούσε να χαρακτηρίσει Ka- 
νείς όσα συμβαίνουν στο σχεδιασμό του ενσωματω- 
μένου περιστώου µε βάση το σταυροειδή εγγεγραµ- 
μένο, δηλαδή στην ομάδα Ηπείρου -- Θεσσαλονίκης 
— Σερβίας. H ενσωμάτωση όµως της προσθετικής 
αντίληψης στη λογική ενός ενιαίου σχεδιασμού γί- 
νεται ένα νέο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής σε 
μνημεία της υστεροβυζαντινής περιόδου, όπως au- 
τά της Θεσσαλονίκης, της Φιλιππιάδος, της Βόνι- 
toag, της Άρτας, του Prizren και της Gračanica. Av 
και στην Κωνσταντινούπολη oi µεσοβυζαντινοί ναοί 
Παντοκράτωρ και Θεοτόκος του Λιβός είναι δηµι- 
ουργημένοι στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής λύ- 
σης”, το περίστωο της Παντάνασσας στη Φιλιππιά- 
δα ίσως εξηγεί φαινόμενα που παρατηρούνται αρ- 
γότερα στη Θεσσαλονίκη καὶ στη Σερβία. H Θεσ- 
σαλονίκη, που και αυτή, όπως καὶ η Κωνσταντινού- 
πολη, είναι ένα κέντρο ακτινοβολίας, αλλά και 
αφομοίωσης επιτευγμάτων καὶ ανθρώπινου δυνα- 
μικού yia µια ευρύτερη περιοχή, φαίνεται να είναι 
δεκτική σε στοιχεία που έρχονται και από των 
Ἠπειρο, όχι ίσως τόσο σχετικά µε το μορφολογικό 
και αισθητικό της λεξιλόγιο, αλλά περισσότερο pád- 
λον στο σχεδιασμό. Τα κυριότερα μνημεία µε περί- 
στῶο στη Θεσσαλονίκη γίνονται καλύτερα katavon- 
τά µε βάση τα προγενέστερά τους μνημεία της 
Ηπείρου των µέσων του 13ου αι. Φαίνεται μάλιστα 
ότι τα πρότυπα της Ἠπείρου έχουν σχέση µε το σχε- 
διασµό των σερβικών μνημείων, nou pe την παράλ- 
ληλη επιρροή της Κωνσταντινούπολης αφομοιώ- 
vouv το περίστωο:σε έναν συμπαγή, σχεδόν κλειστό 
τύπο, 1n στιγμή που στη Θεσσαλονίκη επικρατούν 
01 ανοικτές στοές!0, Έτσι, µια Gračanica δεν είναι 
νοπτή χωρίς την εμπειρία των πρώιμων παλαιολό- 
yalov ναών της Θεσσαλονίκης αλλά και χωρίς av- 
τάν των ναών της Ἠπείρου. 

H εξέταση των τύπων των περιστώων ως προς 
τις σχέσεις τους με το εσωτερικό του ναού και με τον 
εξωτερικό χώρο δείχνουν ότι γινόταν το ίδιο συχνά 
χρήση των ανοικτών καὶ κλειστών περιστώων, συ- 
χνότερα μάλιστα σε συνδυασμό. Παράλληλα όµως 
τα μνημεία που έχουν κλειστά εξωτερικά περίστωα, 
που πολλές φορές συνδυάζονται µε τα ανοικτά, δεν 


είναι λίγα. Στα µονόχωρα ή σταυροειδή μνημεία µε 
τρούλο και περίστωο, το περίστωο έχει έντονη ENI- 
κοινωνία µε το χώρο του κυρίως ναού, ενώ εξωτε- 
ρικά μένει κλειστό εµµένοντας σε µια εσωστρέφεια 
tou συνόλου], Ανάλογο πνεύμα δείχνει και n Ma- 
ρηγορήτισσα της Άρτας που παρά τα παράθυρά της 
παραμένει ένα μνημείο εσωστρεφές. 

Στις βασιλικές όµως και στα μνημεία pe τετρα- 
Κιόνιο πυρήνα εγγεγραμμένου σταυρού, το περί- 
στωο είναι εξωστρεφές και μόνον ορισμένα µέρη 
του, που έχουν το ρόλο παρεκκλησίων, κλείνουν 
στην εξωτερική τους πλευρά και διατηρούν λίγα µι- 
κρά ανοίγματα. Σε αυτού του είδους τα μνημεία, το 
περίστωο, καθώς ορίζεται εξωτερικά από πολλά 
ανοίγματα και τοξοστοιχία, αντιπροσωπεύει την TÁ- 
ση της αρχιτεκτονικής στην περίοδο αυτή για εγκα- 
τάλεπμη της εσωστρέφειας και στροφά προς TO IIE- 
ριβάλλον του ναού xai τον κόσμο. Ενδιαφέρον na- 
ρουσιάζει το γεγονός ότι οἱ περισσότεροι ναοί µε 
περίστωο είναι καθολικά μονών [τουλάχιστον οἱ et- 
κοσιπέντε (25)], ενώ ανάλογος αριθµός βρίσκεται 
στο εσωτερικό ή στις παρυφές αστικού κέντρου. 
Μόνον εννέα (9) ναοί από τους τριανταεπτά (37) 
βρίσκονται μακρυά από αστικό κέντρο. Θα πρέπει 
va υπογραμμιστεί όχι µόνο n σημασία των avorypá- 
τῶν του περιστώου προς τα έξω, αλλά και αυτή των 
πλαγίων θυρών του κυρίως ναού σε σχέση µε το πε- 
ρίστωο. Or τελευταίες πιθανότατα να παραπέμπουν 
σε περιµετρικό χώρο, όταν αυτός δε σώζεται πλέον. 
Με την οπτική αυτήν, αξίζει να επανεξεταστούν τα 
μνημεία που έχουν πλάγιες θύρες στον πυρήνα 
τους. Παράλληλα, σημαντικός είναι και ο ρόλος των 
εξωτερικών στοών για τις συγκεντρώσεις των µονα- 
Xóv ή των πιστών, για tn θέα και την αισθητική, την 


Προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και για 


9. Evo n παρούσα μελέτη βρίσκεται ήδη στο τυπογραφείο, 
pou δόθηκε n ευκαιρία να συναντήσω m Lioba Theis n 
οποία µε πληροφόρησε ότι στη Habilitation της Flanken- 
räume mitrelbyzantinischer Kirchen in Konstantinopel, n 
οποία επίσης βρίσκεται στο τυπογραφείο, υποστηρίζει ότι 
όλοι οι µεσοβυζαντινοί ναοί της Πόλης είχαν περίστωα. Ka- 
θώς το βιβλίο δεν έχει ακόµπ τυπωθεί δεν ήταν δυνατό va vo 
λάβω υπ’ όψιν µου, ὡστόσο χαίρομαι nou μπορώ va το ava- 
φέρω στην παραπομπή αυτή. 

Τ0.Τα μνημεία µε περίστωο της Ηπείρου προηγούνται από av- 
τά της Σερβίας και της Θεσσαλονίκης. 

11.Βλ. τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης καὶ την Ολυμπιώ- 
τισσα, το Drenovo και τη μονή Βλατάδων. 
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το συνδετικό ρόλο τους ανάµεσα σε κλειστά μέρη, 
όπως παρεκκλήσια και νάρθηκες. 

Δεν ήταν σπάνια τα ανοικτά περίστωα nou 
έκλειναν µε θωράκια ἡ στη συνέχεια µε τοίχους πλή- 
poong (μονή της Χώρας, Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλο- 
νίκης κ.ά.), καθώς κι εκείνα που κατέρρευσαν (Άγιος 
Παντελεήμονας Θεσσαλονίκης, Άγιος Νικόλαος 
Μεσοποτάμου, Μοναστηράκι Βονίτσης) ή κατεδα- 
φίστηκαν (Štip), ενώ σπάνια υπάρχει το αντίστροφο, 
δηλαδή χώροι, που ήταν κλειστοί καὶ ανοίχθηκαν 
προς τα έξω ή προς τα έσω, παρά μόνο αν αυτό ήταν 
απαραίτητο για ενοποίηση µε κάτι νέο, κάποιο άλλο 
κτήριο πιθανόν. Mia µόνο περίπτωση είναι γνωστή, 
αυτή tng βασιλικής των Σερβίων, της οποίας το vó- 
uo κλίτος (κλειστή στοά) ανοίχθηκε το 130 αι. καὶ 
μετατράπηκε σε ανοικτή στοά, όχι όµως περίστωο. 

Τέλος, θα μπορούσε να λεχθεί ότι στην ὕστερο- 


βυζαντινή ναοδοµία τα περίστωα cx προς tn onpa- 
σία τους, ανεξάρτητα από τις επιµέρους αρχιτεκτο- 
νικές λύσεις που εφαρμόστηκαν σε αυτά, είναι πολυ- 
λειτουργικοί περιµετρικοί χώροι σε θέση ναρθήκων: 
ναρθήκων των οποίων n αναγκαιότητα, n χρησιμότη- 
τα καὶ η ευελιξία ήταν απόλυτα αντιληπτές κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο, όταν n γενικότερη ανά- 
καμψη επέτρεψε σε οικονομικά περισσότερο ή λιγό- 
τερο εύρωστους κτήτορες να πραγματοποιήσουν Á va 
προβλέψουν αυτόν το χώρο, ανανεώνοντας ένα παλιό 
κτίσμα ή δίνοντας περισσότερες προοπτικές σε ένα 
νέο. Ὡς έσχατο συμπέρασμα θα μπορούσε να λεχθεί 
ότι n σημασία των περιστώων στην υστεροβυζαντινή 
γαοδοµία είναι καθοριστική, καθώς αυτά, ec συστα- 
τικά μέρη του κτηρίου, παρακολούθησαν όλη την 
πορεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής καὶ πέρασαν 
pe διάφορους τρόπους στις επόµενες περιόδους. 




















ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MNHMEION 





Pogorodica Ljeviška, νότια στοά (φωτ. Ćurčić). 











ΕΙΣΑΓΩΓΗ 


O κατάλογος των μνημείων περιλαμβάνει 37 ναούς 
που βρίσκονταν στη βυζαντινή επικράτεια κατά tnv 
óyipn περίοδο (1204-1461) και χαρακτηρίζονται 
από περίστωα ὡς συνεχείς ενιαίους περιµετρικούς 
χώρους ἡ από περιμετρικά αυτόνομα ενοποιημένα 
μέρη. Τα μνημεία παρουσιάζονται κατά γεωγραφική 
ενότητα αρχίζοντας από την Κωνσταντινούπολη καὶ 
προχωρώντας δυτικά και νότια. Ot ενότητες nou 
προσδιορίστηκαν και αναφέρονται µε αρχικά είναι: 
Κωνσταντινούπολη (K), Μακεδονία (M), Θεσσαλο- 
νίκη (8), Ἠπειρος (H), Θεσσαλία (OA), Πελοπόν- 
vnooc (T). Σε κάθε γεωγραφική ενότητα τα μνημεία 
εμφανίζονται µε αλφαβητική. σειρά. 

Τα σχέδια προέρχονται από δημοσιεύσεις εκτός 
από ορισμένα, που σχεδίασε ή συμπλήρωσε n γρά- 
φοῦσα ή της έχουν διατεθεί από Ιδιωτικό αρχείο. 
Στα σχέδια και τις φωτογραφίες αναφέρεται n προ- 
έλευση µε το όνομα τοῦ μελετητή, εκτός αν είναι της 
γράφουσας. H προέλευση από δημοσίευση ή αρχείο 
δηλώνεται σε παρένθεση ως εξής: από Τάδε. Αν eí- 
γαι γνωστό το όνοµα του προσώπου ποῦ εκπόνησε 
το σχέδιο ή έκανε τη λήψη της φωτογραφίας ava- 
φέρεται το όνομά του χωρίς τη λέξη από. Αν είναι 
της γράφουσας δεν αναγράφεται n προέλευση. Αν 
ένα σχέδιο έχει ανασχεδιαστεί δηλώνεται pe: ανασχ. 

Χρειάστηκε va γίνει έλεγχος όλων των κλιμά- 
κων καθώς πολλά σχέδια δεν ήταν δημοσιευμένα µε 
σωστή κλίμακα, ενώ ορισμένα δεν είχαν καθόλου. 
Τοποθετήθηκε σε κάθε σχέδιο νέα κλίμακα, όμοια 


για όλα τα μνημεία, µε μήκος 2 εκ. που ανταποκρίνε- 
ται σε 5p. Εκτιµήθηκε ότι αυτή n κλίμακα θα enap- 
κούσε τόσο για μεγάλα όσο και για μικρά μνημεία, 
έτσι ώστε να προκύψουν εύκολα συγκρίσιµοι níva- 
Kes. H κοινή αυτά κλίμακα για λόγους χώρου δηλώ- 
νεται μόνο στην πρώτη κάτοψη κάθε μνημείου pe τα 
αρχικά Κ.Κ. (Κλίμακα Καταλόγου) ενώ τα υπόλοιπα. 
σχέδια σµικρύνθηκαν ενιαία. Me τον τρόπο αυτό yí- 
νεται σαφής µε πρώτη ματιά n διαφορά μεγέθους 
των μνημείων. Σχέδια που έχουν δημοσιευθεί µε 
λανθασμένη κλίμακα διορθώθηκαν καὶ µεταφέρθη- 
καν εδώ pe τη σωστή κλίμακα. Για κάθε μνημείο na- 
ρατέθηκαν περισσότερα σχέδια μαζί, όσο ο χώρος, n 
κλίμακα του μνημείου καὶ n διαθέσιμη τεκμηρίωση 
το επέτρεψαν, για μία πληρέστερη εικόνα των TEPI- 
μετρικών χώρων του κάθε μνημείου. 

Où πίνακες εμφανίζονται: a) µε αύξοντα αριθµό 
σελίδας, β) µε το γενικό αύξοντα αριθµό μνημείου 
επάνω αριστερά καὶ την ένδειξη a/a (-αύξων αριθ- 
μός), y) την ονομασία της γεωγραφικής ενότητας, ὃ) 
την ὀνομασία του μνημείου κάτω από τον αύξοντα 
αριθµό του μνημείου αριστερά. Ἡ παραπομπή 
στους πίνακες ή τις εικόνες γίνεται ὡς εξής: γενικός 
αύξων αριθµός μνημείου / αρχικό της ονομασίας 
της γεωγραφικής ενότητας, τελεία, ειδικός αύξων 
αριθµός του μνημείου στην ενότητα / αριθµός του 
πίνακα / αρίθµπση εικόνας. 

Η βιβλιογραφία που αφορά στο περίστωο κά- 
θε μνημείου αναφέρεται µε χρονολογική σειρά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 


(Περιοχές µε γεωγραφική σειρά από ΒΛ προς N και τα pvnpeía µε αλφαβητική σειρά) 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (K) 





















a/a 1/K.1. Άγιος Ανδρέας εν τη Κρίσει ή Ροδοφύλιον / Koca Mustafa Camii 1... 213 
a/a 2/K.2. “Άγιος Θεόδωρος τα Καρβουνάρια” G) / Kilise Camii 1... nnn 216 
a/a 3/K.3. Θεοτόκος Κυριώτισσα / Kalenderhane Camii .. 

afa 4/K.4. Manastir Mescidi .. » 

a/a 5/K.5. Μονή xou Λιβός (της Υπεραγίας Θεοτόκου), Ναός Τιμίου Προδρόμου / Fenari Isa Camii ...... 228 
a/a G/K6. Μονή της Χώρας vou Αχωρήτου ή Χριστός της Χώρας / Kariye Camii 

a/a 7/K.7. Μουχλιώτισσα (Θεοτόκος ή Θεοτόκος Παναγιώτισσα) / Theotokos Mouchliotissa . 

a/a 8/K.8. Παμμακάριστος (Θεοτόκος Παμμακάριστος) / Fethiye Camii 

MAKEAONIA (M) 

a/a9/M.1. Αχρίδα (Π.ΓΔ.Μ). Αγία Σοφία .... 

a/a 10/M.2. Βέροια. Μονύδριο των Αγίων Κπρύκου και Ιουλίτης ses 249 
a/a11/M.3. Βέροια. Παναγία Περίβλεπτος 

a/a 12/Μ.4. Έδεσσα. Αγία Σοφία (Γ]αλιά Μητρόπολη) 

a/a 13/M.5. Ὁμορφοκκλησιά (Γκάλιστα) Καστοριάς. Άγιος Γεώργιος .... 

ala 14/Μ.6. Σέρρες. Τίμιος Πρόδρομος inner 

aja 15/M7. Treskavac (Π.ΓΔ.Μ.). Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θ) 


















a/a 16/Θ.1. Αγία Αικατερίνη 

αία 17/Θ.2. Άγιοι Απόστολοι 

a/a 18/8.3. Άγιος Νικόλαος Ορφανός .. 

ala 19/Θ.4. Άγιος Παντελεήμων ———— 
a/a 20/Θ.5. Μονή Βλατάδων. Χριστός Παντοκράτωρ, Μεταμόρφωση του Σωτήρος 

a/a 21/Θ.6. Ταξιάρχες 

ΗΠΕΙΡΟΣ (H) 

a/a 22/H.l. Άρτα. Αγία Θεοδώρα 

a/a23/H.2. Άρτα. [lavayia Εαρηγορήτισσα 

a/a 24/H.3. Άρτα (περιοχή). Παναγία Βλαχέρνα ss 
a/a 25/H.4. Βόνιτσα. Μοναστηράκι, Ναός του Παντοκράτορος 

a/a 26/H.5. Λάμποβο (B. Ήπειρος -- Αλβανία). Κοίμηση της Θεοτόκου. 

a/a 27/Η.6. Μεσοπόταμος (B. Ἠπειρος -- Αλβανία). Άγιος Νικόλαος 

afa 28/H.7. Τουρκοπάλουκο (Κυψέλη). Άγιος Δημήτριος sen 
a/a 29/H.8. Ροδιά. Άγιος Νικόλαος 

a/a 20/Η.9. Φιλιππιάς. Παναγία Παντάνασσα 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΘΑ) 

a/a 31/@A.1. Ελασσόνα, ο πι ο μισο κ ο ο ti te να 327 
a/a 32/6A.2. Καστράκι N. Τρικάλων. Ναός Kofpnong της Θεοτόκου semer 330 


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (II) 


a/a 33/IL.1. 
a/a 3Á/T1.2. 
a/a 35/Π.3. 
a/a 36/T1.4. 
a/a 37/11.5. 


Μυστράς. Άγιος Δημήτριος ή Μπτρόπολη του MUSA annin  Ὅ-- 





Μυστράς. Άγιοι Θεόδωροι 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ EN TH ΚΡΙΣΕΙ ή ΡΟΔΟΦΥΛΙΟΝ (ΜΟΝΗ) / KOCA MUSTAFA CAMII 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O αφιερωμένος otov Άγιο 
Ανδρέα ναός κτίζεται από το Βασίλειο τον Α΄ σε µια 
περιοχή που φέρει μαρτυρίες κτισμάτων ήδη από ug 
αρχές του 6ου αι. Λίγο ανατολικότερα του onpepi- 
νού ναού υπήρχε ήδη από τότε μονή, αρχικά ανδρι- 
κή καὶ στη συνέχεια γυναικεία, αφιερωμένη στον 
Άγιο Ανδρέα, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ταφεί σε µια 
κοντινή συνοικία µε την ονομασία Κρίοις. Στο B^ pu- 
σό του 9ου αι. κτίζεται ο σημερινός ναός και ταυτό- 
ypova ανακαινίζεται ο παλιότερος. Στο δ΄ τέταρτο 
του 19ου ai., γύρω στο 1284, n πριγκήπισσα Θεο- 
δώρα avnyná tou Μιχαήλ Θ΄ και σύζυγος του Πρω- 
τοβεστιάριου Ἰωάννη Ραούλ, φροντίζει για την ava- 
καίνιση καὶ τη μετασκευή της μονής, n οποία ήταν 
την εποχή εκείνη ένα από τα πιο σηµαντικά κέντρα 
της πνευματικής ζωής στην πόλη. Εκεί θαύεται ο 
Πατριάρχης Αρσένιος και αργότερα καὶ n Θεοδώρα. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΈΡΙΣΤΩΟΥ: Μετά την ανακαίνιση 
της μονής από τη Θεοδώρα, το καθολικό της εµφα- 
νίζεται πλέον µε μονόχωρο τρουλαίο πυρήνα (κυ- 
Ρίως ναό), µε τρίκογχο ιερό και θολωτό εσωνάρθηκα, 
Kai µε περίστωο γύρω στις τρεις πλευρές του, που 
καταλήγει ανατολικά σε παραβήµατα και περιλαμβά- 
νει τον εξωνάρθηκα στα δυτικά. H μετασκευή φαίνε- 
ται ότι αλλοίωσε ριζικά τον προγενέστερο ναό. Το πε- 
ρίστωο, που θα πρέπει να θεωρηθεί ὡς ενιαίο µε το 
υπόλοιπο κτίσμα, είναι εσωστρεφές και κλειστό προς 
τα έξω σχηματίζοντας ένα νοητό διπλό TT: H σύνδε- 
ση τῶν πλαγίων στοών µε τη δυτική πλευρά γίνεται 
τόσο μέσω του ἐσωνάρθηκα όσο και µέσω του εξω- 
νάρθηκα (βλ. κάτοψη). H επικοινωνία tou περιστώ- 
ου pe xov πυρήνα γίνεται µε πολλά καὶ μεγάλα ανοίγ- 
para: a) O πυρήνας επικοινωνεί µε τοξωτά ανοίγµα- 
τα (που έχουν τοξοστοιχία δύο κιόνων το καθένα) τό- 
σο µε κάθε µια από τις πλάγιες στοές, βόρεια και vó- 
"ua, όσο καὶ µε τον εσωνάρθηκα, β) το περίστωο επι- 
κοινωνεί µε το νάρθηκα στις στενές πλευρές του µε 
ανοίγματα εύρους σχεδόν ίσου pe το εύρος του váp- 
Onka, y) pe τόξο σχεδόν όσο καὶ το εύρος του εξω- 
νάρθηκα μεταξύ vou τελευταίου και των στοών, δ) με 
θύρα στενότερη μεταξύ νάρθηκα καὶ εξωνάρθηκα. 
To νοτιοδυτικό διαμέρισμα στη συνάντηση νότιας 
στοάς και εξωνάρθηκα είναι πιο οριοθετηµένο καὶ 


δεν αποκλείεται να είχε ειδική χρήση (ίσως ανόδου 
προς κωδωνοστάσιο). O1 εξωτερικοί τοίχοι έχουν 
σήµερα σχετικά μικρά ανοίγματα, τέσσερα στη βόρεια 
πλευρά και πέντε στη νότια. Το περίστωο χαρακτηρί- 
ζεται ως κλειστό. Στη βόρεια πλευρά, έξω από αυτό, 
υπάρχει σήµερα ανοικτή στοά. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Σπόλια από παλιότερα κτίσματα χρησι- 
µοποιήθηκαν στην υστεροβυζαντινή ανακαίνιση. H 
νότια στοά του περιστώου καλύπτεται από ouaupo- 
θόλια στα άκρα --πάνω από το διακονικό καὶ πάνω 
από το ορθογωνικό πεδίο στην ευθεία του εσωνάρ- 
θηκα-- ενώ το κέντρο της καλύπτει σήµερα ένας te- 
ταρτοσφαιρικός θόλος. Αντίστοιχα η βόρεια στοά κα- 
λύτπεται από θολίσκους στα άκρα --εκεί όπου oun 
βόρεια στοά υπάρχουν τα σταυροθόλια-- καὶ από 
αντίστοιχο τεταρτοσφαιρικό θόλο στο κέντρο της. Οι 
τεταρτοσφαιρικοί θόλοι είναι οθωμανικές επεμβάσεις. 
που προφανώς αντικατέστησαν σειρά θολίσκων ή 
καμάρα προκειµένου να επιτευχθεί για τις ανάγκες 
του τζαμιού ενιαίος μεγαλύτερος χώρος µε ενσωµά- 
tcn των δύο πλευρικών στοών. O νάρθηκας καλύ- 
πτεται µε καμάρα, ενώ o εξωνάρθηκας µε τρεις tpou- 
λίσκους και δύο σταυροθόλια εναλλάξ στη σειρά. O 
θολίσκος στο κέντρο του εξωνάρθηκα φέρεται από 
τέσσερις κίονες στις δύο πλευρές κάθε µίας από τις 
δύο αξονικές εισόδους και παράλληλα στις τέσσερις 
γωνίες tou τετράγωνου πεδίου που σχηματίζεται 
εκεί. Όλοι οἱ θόλοι κάλυψης του περιστώου pépo- 
νταν από τόξα στις δύο τους ή στις τέσσερις πλευρές. 
Ἡ βόρεια ανοικτή στοά έχει στα βόρια τοξοστοιχία 
και κάλυψη από πέντε θολίσκους στη σειρά, 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Kugeas, S., "Zur Geshichte der Müchener Thukydides Hand- 
schrift Augustanus F”, B.Z. 16(1907) 592-602. 

Eyice, S., "Remarques sur deux anciennes églises byzantines 
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Eyice, S., "Istanbul'da Koca Mustafa Pasa Camii ve Osmanli Türk 
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Eyice, S., “Remarques sur deux anciennes églises byzantines: Koca 
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214 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ 


ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ a ἢ 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ EN TH ΚΡΙΣΕΙ ἡ ΡΟΔΟΦΥΛΙ͂ΟΝ (ΜΟΝΗ) / KOCA MUSTAFA CAMII 


Eyice S., "Un type architectural peu connu de l’époque des Pa- bingen, 1977, o. 173-176, όπου και n παλιότερη βιβλιογρα- 


leologues à Byzance”, Anadolu Arasurmalari I, 1959, o. 223- φία βλ. ειδ. o. 172- 173. 

234, niv. XXXIII-XXXVI και ειδικά o. 223-225. Eyice S., Son devir Bizans mimarisi, Istanbul'da Palaiologos'lar 
Eyice S., Son devir Bizans mimarisi Istanbul'da Palaiologos lar devri anıtları, Istanbul 1980, σ. 7-14 και niv. 1-8, όπου και 

devri amtlan, Istanbul 1963, o. 5-10. παλιότερη βιβλιογραφία. 


Müller-Wiener, W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tü- 








a) Άποψη από το γότο (από Eyice). 
B) Αξονομετρικό (από Eyice). 
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ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ EN TH ΚΡΙΣΕΙ ἡ ΡΟΛΟΦΥΛΙΟΝ (ΜΟΝΗ) / KOCA MUSTAFA CAMII 




















a) Κάτοψη ναού (από Eyice, Ebersold- 
Thiers). 

β) Εσωτερικό (από Eyice) στο οποίο φαίνε- 
xar: δεξιά n δυτική πλευρά του κυρίως va- 
ού και οι κίονες που τον διαχωρίζουν από 
το νάρθηκα. Αριστερά n νότια πλευρά τοῦ 
περιστώου μετά την αφαίρεση των κιόνων 
καὶ την τροποποίηση της θολοδομίας. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 





a/a 2 


“ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TA ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΑ” (;) / KILISE CAMİİ 


XPONOAOTIA ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός, σύµφωνα µε ευ- 
ρήματα στα θεμέλιά του, χτίστηκε πάνω σε ερείπια 
του 5ου αι. καὶ αργότερα, κατά το 100-110 αι. 
(Krautheimer τέλος 11ου) συμπληρώνεται µε προ- 
σθήκες, ενώ το ίδιο επαναλαμβάνεται καὶ στο α΄ μι- 
oó του 14ου αι. Το βυζαντινό όνομά του δεν έχει 
επιβεβαιωθεί. Διατυπώθηκε ὠστόσο n άποψη ότι 
πιθανώς πρόκειται για τον “Άγιο Θεόδωρο τα Kap- 
Bouvápia" ή ακόµη για τον "Ἅγιο Θεόδωρο πλη- 
σίον τοῦ Χαλκού Τετραπύλου”. Ο πυρήνας του να- 
o6 είναι σταυροειδής τετρακιόνιος µε τρίκογχα το 
διακονικό καὶ την πρόθεση και νάρθηκα µε κόγχες 
στα δύο του άκρα, βόρεια και νότια. 

Είναι επίσης πιθανό, ήδη από το 100-110 αι., va 
Χτίστηκε το νότιο παρεκκλήσι δίπλα στον πυρήνα 
τοῦ ναού, δεν αποκλείεται όμως αυτό να έγινε στην 
παλαιολόγεια περίοδο (βλ. Hallensleben). Το διω- 
póqo κτίσμα στο βόρειο άκρο του νάρθηκα είναι m- 
θανότατα μεταγενέστερο του αρχικού καὶ τοποθετεί- 
τα! στις αρχές του 14ου αι. Στο πρώτο μισό του 
14ου αι. κτίζεται εξωνάρθηκας που καλύπτει όλο το 
πλάτος του κτηρίου. Την ἴδια περίπου εποχή πρέ- 
πει να κτίζεται στη νότια πλευρά pia ανοικτή τρου- 
λαία στοά. Το τετραγωνικό πρόσκτισµα προς τα vó- 
τια, δίπλα στο νάρθηκα, θεωρείται χώρος ανόδου 
προς το κωδωνοστάσιο καὶ πιθανότατα ανήκει καὶ 
αυτός στην ἴδια χρονολογική φάση, 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΏΟΥ: To περίστωο του ναού, 
αν δεχθεί κανείς τον όρο αυτό για να χαρακτηρίσει 
τις επικοινωνούσες προσθήκες γύρω από το ναό, εἷ- 
ναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα υστεροβυζαντι- 
νά κτίσματα στην Κωνσταντινούπολη. Σήµερα ano- 
τελείται από το διώροφο κτίσμα στη βόρεια πλευρά 
στο ύψος του νάρθηκα περίπου, otn συνέχεια, δυ- 
τικά, από ένα ευρύχωρο εξωνάρθηκα στο μήκος 
όλης της δυτικής του όψης καὶ τέλος, από το τετρα- 
γωνικό κτίσμα -- πιθανώς πυργοειδές καμπαναριό — 
στα νότια, επίσης δίπλα στο νάρθηκα. H νότια στοά, 
που ανήκε στο νότιο παρεκκλήσι, δεν σώζεται. Οι 
αναπαραστάσεις που επιχειρήθηκαν (Texier, Eyice) 
για το ναό προτείνουν δύο στοές, βόρεια και νότια, 
01 οποίες συνδέονταν pe τον πυρήνα µε µεγάλο τρί- 


βηλο άνοιγμα και µε το νάρθηκα και τον εξωνάρθη- 
κα µε παρεμβολή ενδιάμεσων χώρων. H επικοινωνία 
μεταξύ περιστώου και πυρήνα στο δυτικό µέρος ef- 
ναι αρκετά περιορισμένη και γίνεται µε συμβατικά 
ανοίγματα: ένα otn νότια πλευρά του νάρθηκα που 
ανοίχθηκε στη θέση κόγχης µε το κτίσιμο tou νότιου 
χώρου, και τρεις θύρες του νάρθηκα προς τον εξω- 
νάρθηκα, Μόνον n νότια στοά (kai n βόρεια εφόσον 
υπήρχε) επικοινωνούσε µε μεγάλο τοξωτό τρίβηλο 
άνοιγμα. Ἡ ανάβαση στο καμπαναριό γινόταν (σύμ- 
φωνα µε τον Hallensleben) µε εντοιχισµένη σκάλα 
στο πάχος του τοίχου του. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ Ὁ εξωνάρθηκας καλύ- 
πτεται µε τρεῖς τρούλους και δύο αφίδες εναλλάξ. 
Ένας τρούλος βρίοκεται στο κέντρο και δύο συµµε- 
τρικά στα άκρα του, στους γωνιακούς χώρους, όπου 
καταλήγουν και οἱ πλάγιες στοές. Τρούλοι και ασπί- 
δες φέρονται από τους εξωτερικούς τοίχους και από 
τόξα. O1 δυτικοί τοίχοι του εξωνάρθηκα διαμορφώ- 
νοντα! µε κόγχες εξωτερικά και δύο μεγάλα τρίβηλα 
ανοίγματα, nou πλαισιώνουν την κύρια είσοδο. Με 
τα στοιχεία αυτά και τη θολοδομία τηρείται µια σα- 
φής αντιστοιχία µε τη διάρθρωση του δυτικού τοί- 
you του εσωνάρθπκα. Στη νότια πλευρά n ανοικτή 
τρουλαία στοά θα είχε διαμορφωμένη τη νότια mheu- 
pá της µε τυφλά τόξα. Οι χώροι βόρεια καὶ νότια θα 
καλύπτονταν µε ασπίδες. Ο θόλος στο βόρειο διώ- 
popo κτίσμα φέρεται από τα τόξα και τους τοίχους. 
Καθώς το κτήριο εδράζεται σε ένα βάθρο εξαιτίας 
του επικλινούς εδάφους, o εξωνάρθηκας είναι λίγο 
υπερυφωμένος και n άνοδος από το δρόµο γίνεται 
µε μια μικρή εξωτερική σκάλα που καταλήγει σε ένα 
πλατύσκαλο µπροστά στην Κύρια είσοδο. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


“ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑ KAPBOYNAPIA" (;) / KİLİSE CAMİİ 
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Άποψη της νοτιοανατολικής γωνίας και της νότιας όψης όπου πιθανότητα υπήρχε στοά (από Eyice). 
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“ΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TA KAPBOYNAPIA" (;) / KILISE CAMİİ 
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a) Άποψη του νάρθηκα 

(από Eyicc). y) 
B) Νότια ὄψη. Αναπαρά- 

στασα (Hallensleben). 

γ) Αναπαράσταση κάτοψης 

(από Eyice). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


“ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TA KAPBOYNAPIA" (;) / KILISE CAMİİ 













































































a) Αξονική τομή. 

β) Κάτοψα σηµερινή. 

y Kéroun. Αναπαράσταση του Texier. 
8) H δυτική όψη. 

£) H ανατολική όψη. 

C) Εγκάροια τομή στο νάρθηκα 


(a,6,e Eyice Ebersolt-Thiers, β.ζ από Eyice ανασχεδ.) 
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ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ (ΜΟΝΗ) / KALENDERHANE ΟΑΜΙ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός έχει έξι βασικές 
φάσεις: H πρώτη χρονολογείται γύρω στα 400p.X. 
και ανήκει σε ρωμαϊκό λουτρό, n δεύτερη στα τέλη 
του 6ου αι. καὶ ανήκει σε ναό παράλληλο καὶ σε 
επαφή µε το υδραγωγείο του ΟΥυάλεντα, ενώ στα té- 
Àn του 7ου αι. οικοδομείται ναός, γνωστός ως ο va- 
óc του Βήματος, από τον οποίο σώζεται μόνον n 
κόγχη του ιερού. Σύμφωνα µε τις τελευταίες έρευ- 
vec οικοδομείται νέος ναός γύρω στα 1200 (1195- 
1204), ο οποίος χρησιμοποιεί τα υπολείμματα tou 
προγενέστερου, από τα οποία το σημαντικότερο 
ήταν n κόγχη του ιερού. Θεωρείται ο τελευταίος µε- 
γάλος ναός ποῦ κτίστηκε στην Πόλη. O νέος ναός 
προσαρμόζεται στα παλιότερα κτίσματα, τα evoopa- 
τώγει και είναι τρουλαίος µε κάτοψη σταυρικού £y- 
γεγραμμένου µε περίστωο καὶ µε τέσσερα διώροφα 
γωνιακά διαμερίσματα, που προκύπτουν από την 
εγγραφή του σταυρικού σχήματος σε τετράγωνο. H 
λατινική κατάκτηση δεν του αφήνει δομικά ἴχνη. 
Δεν έχει τεκμηριωθεί µε απόλυτη βεβαιότητα ότι το 
περίστωο, nou δε σώζεται παρά σε ερείπια, ήταν na- 
λαιολόγεια προσθήκη ή ότι υπήρχε ήδη στο ναό του 
1200. Παλαιολόγειες επισκευές εντοπίστηκαν στους 
χώρους που σχημάτιζαν περίστωο, όχι όµως τέτοι- 
ες που να πείθουν ότι αὐτό ήταν πράγματι πρόσθε- 
το. Στο σωζόμενο σήµερα κτήριο κυριαρχεί n φάση 
τῶν τελευταίων χρόνων του 12ου ai. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Για τις χαμένες σήμερα 
πλάγιες στοές vou περιστώου υπάρχουν δύο υποθέ- 
σεις: είτε ανήκε στον αρχικό σχεδιασμό του ναού 
του τέλους του 12ου ai., ή αποτελούσε μεταγενέστε- 
pn παλαιολόγεια προσθήκη. Ἡ πρώτη άποψη θα 
μπορούσε να θεωρηθεί αυτονόητη λόγω του τύπου 
tou ναού πού προσομοιάζει σε σταυροειδή µε τρού- 
λο Και περίστωο. Καὶ n δεύτερη άποψη φαίνεται 
όµως το ίδιο ισχυρή τόσο εξαιτίας της παλαιολόγει- 
ας τοιχοποιίας που εντοπίστηκε στη θέση του eĝo- 
τερικού τοίχου του περιστώου, όσο και επειδή ο ap- 
yós σχεδιασμός φαίνεται επαρκής χωρίς περί- 
στωο. Επιπλέον, ένα περίστωο θα μείωνε την καθα- 


pú αντίληψη που αντιπροσωπεύει ως προς τα 


ανοίγματα των όψεων n αρχική σύλληψη του σχε- 
δίου, ενώ o αποκλίνων εξωτερικός τοίχος της vó- 
tiag στοάς μπορεί να είναι τεκμήριο για µεταγενέ- 
στερΏ προσθήκη της. 

Λεπτομερέστατες περιγραφές δίνουν οι Striker / 
Kuban για το ναό και το περίστωο που περιβάλλει 
τον πυρήνα από τις τρεις πλευρές: βόρεια, δυτικά 
και νότια. H βόρεια καὶ n νότια πλευρά άρχιζαν από 
tn θέση των ανατολικών διώροφων διαμερισμάτων 
καὶ έφθαναν μέχρι το δυτικό εσωνάρθηκα. Συνεπώς 
εσωνάρθηκας καὶ στοές επικοινωνούσαν και σχηµά- 
τιζαν το περίστωο. 

Η βόρεια στοά συνδέεται στην ανατολική της 
πλευρά pe το χώρο του βήματος tou πρώτου ναού 
(7ος αι.) και στο δυτικό της άκρο είναι κλειστή καὶ 
ενσωματώνει μέρος του τοίχου του ρωμαϊκού λου- 
τρού. Συνδέεται προς νότο µε τον κύριο χώρο του 
ναού μέσω μεγάλου τρίβηλου ανοίγματος στον τοί- 
χο του 12ου αι. καὶ δυτικότερα συνδέεται µε τον 
εσωνάρθηκα του ναού µέσω ενός ανοίγματος. 

Η νότια στοά συνδέεται στην ανατολική της 
πλευρά µε το χώρο των παρεκκλησίων του Αγίου 
Φραγκίσκου και του Μελισμού, και µε ένα δεύτερο 
χώρο στα νότια, που μοιάζει να ήταν είτε okeuoqu- 
λάκιο είτε τράπεζα. Ο νότιος (εξωτερικός) τοίχος 
της έχει µια απόκλιση από την ευθεία που ορίζει ο 
νότιος τοίχος του ναού του 12ου αι., πράγμα nou 
αιτιολογείται από το ότι ο τοίχος της στοάς βρίσκε- 
rai στην ευθεία ενός προγενέστερου στο δυτικό του 
άκρο. Προς τη δυτική πλευρά συνδέεται µε ένα pé- 
ρος άλλου τοίχου του ίδιου ναού, ο οποίος συνεχί- 
ζει από τη δυτική πλευρά του εσωνάρθηκα και κλεί- 
νει προς δυσμάς tn νότια στοά. Φαίνεται ότι αργό- 
τερα διαμορφώθηκε ένα άνοιγμα επικοινωνίας στη 
δυτική πλευρά της στοάς και όλη n νότια πλευρά 
της δεν είχε άνοιγμα επικοινωνίας. 

To τρίτο µέρος του περιστώου αποτελεί ο δυτι- 
κός εσωνάρθηκας vou μεσοβυζαντινού ναού και 
χρονολογείται αδιαμφισβήτητα γύρω στα 1200. Αυ- 
τός ήταν διώροφος στα πλάγια, µε δύο σταυροθό- 
Ma στα δύο του άκρα, καμαροσκεπής στον όροφο, 
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ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ (ΜΟΝΗ) / KALENDERHANE CAMİİ 


µε έναν τρουλίσκο στο Κέντρο. Ἡ δυτική του πλευ- 
pá είναι κλειστή προς τον εξωνάρθηκα µε τοίχους 
που συντίθενται από τις παλιότερες φάσεις. O εξω- 
νάρθηκας (και αυτός διώροφος) αποτελεί συνέχεια 
του εσωνάρθηκα, στεγάζεται µε καμάρα στο ισόγειο 
και ξύλινη στέγη στον όροφο. Μπροστά του υπήρ- 
χε ισόγειο προστώο και πύργος. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ. Οι πλάγιες στοές δε 
σώζονται. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι στην 
παλαιολόγεια περίοδο έγιναν επεμβάσεις και επι- 
σκευές. Δεν είναι γνωστή n κάλυψη των πλαγίων 
στοών tou περιστώου. (Θεωρείται όµως ότι ήταν 
ισόγειες καὶ ξυλόστεγες. Οι Striker καὶ Kuban 


(1997) δίνουν λεπτομερή περιγραφή των κατασκευ- 
αστικών φάσεων. 

Ὡστόσο, ο εσωνάρθηκας σώζεται σήµερα στο 
ισόγειο καὶ καλύπτεται µε δύο σταυροθόλια και µια 
καμάρα στο κέντρο. O εξωνάρθηκας, αυτοδύναµος 
καὶ αισθητά χαμηλότερος, καλύπτεται µε µία ελλει- 
ψοειδή ασπίδα στο κεντρικό του διαμέρισμα ενώ 
ένας τυφλός θόλος υπάρχει στο βορειοδυτικό γω- 
νιακό του διαμέρισμα. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Müller-Wiener, W., Bildiexikon zur Topographie Istanbuls, 
Tübingen, 1977, o. 153-158. 

Suiker, C.L. and D. Kuban, Kalenderhane in Istanbul The 
Buildings, Mainz, 1997, o. 58-71, 73. 





Άποψη από τα νότια xo 1969, πριν από την αναστήλωση (από Striker, Kuban). 
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Κάτοψη του ναού 


δ) Αξονομετρικό ογκοµετρικό σχέδιο 


(α-δ από Striker-Kuban). 
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Απόψεις της νότιας όψπς 
πετά την αναστήλωση 
(από Striker, Kuban). 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός όπως σώζεται σή- 
pepa είναι αγνώριστος από τις πολλές µετασκευές 
καὶ τις πάσης φύσεως επεμβάσεις, To χριστιανικό 
του όνοµα δεν είναι γνωστό, και n υπόθεση ότι είναι 
o ναός tnc Μονής της Κυρά Μάρθας δεν έγινε ano- 
δεκτή. Οικοδοµήθηκε είτε κατά το τέλος του 11ου 
at. (Πασαδαίος) είτε κατά το 130 αι. (Krautheimer). 
ταν πιθανότατα σταυροειδής τετρακιόνιος, αλλά 
είχε αρχικά θεωρηθεί μονόχωρος ή και βασιλική 
όπως τον αναπαριστά ο Πασαδαίος. Δεν είναι γνω- 
στό αν το περίστωο είχε κτιστεί απαρχής ή αν προ- 
στέθηκε αργότερα. 


ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Έχουν βρεθεί fgvn μόνον 
του περιστώου καὶ n αναπαράσταση που επιχειρήθη- 
κε από τον ΠΠασαδαίο το εμφανίζει ὡς ανοικτή στοά 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


MANASTIR MESCIDI 


µε περιμετρική κιονοστοιχία γύρω από τις δύο επιµή- 
κεις πλευρές του ναού και το δυτικό νάρθηκα. Ένας 
μικρός κλειστός χώρος, ίσως παρεκκλήσιο, υπήρχε 
στο νότιο ανατολικό άκρο της στοάς. Efvai πιθανόν n 
στοά να στεγαζόταν µε σειρά σταυροθολίων. To pvn- 
μείο που σήµερα στεγάζει µια δημόσια υπηρεσία, δεν 
έχει ερευνηθεί επαρκώς, 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Πασπάτης, A.-L, Βυζαντιναί μελέται, Κωνσταντινούπολις, 
1877. 

Eyice, S., Les eglises byzantines d'Istanbul (du IX e au XVe 
siècle), Corsi Ravenna 12, 1965, o. 247-334 ειδ. 311. 

Πασαδαίος Ap., Επί δύο βυζαντινών μνημείων της Κωνσταντι- 
νούπολης αγνώστου ονομασίας, εν Αθήναις, 1975, o. 56- 
101, ειδ. ο. 76-81, 105-108. 

Müller-Wiener, W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tü- 
bingen, 1977, o. 169. 





Άποψη της ανατολικής πλευράς (από Müller-Wiener). 
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a) Κάτοψη υπάρχουσας κατάστα- 
σης. 

B) Τομή υπάρχουσας κατάστασης. 
Υ) Εγκάροια τομή αναπαράστασης 
ως βασιλικής. 

ὃ) Βόρεια όψη αποκατάστασης ὡς 
βασιλικής, 

e) Προοπτική άποψη από τη vo- 
τιοδυτική γωνία. Αναπαράσταση 
για τὴν υπόθεση του δρομικού B) Αναπαράσταση κάτοψης ως εγγεγραμμένου σταυρού. 
ναού. y) Αναπαράσταση τομής ὡς εγγεγραμμένου οταυρού. 

δ) Avanapáctaon βόρειας όψης ὡς εγγεγραμμένου σταυρού. 




















a) H νότια πλευρά του ναού (από Müller-Wiener). 














(a-e από Πασαδαίο. 
Αναογεδ.). (β-δ από Γασαδαίο. Avaoyeë.). 
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MONH TOY AIBOX (THX YIIEPATIAX GEOTOKOY), 
ΝΑΟΣ TIMIOY IIPOAPOMOY / FENARİ ISA CAMİİ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Me tn φροντίδα του πα- 
τρικίου Κωνσταντίνου του Λιβός κτίζεται στα τέλη 
του 9ου αι. (επί Λέοντος ΣΤ΄, 886-912) ο ναός της 
Υπεραγίας (Θεοτόκου του Λιβός, ή της Παναχρά- 
ντου, oun θέση ενός ρωμαϊκού νεκροταφείου, από 
το οποίο χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση, na- 
λιές ταφικές μαρμάρινες πλάκες. Ὁ ναός είναι τρου- 
λαίος σταυροειδής τετρακιόνιος µε περίστωο, το 
οποίο αποτελείται από το νάρθηκα καὶ δύο πλάγιες 
στοές που καταλήγουν ανατολικά σε παραβήμάτα. 
Πάνω από τα γωνιακά διαμερίσματα του κτίζονται 
θολοσκεπή παρεκκλήσια, συνδεόµενα µε διαδρό- 
μους-υπερώα που έχουν πρόσβαση από το Κλιµακο- 
στάσιο ενός πύργου που είχε προστεθεί στα πλάγια 
του ναού. Στα τέλη του 13ου αι. προστίθεται στα vó- 
ua, πιθανόν και εδώ πάνω από κινοτέρνα, ένας 
τρουλαίος μονόχωρος ναός µε περίστωο, που προο- 
Ρίζεται για ταφές kai αφιερώνεται από την αυτοκρά- 
tepa Θεοδώρα (1282-1303), σύζυγο του Μιχαήλ 
Θ΄ Παλαιολόγου στον Άγιο ]ωάννη τον Πρόδρομο. 
Ἐκεί φυλάχθηκαν τα λείψανα της Αγίας Ειρήνης. 
Σπα µέσα του 14ου αι. κτίζεται ένας εξωνάρθηκας- 
περίστωο, κατά μήκος των δυτικών πλευρών των 
δύο ναών και της νότιας πλευράς του ναού του Ti- 
μίου Προδρόμου, που περικλείει έτσι και τους δύο 
ναούς. Ὁ χώρος αυτός λειτουργεί επίσης ως ταφι- 
κός. Χρησιμοποιήθηκε έτσι μέχρι το 1460-1480, 
οπότε μετατράπηκε σε τζαμί. Ο ναός μελετήθηκε αρ- 
κετά διεξοδικά από το Μακρίδη και τους Megaw, 
Mango και Hawkins καὶ δημοσιεύτηκε το 1964. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΩΝ: Το περίστωο του αρχικού ναού, 
της Γ]αναχράντου, αποτελείται από δύο πλάγια em- 
μήκη παρεκκλήσια, τα οποία βρίσκονται βόρεια καὶ 
νότια, δίπλα στην πρόθεση και το διακονικό αντί- 
στοιχα και προεξέχουν από τον κορµό του σταυροει- 
δούς εγγεγραμμένου ναού. Αρχικά είχαν δική τους 
είσοδο αλλά αργότερα συνδέθηκαν µε στοές µετο δυ- 
τικό νάρθηκα. Στα βόρεια βρέθηκαν τα θεμέλια oto- 
ác που συνέδεε το βόρειο παρεκκλήσι µε το νάρθη- 
κα, καθώς και παραστάδες nou συνηγορούν yr av- 


τήν την υπόθεση. H νότια στοά του ναού της Mava- 
χράντου που συνδέει το νότιο παρεκκλήσι του µε τον 
τετράγωνο χώρο που βρίσκεται νότια του νάρθηκα 
εφάπτεται στον πυρήνα του μεταγενέστερου ναού 
του Τιμίου Προδρόμου και αποτελεί µέρος του nepi- 
στώου xai αυτού του ναού. Πιθανόν το νότιο παρεκ- 
κλήσι του ναού της Παναχράντου να συνδέθηκε µε 
το νάρθηκα µέσα από τον τετράγωνο χώρο του nup- 
γοειδούς διώροφου κλιμακοστασίου στα νοτιοδυτι- 
κή γωνία. Ὁ ναός έχει διώροφο νάρθηκα, στον όρο- 
φο του οποίου n είσοδος γίνεται από το πυργοειδές 
κλιμακοστάσιο. 

Στη συνέχεια, όταν στα τέλη του 13ου αι. προστί- 
θεται ο νότιος ναός του Τιμίου Προδρόμου, το νότιο 
παρεκκλήσι του πρώτου ναού ουσιαστικά καταργεί- 
ται ως ανεξάρτητος χώρος και, αφού διανοίγεται θύ- 
pa επικοινωνίας µε το ιερό του νέου ναού, µετατρέ- 
πεται σε πρόθεσή του. Ενσωματώνεται έτσι ὡς µέρος 
της στοάς του ναού του Tipíou Προδρόμου και naí- 
ζει διπλό ρόλο τόσο ὡς πρόθεση όσο Και ὡς χώρος 
επικοινωνίας των δύο ναών. O λεγόμενος νότιος να- 
óc του Tinfou Προδρόμου ακολουθεί ὡς προς το 
σχέδιό του τον τύπο tou μονόχωρου τρουλαίου ναού 
µε περίστωο καὶ νάρθηκα. O1 στοές του είναι σχεδια- 
σµένες µε διαφορετική αντίληψη από ό,τι αυτές του 
παλιότερου ναού, αφού είναι συστατικά µέρη του τύ- 
που tou. Σε όλες είχαν προβλεφθεί θέσεις για τά- 
φους. Ὁ νότιος ναός ορίζεται στα βόρεια µε την κοι- 
vi στοά, που αποτελεί το βόρειο µέρος του περιστώ- 
OU του; καὶ στα νότια pe τη δεύτερη στοά, n οποία Ka- 
ταλήγει στα ανατολικά στο διακονικό. Ὁ εξωνάρθη- 
κας δε συνδέεται περισσότερο µε τους παραπάνω χώ- 
pou, από όσο του επιτρέπει µια κεντρική θύρα προς 
τη δυτική στοά-εσωνάρθηκα. Περιµετρικά στις τέσ- 
σερις πλευρές του έχει θέσεις για τάφους. 

Τέλος, το τελευταίο χρονολογικά και ίσως oaq£- 
στερο περίστωο είναι αυτό του 14ου ai., που τελει- 
Gve µε ευθύγραμμο τοίχο στα ανατολικά και ava- 
πτύοσεται σε σχήμα [ στα νότια και δυτικά περιτρέ- 
χοντας τις δυτικές πλευρές των δύο ναών. Ο εξωτε- 





ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MNHMEION 229 


a/a 5 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΜΟΝΗ TOY AIBOZ (THX ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ), 
ΝΑΟΣ TIMIOY IIPOAPOMOY / FENARİ ISA CAMİİ 


ρικός vou τοίχος στην εσωτερική του παρειά έχει 
εκβαθύνσεις που αποτελούν θέσεις τάφων. Γ]άνω 
από αυτές υπάρχουν παράθυρα. Ἐπικοινωγεί µε το 
εσωτερικό των δύο ναών από τις θύρες των δυτικών 
ναρθήκων καὶ µε µια θύρα στο νότιο τοίχο της αντί- 
oxoryng στοάς τοῦ ναού του Αγίου Προδρόμου, 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΏΩΝ: Τα περίστωα είναι όλα ya- 
μηλότερα από τους κυρίως ναούς. Δεν είναι γνωστή 
n κατασκευή καὶ κάλυψη των στοών του πρώτου 
ναού αφού σώθηκαν μόνο τα θεμέλια. Στο νότιο ναό 
όµως, όλο το περίστωο είναι καλυμμένο µε σταυρο- 
βόλια που φέρονται από τα τόξα των ισχυρών TEO- 
σάρων πεσσών του κυρίως ναού και TOU εξωτερικού 
τοίχου. Δυτικότερα, ο εξωνάρθηκας καλύπτεται από 
έναν τρούλο πάνω σε δύο τοξοκαμάρες που φέρο- 
vrai n βόρεια από τους πεσσούς δίπλα στον παλιό 
ναό καὶ n νότια από δύο ισχυρούς πεσσούς του νε- 


ότερου ναού. Το περίστωο της τελευταίας φάσης, µε 
ύψος ίδιο όπως το προγενέστερο, καλύπτεται από 
σταυροθόλια που φέρονται από αντίστοιχα στοιχεία 
του εσωτερικού και του εξωτερικού τοίχου. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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18,1964, c. 253-314. 
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Constantine Lips", DOP 18(1964), o. 279. 
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Ανατολική όψη. Αριστερά το νότιο τμήμα του εξωτερικού περιστώου (από Müller-Wiener). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ au 5 


ΜΟΝΗ TOY AIBOX (THX YIIEPATIAX ΘΕΟΤΟΚΟΥ), 
ΝΑΟΣ TIMIOY IIPOAPOMOY / FENARİ ISA CAMİİ 











LL 

















a) Κάτοψη µε τις φάσεις. B) Εγκάρσια τομή pe uc φάσεις και τις θέσεις των τάφων 
(µε μαύρο o ναός xov Ιωάννη του Προδρόμου) (α,β από Mamboury). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΜΟΝΗ TOY ΛΙ͂ΒΟΣ (ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ), 
ΝΑΟΣ TIMIOY ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ / FENARİ ISA CAMİİ 


. m Πρώτη φάση 
yu ππα Δεύτερη φάση 
ρω Rob Τρίτη φάση 
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=m Πρώτη φάση 
em Δεύτερη φάση 
απ Τρίτη φάση 

zz Τέταρτη φάση 



































Coupe selon 





n FAÇADE. POSTÉRIEURE. RESTAVRÉE … 


$127 óm 


a) Εσωτερική άποψη του περιστώου. 


B) Εγκάρσια τομή µε τις φάσεις και tn γραφική αποκατάσταση διαφόρων στοιχείων (Mamboury). 


y) Κάτοψη µε Ὡς θέσεις των τάφων (Mamboury). 
δ) H συνολική ανατολική όψη (γραφική αποκατάσταση), 


αριστερά ο ναός tou Τιμίου Προδρόμου και το εξωτερικό περίστωο (Ebersolt-Thiers). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


qa 6 


ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ TOY AXOPHTOY Ἠ 
ΧΡΙΣΤΟΣ THX ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός βρίσκεται σε θέση 
όπου υπήρχε λατρευτική δραστηριότητα ήδη από 
τον 4ο ai, πιθανότατα pia μονή που είχε περισσό- 
τερους ναούς. Επί Ιουστινιανού αναφέρεται ήδη 
ένας ναός. Επίσης, άλλος ναός του 6ου ai. ανακαι- 
νίσθηκε τον 7ο αι. επί Κρίσπου καὶ n μονή εξυπη- 
ρέτησε διάφορες ανάγκες τον 8ο αι. (όπως τόπος 
εξορίας υψηλών προσώπων και ταφικές χρήσεις), 
ενώ κατά την eikovopayía υπέστη ζημίες. Και πάλι 


στο τέλος της εικονομαχίας µε το Μιχαήλ Σύγκελλο : 


από ταν Παλαιστίνη, αποκτά δύναμη. Tov 9ο αι. 
αναβιώνει και κτίζονται τρία επιπλέον παρεκκλήσια 
δίπλα στον κυρίως ναό. Στα τέλη του 11ου αι. κτί- 
ζεται νέος ναός πάνω στα υπολλείμµατα εκείνου του 
6ου αι., όπου καὶ θαύεται ο Πατριάρχης Κοσμάς. 
Στο 12ο αι. ο Ισαάκ Κομνηνός ανακαινίζει το ναό 
µε αρκετές αναδοµήσεις µετά από κάποια φυσική 
καταστροφή, ενώ στα τέλη του 12ου αι., μετά από 
διάφορες περιπέτειες καὶ φιλοξενία σημαντικών 
προσώπων, n μονή παραμελείται καὶ πέφτει ο τρού- 
λος του ναού. Το 14ο αι. (1316-1320 ἡ 1321) γίνε- 
ται ριζική μετασκευή από το véo κτήτορα, το Meyá- 
λο Λογοθέτη Θεόδωρο Μετογίτη και αφιερώνεται 
στο Χριστό pe την επωνυμία Μονή tou Χριστού της 
Χώρας. Κατά τη μετασκευή αυτή χρησιμοποιούνται 
σπόλια από τις προηγούμενες φάσεις καὶ n διακό- 
opnon γίνεται µε σηµαντικά ψηφιδωτά και εντοίχια 
ζωγραφική. Exef περνά το τέλος της ζωής του και 
θαύεται ο μοναχός πλέον µετά την πτώση του Me- 
τοχίτης. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός της φάσης του 
12ου αι., που είχε ήδη ενσωματώσει πολλά στοιχεία 
από τα προγενέστερα κτίσματα, φαίνεται να ήταν 
τρουλαίος, μονόχωρος µε τετράγωνο πυρήνα και 
περίστωο. 

Έδη από τα πρώτα χρόνια του 14ου αι., µε τις 
ανακατασκευές του Μετοχίτη, η παλιά κομνήνεια 
εκκλησία επεκτείνεται µε εσω- και εξωνάρθηκα, na- 
ρεκκλήσιο και μία διώροφη στοά σε σχήμα T, ενώ 
ξανακτίζεται και ο τρούλος καὶ o εσωτερικός χώρος 


διακοσμείται µε μαρμάρινες επενδύσεις, μωσαϊκά 
καὶ ανάγλυφα. Το εσωτερικό περίστωο, αποτελού- 
pevo από µια διώροφη επιμήκη καµαροσκεπή κλει- 
στή στοά στη βόρεια πλευρά του πυρήνα, συνδέεται 
ανατολικά µε το διακονικό καὶ δυτικά µε τον εσῶ- 
νάρθηκα. Mia ενότητα πολύ μικρών χώρων σε δύο 
επίπεδα --στον όροφο υπάρχει πσυχαστήριο-- καὶ 
TAPIKGV Κογχών στη νότια πλευρά του πυρήνα, 
βρίσκεται σε αντίστοιχα συμμετρική θέση µε τη βό- 
peia στοά και πιθανόν προ tou 14ου αι. να ήταν vó- 
ua στοά. O1 μικροί αυτοί χώροι συνδέονται pe ένα 
στενό διάδρομο, που οδηγεί από τον πυρήνα του 
ναού στο μεταγενέστερο χώρο του νότιου παρεκ- 
Κλησίου. O εσωνάρθηκας στα δυτικά είναι ασύμ- 
perpa σχεδιασµένος όσο αφορά την κάτοψη καὶ την 
κάλυψη, καθώς καταλαμβάνει το δυτικό εύρος του 
πυρήνα και φέρει δύο τρούλους στα άκρα του, την 
επιλογή των οποίων πιθανότατα επέβαλλε n παρα- 
θετική διάταξη τεσσάρων ανόµοιων πεδίων. 

Το εξωτερικό περίστωο αναπτύσοεται στα ut- 
κά και στα νότια καὶ αποτελείται από δύο λειτουργι- 
κά μέρη: στα νότια ένα τρουλαίο παρεκκλήσι, το 
οποίο ο μεγάλος Λογοθέτης φρόντισε να προστεθεί 
στο ναό. Λεπτοί κίονες καὶ διαφράγματα διαχωρί- 
ζουν το παρεκκλήσι από την υπόλοιπη νότια στοά. 
Στην ουσία όµως όλη n νότια στοά είναι στη διάθε- 
on τοῦ παρεκκλησίου, καθώς n είσοδος σε αυτό γί- 
νεται από τη νότια πλευρά του εξωνάρθηκα, o pó- 
λος της οποίας σηματοδοτείται µε δύο κιονίσκους 
στη νότια ευθεία tou πυρήνα καὶ άλλους δύο στη 
δυτική ευθεία του εσωνάρθηκα. Στη δυτική πλευρά 
υπήρχε ανοικτή στοά, η οποία κλείστηκε αργότερα. 
Το νοτιοδυτικό γωνιακό διαμέρισμα που περιλαμ- 
βάνει καὶ την κλίμακα ανόδου προς το υπερώο, 
οριοθετείται από τέσσερις κίονες. 

H επικοινωνία γίνεται κυρίως προς τα δυτικά µε 
τη στοά που έχει ρόλο νάρθηκα. Λευτερεύουσα εί- 
ναι n νότια θύρα που συνδέει µε το παρεκκλήσι. Ο 
εσωνάρθηκας του ναού επικοινωνεί επίσης µε τον 
υποτυπώδη εσωνάρθηκα του παρεκκλησιού. 


ο κα 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙ 


ΜΟΝΗ ΤῊΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ Ή 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Tov κεντρικό τρούλο του ναού φέρουν 
τέσσερεις ογκώδεις πεσσοί, ενώ τοίχοι διαχωρίζουν 
τον κυρίως ναό από το αρχικό περίστωο που τον πε- 
ριτρέχει στις τρεις του πλευρές συμπεριλαμβανόμε- 
VNG και της ιδιόµορφης νότιας µε τους μικρούς χώ- 
ρους για τους οποίους έγινε λόγος. H στοά που έχει 
ρόλο νάρθηκα καλύπτεται µε καμάρες και δύο τρου- 
λίσκους στα γωνιακά διαμερίσματα. Το εξωτερικό 
παλαιολόγειο περίστωο περπρέχει το ναό στα νότια 
και δυτικά περιλαμβάνοντας το νότιο παρεκκλήσι και 
τη δυτική (παλιότερα ανοικτή) στοά. To νότιο na- 
ρεκκλήσι φέρει τρούλο στο δυτικότερο τμήμα του 
αξονικά, σε συνέχεια του εγκάρσιου άξονα του KU- 


ρίως ναού. H δυτική στοά καλύπτεται από τόξα και 
καμάρες στη σειρά: μια στο κέντρο, ὁποῦ καὶ n είσο- 
δος καὶ από δύο συμμετρικά στις δύο πλευρές. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Άποψη της νοτιοανατολικής γωνίας και της ανατολικής όψης. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ofa 6 


ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ TOY AXOPHTOY H 
ΧΡΙΣΤΟΣ THX ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 
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a/a 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΑΧΩΡΗΤΟΥ Ή 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 


a) Κάτοψη του ναού pe τις οικοδομικές φάσεις (avaoy.). 
B) Εγκάρσια τομή στο νάρθηκα προς ανατολάς (ανασχ.) 
y) Αξονική τομή προς νότο (avaoy.) 

ὃ) Νότια όψη (υποθετική). 

ε) Εγκάρσια τομή προς τα δυτικά (ανασχ.) 

©) Ανατολική όψη (αποκατάσταση). 

n) Βόρεια ὄψη (αποκατάσταση). 











(a-n από Ousterhout. Ανασχεδ.). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΜΟΝΗ THE ΧΩΡΑΣ TOY ΑΧΩΡΗΤΟΥ H 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 





SR DATE 


a) Δυτική κύρια όψη. 

B) Άποψη της νότιας πλευράς. 

γ) Άποψη της ανατολικής πλευράς. 

δ) Άποψη της νοτιοανατολικής γωνίας (κάτω αριοτερά) 
ε) Άποψη της βορειοανατολικής γωνίας (κάτω δεξιά). 














ajaq 6 
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KONZTANTINOYIIO, 





ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ TOY AXOPHTOY 'H 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / KARİYE CAMİİ 





a) Άποψη του νότιου παρεκκλησίου καὶ του προθαλάµου του (νοτιοδυτικό διαμ.) 
B) Νότιο πέρασμα προς βορρά. 


y) 





ερίστωο-εξωνάρθηκας προς βορρά. 


8) Άποψη του βόρειου διαδρόµου-προσκήίοµατος προς ανατολή. 


€) 
0 











ερίστωο-εξωνάρθηκας προς βορρά. 


Περίστωο-εξωνάρθηκας προς νότο. 


(β-ζ: Ousterhout) 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


MOYXAIOTIXXA (@EOTOKOZ'H ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΣΣΑ) ΜΟΝΗ / 


THEOTOKOS MOUCHLIOTISSA 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: H Θεοτόκος IIavayió- 
"ooa ή Θεοτόκος του Μουχλίου χτίστηκε σε περιο- 
yf στην οποία κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 
υπήρχε νεκροταφείο και δύο µοναστηριακοί ναοί 
του 7ου και του 11ου αι. Στη θέση xou τελευταίου 
από αυτούς Ιδρύεται το 1261 n μονή της Θεοτόκου 
της Παναγιωτίσσης από τον πεθερό του Γεωργίου 
Ακροπολίτη καὶ το 1266 χτίζεται ο τετράκογχος nu- 
ρήνας vou υπάρχοντος ναού. Μετά το 1282 n μονή 
συμπληρώνεται από τη Μαρία Παλαιολογίνα. κόρη 
του Μιχαήλ H' xai ο ναός επεκτείνεται µε προσθή- 
xn, αλλά πολύ γρήγορα πέφτει σε κακοδιαχείρηση 
και εγκατάλειψη, ενώ αργότερα έγιναν και άλλες 
προσθήκες και επισκευές. 


ΣΧΕΔΙΟ IIEPIZTOOY: Το κτήριο δεν έχει ερευνηθεί. 
Συστηματική μελέτη του ναού άρχισε πρόσφατα. Οι 
διάφορες πυρκαγιές, επισκευές καὶ επεκτάσεις έδω- 
σαν τη σημερινή του µορφή. Το κεντρικό κτίσμα eí- 
χε κάτοψη τετράκογχου µε τρεῖς μικρότερες κόγχες. 
Πιθανόν n κάθε κόγχη καλυπτόταν µε τρούλο ή ένα 
είδος θόλου. Το σύνολο του χώρου έξω από τον nuv- 
ρήνα έχει ακανόνιστο σχήμα και προδίδει τις enep- 
βάσεις που έγιναν σ᾿ αυτόν. Ωστόσο, ορισμένα τµή- 
ματά τοῦ φαίνεται να έγιναν ήδη από πολύ νωρίς. 





Où σημερινοί χώροι γύρω από τη δυτική κόγχη του 
πυρήνα πρέπει να ήταν n πρώτη επέκταση µε πρό- 
τυπο παλιότερους ναούς αυτού του τύπου. Πιθανόν 
µια δεύτερη επέμβαση να κατήργησε τη δυτική και 
τη νότια κόγχη του πυρήνα. O1 χώροι έχουν ύψος 
σχεδόν όσο και ο πυρήνας, αλλά o1 σοβατιομένοι 
τοίχοι δεν επιτρέπουν καμία εκτίμηση για την κατά- 
σταση καὶ χρονολόγησή τους. H θολοδομία µε τα 
σταυροθόλια φαίνεται va είναι οφιμότερη. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ο τρούλος του ναού φέρεται από τους 
πεσσούς των κογχών ενώ το περίστωο καλύπτεται 
µε ένα θολίσκο στο βορειοδυτικό διαμέρισμα και 
σταυροθόλια στα νότια. To ιδιότυπο περίστωο δη- 
μιουργήθηκε από μέρη ποῦ προστέθηκαν αρχικά 
γύρω από το δυτικό σκέλος του πυρήνα και καλύ- 
Φθηκαν πιθανότατα µε ασπίδες, όπως μαρτυρά n 
βορειοδυτική γωνία. To νότιο τμήμα φαίνεται να 
περιλαμβάνει πολύ οψιμότερες φάσεις που καλύ- 
πτοντα! µε σταυροθόλια. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΤΡΑΦΤΑ 


Müller-Wiener, W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tübi- 
ngen, 1977, o. 204-205, όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία. 

Eyice, 5., Son devir Bizans mimarisi, Istanbul'da Palaiologos'lar 
devri Anıtları, Istanbul 1980, o. 54-56. 


Άποψη από βορρά 
(από Müller-Wiener). 
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αἰα 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΜΟΥΧΛΙΩΤΙΣΣΑ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ 'H ΘΕΟΤΟΚΟΣ IIANATIOTIZZA) ΜΟΝΗ / 
THEOTOKOS MOUCHLIOTISSA 





a) Υπάρχουσα κατάσταση του ναού και 

του περιβάλλοντος χώρου του (από Müller-Wiener) 
B) Kávoyn (anó Eyice). 

y) Άποψη από νοτιοανατολικά (1996). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΗ / 


ΕΕΤΗΙΥΕ CAMII 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός οικοδομήθηκε πι- 
θανόν στα μέσα του 11ου αι. σύμφωνα µε µια χαμένη 
επιγραφή, από τον Ιωάννη Κομνηνό και τη σύζυγό 
του Άννα Δούκαινα, πάνω σε παλιότερο κτίσμα Kiv- 
στέρνας (Hallensleben) µε αρχικό σχέδιο κάτοψης μο- 
γόχωρου τρουλαίου µε περίστωο. To 130 αι. o ναός 
αναζωγραφίζεται εξωτερικά επί Πρωτοστάτορος Mı- 
χαήλ Γκλαβά Ταρχανειώτα και επί Πατριάρχη Ιωάννη 
IB’. Το 14ο αι. γίνεται σημαντική προσθήκη και ava- 
κτίσεις και το 150 αι. εξακολουθούν οἱ επεμβάσεις xa- 
θώς ο ναός λειτουργεί ὡς ταφικός ναός των ευγενών, 

"Hôn γύρω στα 1315 ή λίγο αργότερα n χήρα tou 
Γκλαβά, Μαρία Λούκαινα Βράναινα, φροντίζει για 
την ανέγερση στη νότια πλευρά του ναού ενός πλού- 
σια διακοσμπµένου διώροφου παρεκκλησίου, ως Ta- 
φικού ναϊδρίου προς τιμήν του άνδρα της που πέθανε 
το 1315. Μεγάλη προσθήκη έγινε στο β΄ τέταρτο του 
14ου αι. (1326-1341 κατά Hallensleben) µε εξωνάρ- 
Onga καὶ δύο στοές, προς B. και N., που όλα µαζί 
σχηματίζουν περίστωο γύρω από τον υφιστάμενο ναό. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ. Ὁ αρχικός ναός είναι 
μονόχωρος µε τρούλο καὶ περίστωο. Τα γωνιακά 
tou διαµερίοµατα µε τα σταυροθόλια τονίζουν τα 
σταυρική διάταξη, ώστε να µπορεί va θεωρηθεί και 
εγγεγραμμένος σταυροειδής µε πεσσούς αντί κίονες. 
O1 προοθήκες στον αρχικό ναό αρχίζουν µε το 
ναΐδριο της Βράναινας που σχεδιάζεται στον τύπο 
του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου µε 
τέσσερα λιλιπούτεια θολωτά διαμερίσματα στις yo- 
vies, διώροφο νάρθηκα στα δυτικά και στενό κλιµα- 
κοστάσιο στο δυτικό του τοίχο για άνοδο στο vne- 
pao. Evo το εσωτερικό περίστωο είναι δομικά ano- 
λύτως ουνδεδεµένο µε τον τρουλαίο πυρήνα, το πα- 
ρεκκλήσιο επικοινωνεί µε αυτό μέσω ανοιγμάτων 
στη βόρεια πλευρά του. Mia θύρα συνδέει επίσης 
το νάρθηκα του παρεκκλησίου pe vn νότια πλευρά 
του εσωτερικού περιστώου του ναού. Το τριμερές 
υστεροβυζαντινό περίστωο προστίθεται στο δεύτε- 
po τέταρτο του 14ου αι. Περιµετρικά κλειστό, μόνο 
µε παράθυρα και χωρίς εξώθυρες πλην της κεντρι- 


κής, αγκαλιάζει τον υφιστάμενο ναό pe τις στοές 
tou στη νότια, δυτική καὶ βόρεια πλευρά ως skw- 
νάρθηκας. Στη βόρεια πλευρά καταλήγει ανατολικά 
σε ένα μικρό τρουλαίο παρεκκλήσι. Το περίστωο 
επικοινωνούσε µε τον πυρήνα μόνο μέσω των τριών 
θυρών του νάρθηκα και µε µία πλάγια θύρα στα βό- 
peia. Στο σύνολό του ο ναός περιλαμβάνει πέντε ap- 
κοσόλια στον κυρίως ναό, τέσσερα στο νάρθηκα, 
επτά στις στοές καὶ πέντε στο ναῖδριο. Κάτω από το 
δάπεδο λειτουργούσε ταφική κρύπτη. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: To εξωτερικό περίστωο του ναού περι- 
τρέχει τη βόρεια, δυτική και vóua πλευρά του όπου 
και συνδέεται µε το ναΐδριο της Βράναινας. To vař- 
ὅριο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα 
ποῦ διασώθηκαν από την υστεροβυζαντινή περίοδο 
στων Κωνσταντινούπολη. Φέρει τρεῖς τρούλους, 
έναν κεντρικό και δύο δίδυμους τρουλίσκους πάνω 
από τα δυτικά γωνιακά διαμερίσματά του. Δύο 
σταυροθόλια καλύπτουν το πεδίο στα νότια καὶ στα 
δυτικά του κεντρικού τρουλαίου τετραγώνου. Το 
ναἴδριο ήταν αρχικά ένα αυτοτελές προσάρτηµα του 
ναού, αργότερα όµως µε την προσθήκη του περι- 
σιώου αποτέλεσε µέρος του τελευταίου αφού συν- 
δέθηκε οργανικά μαζί του. 

Το περίστωο, που αγκαλιάζει καὶ τις τρεῖς πλευρές 
του ναού, καλύπτεται µε μια σειρά ασπίδων σε κάθε 
πλευρά και έχει μόνο ένα στασροθόλιο στο ύψος του 
νάρθηκα και έναν τρουλίσκο στο βόρειο παρεκκλήσι, 
Où όψεις του είναι λιτές µε póva διαρθρωτικά στοιχεία 
τα φέροντα τόξα. Στους τοίχους των όψεων διακρίνο- 
vrai τέσσερις διαφορετικοί τρόποι δόμησης αντίοτοι- 
Χοι των επεμβάσεων: νότια πλευρά του δυτικού τοί- 
Χου του εξωνάρθηκα, και νότιος τοίχος, εξωτερικός 
τοίχος του βόρειου υπερώου, περιοχή της δυτικής e- 
σόδου καὶ βόρειο τμήμα tou δυτικού τοίχου pe τα 
τμήματα του βόρειου τοίχου που συνδέονται με τα 
διαμερίσματα του έσω- και εξωνάρθηκα. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Eyice S., "Un type architectural peu connu de l'époque des Pa- 
leologues à Byzance”, Anadolu Arastirmalari, 1, 2, Istanbul 
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a/a 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (OEOTOKOX ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΗ d 
FETHIYE CAMII 


Cyprus, 1962-63, DOP 18, 1964, o. 319-323, 328-329. 


-234 και ειδικά o. 227-228. 2 . 
1733.6; E xat ciu o Müller- Wiener, W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tü- 


Hallensleben, H., *Untersuchumgen zur Baugeschisrte der che- : 
maligen Pammakaristos Kirche, der heutigen Fethiye Cam- Ε bingen 1977, o. 132-135 
mi in Istanbul”, Ist Mitt. XII-XIV, 1963-64, o. 128-193. Curdié, S., Gracanica, σ. 80-82. N 

Mango, G., E. Hawkins, Report on Field Work in Istanbul and Eyice, S., Son devir bizansmimarisi, Istanbul, 1980, σ. 28-33 





a) Κάτοψη υπάρχουσας κατά- 
στασης µε τις φάσεις 

(από Eyice. Αναοχεῦ.). 

B) Νότια άποψη µε το παρεκ- 


κλήσι (1999). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤῸΣ) ΜΟΝΗ / 
FETHİYE CAMİİ 





a) Απόψεις της βόρειας όψης pe to περίστωο από βορειοανατολικά. 
B) Απόψη του περιοτώου από νοτιοδυτικά. 


(από Müller-Wiener). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 


ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΗ / 
FETHİYE CAMİİ 































































































a) Κάτοψη pe τις φάσεις 
(Hallensleben). 
B) Εγκάρσια τομή (Hallensleben). 




















y) Αναπαράσταση της ανατολικής 
όψης (από Eyice). 

ὃ) Aron του παρεκκλησίου της 
Βράναινας (αρχείο Curčić). 

£) Άποψη δυτικής πλευράς. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ) ΜΟΝΗ / 
FETHİYE CAMİİ 














Οἱ ιστορικές φάσεις εξέλιξης του καθολικού της Παμμακαριστού 
pe ταν προσθήκη περιστώων Καὶ παρεκκλησίου σύμφωνα µε τον Hallensleben. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ; O ναός κτίστηκε τον llo 
αι. από τον Αρχιεπίκοπο Λέοντα της Κωνσταντινού- 
πολης. Στα τέλη του 13ου αι. μετασκευάζονται πλή- 
ρῶς τα υπερώα. Το υπερώο του εσωνάρθηκα και το 
πυργοειδές κλιμακοστάσιο, αλλάζουν τελείως λόγω 
ζημιών. Το 1313-1314 γίνονται αλλαγές στο µετα- 
ogeuaopévo τμήμα. Το 1370 γίνονται ορισμένες pi- 
κρές αλλαγές στα παράθυρα και κτίζεται το παρεκ- 
κλήσιο του πυργίσκου του κλιμακοστασίου. H βό- 
ρεια στοά ίσως κτίστηκε το 1370 ἡ λίγο αργότερα. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι σταυροειδής εγγε- 
γραμμένος, Ιδιαίτερα επιμήκης, ώστε θα μπορούσε 
va χαρακτηριστεί καὶ τρουλαία βασιλική. Έχει τέσ- 
σερα υπερώα, ο εσωνάρθηκάς του είναι διώροφος 
καὶ υπάρχει πυργοειδές κλιμακοστάσιο καὶ στοά 
στα νότια. O1 αλλαγές που έγιναν στο ναό το 130 αι. 
αποδίδονται σε ππειρώτικο συνεργείο. Μετά τη pe- 
τασκευή του 13ου αι. γίνονται οἱ ακόλουθες ahha- 
γές στο ίδιο τμήμα του ναού: οικοδομείται διώρο- 
φος εξωνάρθηκας µε δύο πλάγιους προεξέχοντες, 
πύργους, ενώ ο απλός δυτικός προθάλαμος αποµα- 
κρύνεται. Γύρω από τον καθαυτό ναό αναπτύσσεται 





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


AXPIAA (Π.ΓΔ.Μ.). ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 


μια σειρά περιμετρικών χώρων που ήταν είτε μέρη 
της αρχικής κατασκευής efte προσκτίοµατα και pE- 
τασκευές και δε συνδέονται όλοι μεταξύ τους. O pó- 
vos χώρος nou θα μπορούσε να θεωρηθεί éva είδος 
περιστώου είναι το αρχικό (δε σώζεται πλέον) nou 
συναποτελούνταν από τα κλίτη και το νάρθηκα πά- 
γω από τα οποία υπήρχε υπερώο που αποτελούσε 
περίστωο σε δεύτερο επίπεδο. Αυτό δεν άλλαξε µε 
τις µετασκευές του 14ου αι. Στο κλιμακοστάσιο n 
πρόσβαση γίνεται μέσα από ένα άνοιγμα στο βόρειο 
τοίχο του εσωνάρθηκα. H πρόοβαση στο δυτικό 
υπερώο γίνεται επίσης από το Κλιµακοστάσιο µε ένα 
άνοιγμα στο βόρειο τοίχο. Σήµερα τα πλάγια υπε- 
ρώα είναι ενοποιημένα καὶ επιμήκη καταλαμβάνο- 
ντας και το κεντρικό τμήμα, δηλαδή τα σκέλη του 
σταυρού του τρουλαίου πυρήνα, ενώ στο ισόγειο 
εξακολουθεί να ισχύει n αρχική διάταξη κλιτών καὶ 
νάρθηκα. Στη νότια στοά βρέθηκαν τάφοι. O εξω- 
νάρθηκας είναι ουσιαστικά µια προέκταση του νάρ- 
θηκα που επεκτείνει τον ωφέλιμο χώρο του. To κτή- 
ριο αναλύεται διεξοδικά στη διδακτορική διατριβή 


της Β.Μ. Schellewald. 





Άποψη δυτικής 
όψης (φωτ. Curëié). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


AXPIAA (ILT.A.M.). ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Βασικά στοιχεία των περιμετρικών χώ- 
ρων του ναού είναι: o διώροφος εξωνάρθηκας που 
εκτείνεται ανάµεσα στους δύο γωνιακούς πύργους, 
και καλύπτεται από pia. πμικυλινδρική καμάρα στο 
ισόγειο, ενώ ο όροφος είναι ξυλόστεγος. Οι δύο 
διώροφοι γωνιακοί πύργοι, ο νότιος ποῦ περιέχει το 
κλιμακοστάσιο και ο βόρειος, καλύπτονται µε θολί- 
σκους. H νότια στοά δε σώζεται. H κάλυψη της βό- 
perag στοάς δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Στον 
πυρήνα o διώροφος εσωνάρθηκας καλύπτεται µε 





a) Άποψη του βόρειου πυργίσκου 
του εξωνάρθηκα. 

B) Η δυτική óyn του εξωνάρθηκα. 
y) Κάτοψη υπερώων. 


(Σχέδια από Shellewald. Ανασχεδ.). y) 


ce Q 


τέσσερα σταυροθόλια. Κάτω από τα πλάγια υπερώα 
οι στοές-κλίτα καλύπτονται µε ημικυλινδρικές KA- 
µάρες, ενώ τα υπερώα είναι ξυλόστεγα. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 


Bošković, Dj., K. Tomovski, L'architecture medievale d'Ochrid, 
Recucil de travaux, ed. D. Koco, Édition spéciale, Ochrid, 
1961, o. 71-100, e:6. 76-84. 

Schellewald, B.M., Die Architektur der Sophienkirche in 
Ochrid, Bonn 1986, όπου καὶ όλη n παλιότερη βιβλιογρα- 
φία, εἰδ. o. 31-32, 74, 83-115, 160-168, 186. 

Cipan, B., Katedral Sv. Sofije u Ohridu, Skopje 1996. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


AXPIAA (ILT.A.M.). ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 


















































































α) Άνω, κάτοψη υπάρχουσας 
κατάστασης (avaoy.). 

f) Κάτω, αξονική τομή. 

(Σχέδια από Shellewald. Ανασχεδ.). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


AXPIAA (Π.ΓΔ.Μ.). ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός θεωρήθηκε κτί- 
opa του 19ου αι. αλλά τελευταία χρονολογήθηκε 
στον ὀψιμο 14ο (1351-1353:) (Παπαζώτος). Ἠταν 
πιθανότατα πατριαρχικό μονύδριο. H χρονολόγηση 
παλιότερου περιστώου είναι άγνωστη, αλλά δεν 
αποκλείεται n οικοδόµησή του ταυτόχρονα µε το 
ναό. Το σημερινό περίστωο χρονολογείται µε βάση 
ορισμένες από τις τοιχογραφίες τοῦ νωρίτερα από 
τα μέσα του 16ου αι. 


ΣΧΕΔΙΟ HEPIZTOOY: O ναός ήταν εγγεγραμμένος δι- 
κιόνιος σταυροειδής µε τρούλο και, σύμφωνα µε νέ- 





ες έρευνες, ο ένας από τους δύο εγγεγραμμένους µε 
τρούλο στη Βέροια. Το διακονικό είναι κλειστό mi- 
θανότατα από την αρχή µε επικοινωνία μόνον προς 
ro tepó. Δεν είναι τεκμηριωμένο av το περίστωο, 
ποῦ πλαισιώνει το ναό στις τρεις του πλευρές και 
ενδεχομένως αντικατέστησε παλιότερο, προστέθηκε 
το 160 αι. Ωστόσο, στο ανατολικό τµήµα του βόρει- 
ou τοίχου tou πυρήνα εξωτερικά (προς το περί- 
στώο) φέρει ενδείξεις που ενισχύουν την υπόθεση 








α) Αναπαράσταση της κάτο- 
Unc του αρχικού κτηρίου 
B) Αναπαράσταση αρχικής 
νότιας όψης. 

γ) Αναπαράσταση της κάτο- 
Φης των υπερώων αρχικού 
κτηρίου. 

5) Άποψη από ανατολικά µε 
την προσθήκη (1987). 

€) Άποψη της βόρειας πλευ- 
ράς (2001). 

(Σχέδια από Shellewald. 
Ανασχεδ. αγ). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΒΕΡΟΙΑ. ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΤΩΝ ATION ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ IOYAITTAX 


περί αρχικού ή έστω υστεροβυζαντινού περιστώου: 
εκεί διαγράφονται καμπύλες τόξου, ίσως τοξωτού 
ανοίγματος που έχει κλειστεί καὶ στο κέντρο του TE- 
ρίπου υπάρχει παραστάδα πάχους 75 εκ. nou qaí- 
νεται να έχει προστεθεί. Αν πράγματι στο σηµείο av- 
τό υπήρχε άνοιγμα τότε n υπόθεση περί αρχικού πε- 
ριστώου ενισχύεται. Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία ενι- 
σχύουν την υπόθεση ότι στις πλευρές του ναού 
υπήρχαν αβαθή τυφλά τόξα εν σειρά. Ο ναός δεν 
έχει ερευνηθεί αρχαιολογικά για πιθανή επιβεβαίω- 
ση της όλης υπόθεσης. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το σωζόμενο περίστωο είναι ένα 
απλός συνεχής ξυλόστεγος χώρος. Για το πιθανό 
παλιότερο περίστωο δεν υπάρχουν στοιχεία αλλά θα 
μπορούσε να υποτεθεί µια πιο σύνθετη θολοσκεπής 


κατασκευή, 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 


Τοιγαρίδας, Ε., ΑΔ 28, Χρονικά, 1973, σ. 483-486. 
Παπαζώτος, ©., H Βέροια καὶ ot ναοί της (1 1ος-[δος αι.), 
Αθήνα 1994, σ. 178-80, 239. 








a, β) Απόψεις της δυτικής πλευράς του ναού. 
y) Kéxoyn (από Παπαζώτο). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ 


ΒΕΡΟΙΑ. ΜΟΝΥΔΡΙΟ ΤΩΝ ATION 


a) Άποψη της νοτιοδυτικής γωνίας. 

B, y) Απόψεις της ανατολικής πλευράς τοῦ ναού. 
ὃ) Άποψη της νότιας στοάς του περιστώου. 

€) Άποψη της βόρειας στοάς του περιστώου. 












Απόψεις του εσωτερικού 

του περιστώου: 

a) εξωτερική πλευρά του 
βόρειου τοίχου καὶ της βο- 
ρειοδυτικής γωνίας. 

B) εξωτερική πλευρά του 
δυτικού τοίχου του κυρίως 
Vaou, 

Υ-6) Λεπτομέρειες της skore- 
Ρικής πλευράς του βόρειου 
τοίχου του κυρίως ναού 
{στο εσωτερικό του περιστώ»- 
ou) ΒΕ την παραστάδα και τα 
δύο τόξα 


(α-ε Καραγιάννη). 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΒΕΡΟΙΑ. MONYAPIO TON ATION KHPYKOY KAI IOYAITTAX 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΒΕΡΟΙΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ IIEPIBAEIITOX 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός από τις τοιχογρα- 
φίες του χρονολογείται πιθανώς στο 150 αι. Δεν 
αποκλείεται όµως και λίγο αρχαιότερη χρονολόγη- 
ση, καθώς παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες µε 
άλλα μνημεία του 14ου αι. στη Βέροια καὶ στην nse- 


Ριοχή της (βλ. ναός στην Παλατίτζια Βεργίνας). 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός είναι δρομικός μονό- 
χωρος µε περίστωο (αναφέρεται Και ως τρίκλιπη 
βασιλική µε Ιδιοτυπίες, Γ]απαζώτος 1994). Το πε- 
píotoo του ναού επικοινωνεί µε τον πυρήνα στις 
δύο πλάγιες πλευρές µε τοξωτά ανοίγματα. Ta τόξα 
στηρίζονται στη µία tous πλευρά σε έναν κοινό και 
για τα δύο κίονα καὶ στην άλλη τους πλευρά από 
τους αντίστοιχους ανατολικούς και δυτικούς πεσ- 
σούς. Στη δυτική πλευρά n επικοινωνία γίνεται µέ- 
σα από ένα µεγάλο τοξωτό άνοιγμα. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει n δυτική κατάληξη του πυρήνα µε 
δύο τοιχοπεσσούς σχήματος I. Τα ανοίγματα επι- 
κοινωνίας καὶ οι τοιχοπεσσοί τύπου T είναι otor- 
χεία που ενισχύουν την υπόθεση περί αρχικού συ- 


ae 11 


νεχούς περιστώου γύρω από τις τρεις πλευρές του 
κυρίως ναού. 

To περίστωο καταλήγει ανατολικά σε ευθύγραμ- 
μους τοίχους. Στο πάχος του ανατολικού τοίχου μό- 
vo της βόρειας πλευράς υπάρχει μικρή εγγεγραμμέ- 
vn κόγχη καὶ λειτουργεί μάλλον ως πρόθεση µε em- 
κοινωνία µε το Ἱερό ενώ στη νότια πλευρά ένα μικρό 
µέρος στο ανατολικό τμήμα έχει κλειστεί για να gpn- 
σιμεύσει ίσως ὡς διακονικό, το οποίο επικοινωνεί 
µε το χώρο του ιερού. Σήμερα n δυτική στοά είναι 
διευρυμένη και στη νότια πλευρά, από όπου γίνεται 
καὶ η είσοδος, υπάρχει ξύλινο προστώο. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: To αρχικό περίστωο ήταν εσωτερικό 
καὶ έκλεινε µε έναν περιµετρικό συνεχή τοίχο. Δεν 
είναι γνωστή n κατασκευή της δυτικής πλευράς. H 
στέγαση γίνεται µε µια ξύλινη μονόρριχτη οτέγη 
όπως πιθανότατα ήταν και αρχικά. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Παπαζώτος, ©., H Βέροια και οἱ ναοί της, Αθήνα 1994, ο, 196, 
197, σχ28 





Άποψη της νότιας και ανατολικής πλευράς. 






a) Άποψη του ναού (φωτ. Kapa- 
γιάννη). 
B) Κάτοψη (από Παπαζώτο). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 





ΒΕΡΟΙΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 






gu lr 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


EAEXXA, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΛΙΑ MHTPOIIOAH) 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός της Αγίας Σοφίας, 
Μητρόπολη Εδέσσης, θεωρείται βασιλική της eno- 
χής των Παλαιολόγων, καθώς διαπιστώθηκε ότι xa- 
τά tnv περίοδο αὐτή κτίστηκαν n αψίδα του ιερού, 
το κεντρικό κλίτος και το κάτω μέρος του νότιου τοί- 
χου. Αργότερα χρονολογούνται (ίσως επί Θωμά 
Preljubovié) ο βόρειος τοίχος, το άνω τμήμα του νό- 
τιου τοίχου και ίσως ο δυτικός τοίχος του νάρθηκα. 
Οι πρόσφατες ανακαλύψεις κατά τις αναστηλωτικές 
εργασίες θα μπορούσαν να δώσουν νέα στοιχεία για 
κτητορία και χρονολόγηση.Το 1813, κατά τις επι- 
διορθώσεις πρέπει να κατεδαφίστηκε ο δυτἰκός τοί- 
XOG του νάρθηκα και πιθανόν και ο ανατολικός καὶ 
έτσι ο ναός επεκτάθηκε. To 1972 έγιναν ριζικές ava- 
στηλωτικές εργασίες που άλλαξαν τα ὕψη tou ναού 
και τα παράθυρα (Τσιγαρίδας). 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι τρίκλιτη βασιλική 
µε άγνωστη την πραγματική μορφή της δυτικής 
απόληξας του πυρήνα της. H πρόσφατη αποκατά- 


στασή της δεν έχει καμία σχέση µε τη μορφή των 
δυτικών τοίχων των κυρίως ναών αυτής της περιό- 
δου. Το δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα που 
εγκλώβισε τις βάσεις των κιόνων δεν επιτρέπει peh- 
λοντική έρευνα ή διόρθωση των σφαλμάτων. Μπο- 


xm 


ρεί va υποθέσει κανείς ωστόσο ότι n δυτική πλευρά 
του κυρίως ναού ήταν διαμορφωμένη µε γωνια- 
κούς τοιχοπεσσούς T, ώστε να επιτρέπει την επικοι- 
νωνία μεταξύ κλιτών και νάρθηκα, όπως σε άλλες 
περιπτώσεις που περιλαμβάνονται σ αυτήν tn μελέ- 
τη. Το ύψος του κτηρίου δικαιολογεί την ὕπαρξη 
τριών κλιτών, αλλά ενδεχομένως και ενός περιστώ- 
ou ή προστώου στη νότια πλευρά. Σήµερα n υπάρ- 
χουσα νότια ανοικτή στοά, της οποίας ένα μέρος της 
είχε χρποιμοποιηθεί για κατασκευή γυναικωγίτη, εί- 
ναι κιονοστήρικτη. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ο ανατολικός και δυτικός τοίχος του 
νάρθηκα αποκαλύφθηκαν µε ανασκαφή. Σε ό,τι 
έχει δημοσιευτεί ως τώρα δε διευκρινίζονται ακρι- 
βώς n κατασκευή καὶ n µορφή του δυτικού τμήµα- 
τος του ναού. Λαμβάνετα: εδώ ως περίστωο το ov- 
νολο των κλιτών και του νάρθηκα. Αν ευσταθεί n 
υπόθεση αυτή yia το περίστωο, τότε θα πρέπει va 


στεγαζόταν µε μονοκλινή ξύλινη στέγη. 
y pep Ey 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μουτσόπουλος, N., O: εκκλησίες του Νομού ΠἹέλλης, Θεσσα- 
λονίκη 1972, o. 82 κ.ε. 

Τσιγαρίδας, E., Έδεσσα. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (TIa- 
λιά Μητρόπολις), ΑΔ 28, 1973, B2, ο. 487-8. 





Άποψη από τα νότια, Κατά την αναστήλωση. 
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ΕΛΕΣΣΑ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΛΙΑ MHTPOIIOAH) 

















a) Άνω: κάτοψη Πριν από την αναστήλωση. 
B) Κάτω: τομή πριν από την αναστήλωση. 

Υ) Άποψη από ανατολικά (1996). 

δ) Άποψη από το νότο όπου καὶ το προστώο. 








5m 


(α,β από Τοιγαρίδα). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ (ΓΚΑΛΙΣΤΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός του Αγίου Γεωργί- 
ου στην Ομορφοκκλησιά (Γκάλιστα), µε βάση sm- 
γραφή πάνω από την είσοδο του νάρθηκά του χρονο- 
λογήθηκε μεταξύ 1285 και 1317 (D. Nicol 1956, E. 
Στίκας 1958, N. Μουτσόπουλος 1995) επί Ανδρονί- 
κου Β΄ Παλαιολόγου. O Στίκας θεωρεί ότι ο πυρήνας 
του ναού είναι του llou αι. ενώ ο νάρθηκας και Οἱ 
στοές του τέλους του 130v. Φαίνεται όµως πολύ πι- 
θανόν ο πυρήνας και το καμπαναριό, όπως µαρτυρεί- 
ται από τις τοιχογραφίες, να ανήκουν στο ίδιο αρχικό 
σύνολο του 11ου ai, ενώ ο νάρθηκας, πιθανόν µέρος 
τῶν ανωδοµών και οι επεμβάσεις στο καμπαναριό va 
ακολούθησαν (1285 κ.ε.) και τέλος, οι πλάγιες στοές 
µε τα παρεκκλήσια va κτίστηκαν λίγο αργότερα. 





ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΏΟΥ. Ὁ πυρήνας του ναού eí- 
ναι τρουλαίος δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος 
pe νάρθηκα. Ο πύργος τοῦ κωδωνοστασίου συνδέε- 
ται µε τον εξωνάρθηκα πίσω του. Ο τρόπος που 
προσκολλήθηκε ο νάρθηκας στον πύργο και n 
ὕπαρξη τοιχογραφιών του 12ου αι. (Στίκας), αν όχι 
και παλαιότερων, στο άνω μέρος του κωδωνοστασί- 
oU συνηγορούν για την πρωιμότητά του τελευταίου. 
Ανοίχθηκε επίσης μεταγενέστερη οπή-θύρα στην 
κόγχη του ιερού του παρεκκλησίου που βρίσκεται 
στον πρώτο όροφο του κωδωνοστασίου, έτσι ώστε 
αυτό να συνδεθεί µε το προσαρμοσμένο ενδιάμεσα 
υπερώο του νάρθηκα. Σήµερα ο ναός έχει ὡς περι- 
µετρικούς χώρους αυτόνομους, αλλά συνδεδεµέ- 
νους, το δυτικό εξωνάρθηκα µε το καμπαναριό στο 
κέντρο του καὶ δύο εν μέρει κλειστές στοές, συμμε- 
τρικά τοποθετημένες, µία στα βόρεια και µία στα νό- 
ua, nou απολήγουν ανατολικά σε δύο αντίστοιχα 
παρεκκλήσια. Τα ανοικτά τμήματα των στοών βρί- 
σκοντα! μπροστά στις πλάγιες θύρες του ναού. Στο 
εσωτερικό, στο βόρειο τοίχο του εσωνάρθηκα yapn- 
λά, διανοίχθηκε άνοιγμα επικοινωνίας µε τη στοά 
στο σηµείο που παλιότερα υπήρχε κόγχη. Γενικότε- 
ρα, n σύνδεση και n επικοινωνία ανάμεσα σε εξω- 
νάρθηκα και στοές, χάρις στην οποία επιτυγχανόταν 
λειτουργία περιστώου, δεν υφίσταται σήμερα, αφού 
κλείστηκαν µε τοίχο οἱ θύρες. Το ίδιο ισχύει και για 
τις βόρειες θύρες του αρχαιότερου πυρήνα. Ενώ 6n- 
λαδή n προσθήκη εξωνάρθηκα και στοών είχε σκο- 


πό να διευρύγει τον ωφέλιμο χώρο του ναού µε ένα 
είδος ιδιότυπου περιστώου ὡς προς τη χρήση, n pe- 
ταγενέστερη πλήρωση των θυρών µε τοιχοποῖΐα ne- 
ριόρισε και πάλι το χώρο του ναού. Τα ανατολικά 
παρεκκλήσια των στοών, τα οποία πιθανότατα έχουν 
προστεθεί στον πυρήνα, χωρίς να είναι αποδεδειγµέ- 
νο ότι αυτό έγινε συγχρόνως µε την οικοδόµπση του 
πυρήνα ή λίγο αργότερα, είναι αυτόνομα, δεν erm- 
κοινωνούν µε το Ἱερό και χρησιμεύουν, άγνωστο 
από πότε, ως σκευοφυλάκια ή αποθηκευτικοί yó- 
poi. Το σηµείο σύνδεσής τους µε uc στοές σημαδεύ- 
etai από έναν κάθετο appó σε όλο το ύψος τους και 
βέβαια από τη διαφοροποίηση του τρόπου δόμη- 
σης. Από αυτό φαίνεται ότι οἱ παραστάδες, τουλάχι- 
στο στο σηµείο αυτό, προὔπήρχαν των παρεκκλη- 
σίων. Πάντως, δεν μπορεί ακόµη να αποκλειστεί το 
óu ο παρατηρούµενος appóc θα μπορούσε να είναι 
κατασκευαστικός και όχι ενδεικτικός φάσης. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: O εξωνάρθηκας προστέθηκε καὶ ουνέ- 
δεσε τον πύργο του Κωδωνοστασίου µε τον τότε 
υπάρχοντα ναό. Για τη στήριξή του γρησιμοποιήθη- 
KE ο τοίχος tou εσωνάρθηκα και αυτός του καμπανα- 
ριού. O εξωνάρθηκας στεγάστηκε µε µια ασπίδα στο 
κέντρο και δύο ρηγές καμάρες στα δύο άκρα. Στο κά- 
τῷ μέρος του κωδωνοστασίου, που αποτελεί πρόπυ- 
λο, πρέπει να έγινε τότε επιφανειακή επέμβαση. Τότε 
πρέπει να κατεδαφίστηκε ο εγκάροιος τοίχος ανάµε- 
σα σε εσωνάρθηκα και κυρίως ναό. Εξωτερικά δεν eí- 
ναι γνωστό αν οἱ υπάρχουσες πλάγιες στοές πήραν 
θέση προγενέστερων, ούτε καὶ n ακριβής χρήση 
τους. Αυτές στηρίζονται εσωτερικά σε. παραστάδες 
και εξωτερικά σε έναν τοίχο µε αντίστοιχες παραστά- 
δες. Καθώς οι στοές είναι συμµετρικές και επικοινώ- 
νούν pe τρόπο σχεδόν ίδιο pe vov πυρήνα, n κάλυψή 
τους είναι όμοια: στα παρεκκλήσια καµάρες, στο 
πρόπυλο, μπροστά στις δύο εισόδους τοῦ πυρήνα 
και στις δύο του νάρθηκα Καµάρες εγκάρσιες προς 
τον άξονα και στο µεταξύ των εισόδων αυτών κλειστό 
τμήμα, κάλυψη µε δύο σταυροθόλια. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Stikas, E., Une église des Paléologues aux environs de Castoria, B.Z. 
1958, όπου και n παλιότερη βιβλιογραφία, ειδικά o. 105-108. 

Shellewald, B. xa: L. Theis, “Makedonien”, RLBK +. V, 1995, στ. 
982-1215 ειδικά ox. 1115, 1116. 
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MAKEAONIA 


ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ (ΓΚΑΛΙΣΤΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 





a) Ανατολική όψη. 

B) Δυτική όψη. 

Υ) Νότια óyn. 

δ) Αξονική τομή µε τις φάσεις 
(ανασχ. από Στίκα). 

£) Κάτοψη pe uc δύο φάσεις 

(α-ε Στίκας, Ανασχεδ. δ,ε όπου to- 
ποθετήθηκε ο πυρήνας και το κα- 
pnavapió στην ἴδια φάση). 
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MAKEAONIA a 13 elo MAKEAONIA 


ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ (TKAAIZTA) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ (ΓΚΑΛΙΣΤΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΓΙΟΣ TEOPFIOZ 


a) Ανατολική όψη (1991). Ara- 
κρίνονται οἱ επεμβάσεις και oi 
διαφοροποιήσεις στα παρεκ- 
κλήσια. 

B) Άποψη auó τα βορειοδυτικά 
(1991). Ἡ βόρεια στοά. 

y) Άποψη από τα νότια (1992). 
H νότια στοά. 





a) Άποψη του καμπαναριού καὶ της δυτικής εισόδου. 

B) Απόψη της νότιας όψης του ναού µε την αντίστοιχη στοά. Ot xapápec είναι τοποθετημένες κάθετα και πλαισιώνουν τις θύρες vou 
πυρήνα. 

y) To ανατολικό διαμέρισμα της νότιας στοάς (1990). 

8, c) Αριστερά λεπτομέρεια του κεντρικού τμήματος της νότιας στοάς, δεξιά το, σήµερα κλεισμένο, άνοιγμα της στοάς, όπου στο KÉ- 
ντρο n θύρα προς τον πυρήνα. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 





ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΊΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ 


xo 





ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ (TKAAIZTA) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 








a) H είσοδος του βόρειου παρεκκλησίου από 
zn βόρεια στοά. 

B) Το εσωτερικό της βόρειας στοάς και στο 
βάθος π είσοδος του παρεκκλησίου (1989). 
y) Το ανατολικό διαμέρισμα της νότιας στοάς 
(1990). Διακρίνεται αριστερά το κλεισμένο 
άνοιγμα προς το κεντρικό διαμέρισμα της στο- 
ác και δεξιά το κλεισμένο άνοιγμα προς τον 
πυρήνα. 

δ) H θύρα του παρεκκλησίου από ανατολικό 
διαμέρισμα της νότιας στοάς. 

£) Anoyn του εξωνάρθηκα προς βορρά µε τα 
ἴχνη της κλίμακας στο βόρειο τοίχο (1989). 
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Λεπτομέρειες του παρεκκλησίου στον όροφο του κὠδωνοστασίου (1989). a) H κόγχη καὶ το άνοιγμα προς το υπερώο του εξωνάρ- 
θηκα το οποίο δε σώζεται. B) Κάτω μέρος του Ιδίου. y) H άνοδος προς το καμπαναριό µε ξύλινη σκάλα. ὃ) H παρειά του avoiypa- 
τος προς το παλιό υπερώο που δε σώζεται. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΣΕΡΡΕΣ. ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: To υπάρχον καθολικό της 
μονής χρονολογείται στα 1275 (Ξυγγόπουλος) όταν 
n μονή πρωτοκτίστηκε. Μορφές καὶ αναλογίες του 
τρουλαίου πυρήνα του ναού θα δικαιολογούσαν µια 
πρωϊμότερη χρονολόγηση. Ανακαινίστηκε το 1300- 
1332 περίπου, οπότε έγινε σταυροπηγιακή καὶ ma- 
τριαρχική και πάλι ανάμεσα στο 1345 και 1383 από 
τους Σέρβους αυτήν τη φορά, μετά την κατάληψη 
των Σερρών απο το Δουσάν. To 1383 περιέρχεται 
στους Τούρκους. O σημερινός βόρειος «νάρθηκας» 
είναι κατασκεσή του 1849. O Hallensleben avayvo- 
ρίζει στον εξωνάρθηκα και στο παρεκκλήσι του opó- 





pov οικοδομική φάση του 1344-1345, χρονολογεί 
τη νότια στοά στο 170 ar., αλλά n κατασκευή vou θη- 
σαυροφυλακίου, των δύο βόρειων παρεκκλησίων, 
της στοάς και του κωδωνοστασίου στη θέση της 
προγενέστερης κατασκευής δεν έχουν χρονολογηθεί. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι μονόχωρος pe 
τρούλο και πιθανότατα πιόσχημο περίστωο στην 
αρχική του φάση. Or περιµετρικοί χώροι που βρί- 
σκονται σήµερα στη θέση της παλιότερης kata- 
σκευής κτίστηκαν σε διαφορετικές περιόδους, είναι 


αυτόνομοι, µε στοιχειώδη επικοινωνία µε τον KU- 
ρίως ναό, αλλά ο βόρειος χώρος δεν έχει καμία eni- 
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κοινωνία µε το ναό σήµερα. Ο νάρθηκας είναι διώ- 
ροφος και n άνοδός tou προς τον όροφο γινόταν 
πιθανώς από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. O Ξυγγό- 
πουλος όµως θεωρεί “πολύ πιθανόν, άν μα βέβαιον, 
ότι (ο νάρθηκας) απετέλει την δυτικήν πλευράν µιας 
εις σχήμα ΤΙ στοάς, n οποία περιέβαλλε τον ναόν 
από τας τρείς πλευράς, βορείαν, δυτικήν και vo- 
τίαν”. Θα πρέπει να συμφωνήσει κανείς pe την áno- 
yn του Ἐυγγόπουλου, n οποία ουσιαστικά στηρίζε- 
Tai και από την επιχειρηματολογία του Hallensle- 
ben. Δεν είναι όµως δυνατό να υποθέσει κανείς τη 
μορφή καὶ την τυπολογία του περιστώου, ούτε το 
av αυτό ήταν από την αρχή πράγματι ενιαίο ή αν πε- 
ριελάμβανε autóvopoug περιµετρικούς χώρους. Σή- 
μερα o1 αυτόνομοι περιµετρικοί χώροι είναι: στα βό- 
pea δύο επιμήκεις χώροι, ενδεχομένως παρεκκλή- 
στα, ο ένας σε συνέχεια του άλλου και οἱ οποίοι ENI- 
κοινωνούν μεταξύ τους. H επιμήκης αυτή ενότητα 
είναι προσκολημμένη στον ανατολικό τοίχο τού 
npoyevéotepou κωδωνοσταοίου µε to κλιµακοστά- 
σιο από όπου και έχει πρόσβαση από Ιδιαίτερη eí- 
σοδο. Στα δυτικά υπάρχει o εξωνάρθηκας (Ενάτη) 
και μπροστά σε αυτόν και στη δυτική πλευρά του 
κωδωνοστασίου ένα προστώο. Στα νότια, σε επαφή 
και σύνδεση µε τον εξωνάρθηκα, τον εσωνάρθηκα 


a) Γενική άποψη του καθο- 
λικού tnc μονής 


(Φωτ. Ν. Μπακιρτζή). 
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(Μεσονυκτικό ή Λιτή) καὶ τον κυρίως ναό, υπάρ- 
χουν δύο θάλαμοι (ίσως θησαυροφυλάκιο ή σκευο- 
φυλάκιο) σε παράθεση έτσι, ώστε να καλύπτουν 
ολόκληρη τη νότια πλευρά. O ένας προς τα δυτικά 
είναι εξαιρετικά επιμήκης και ο δεύτερος τετραγω- 
νικός ακριβώς δίπλα στο Ιερό βήμα του ναού. Κάτω 


από τον τελευταίο υπάρχει υπόγειος χώρος. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα τμήματα της βόρειας πλευράς είναι 
ξυλόστεγα. Οι δυτικοί χώροι εσωνάρθηκας, διώρο- 
Φος εξωνάρθηκας και κωδωνοστάσιο καλύπτονται 


µε θόλους. Το παρεκκλήσι στον όροφο του εξω- 


νάρθηκα καλύπτεται µε τρούλο και, καθώς είναι το- 





a) Άποψη από τα δυτικά. 
B) Λεπτομέρεια της ἴδιας πλευράς. 
y) Άποψη του κεντρικού τρούλου. 
5) Το εσωτερικό του κυρίως ναού. 


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΣΕΡΡΕΣ. TIMIOX ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 


ποθετημένο στο κέντρο του εξωνάρθηκα, συµπλη- 
ρώθηκαν αργότερα στις δύο πλευρές του δύο μι- 
κροί επιμήκεις προθάλαμοι. Οι νότιοι χώροι είναι 
επίσης ξυλόστεγοι. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

Στρατή, A., “H ιερά μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας 
Σέρρας”, AXAE 2, 3-1926, σ. 3-13 

Hallensleben, H., “Das Katholikon des Ioannes Prodromos Klo- 
sters bei Serrai”, Polychordia, Amsterdam, 1966, σ. 158- 
173. 

Ἐυγγόπουλος, Α., Ar τοιχογραφίαι του καθολικού της Μονής 
Προδρόμου παρά τας Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973 ,0. 5, µε 
σχέδια xou N. Μουτσόπουλου. 

Στρατή, A., H μονή του Αγίου Προδρόμου στις Σέρρες, Αθήνα 
1989, o. 11-12. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ XATZHTPYOQNOZ 


ΣΕΡΡΕΣ. TIMIOX ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 


a) Άνω: κάτοψη. 

B) Κέντρο: αξονική τομή στον 
κυρίως ναό. 

y) Κάτω αριστερά: εγκάρσια to- 
μή στον κυρίως ναό. 

ὃ) Κάτω δεξιά: εγκάρσια τομή 
στον εξωνάρθηκα. 


(α-δ Μουτοόπουλου καὶ 


Hallensleben, χωρίς διορθώσεις). 


β) 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: H povń βρίσκεται στην xo- 
ρυφή του λόφου Báfouva, Κοντά στο χωριό 
Dabnica της ΤΙ.Γ.Δ.Μ., στην περιοχή του Πριλάπου. 
Ὁ υφιστάμενος ναός χρονολογείται στο τέλος του 
120v ń στις αρχές του 13ου αι. Πιθανότατα κτίστηκε 
oin θέση παλιότερου ναού. Κατά την παλαιολόγεια 
περίοδο περί τα τέλη του 13ου αι. έγιναν προσθήκες 
ka τροποποιήσεις. Ὁ Σέρβος βασιλιάς Στέφανος 
Λουσάν υπήρξε δωρητής καὶ κτήτωρ και σ᾿ αυτόν 
οφείλεται n επέκταση του ναού µε εξωνάρθηκα και 
άλλες επεμβάσεις το 1334. Προσθήκες έγιναν μετά 
από καταστροφές κατά το 16ο και μέχρι το 19ο αι. 


ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Το σχέδιο του ναού γενικά 
είναι από τα πιο περίπλοκα. Το μνημείο δεν είναι pe- 
λετημένο διεξοδικά. Ωστόσο έχουν εντοπιστεί πέντε 
“οικοδομικές φάσεις. 

O παλιότερος μονόχωρος πυρήνας µε τα δίλοβα 
ανοίγματα στις πλευρές του προδίδει μια λύση 
όπως αυτή του Αγίου Νικολάου του Ορφανού της 
Θεσσαλονίκης. Ο χώρος αυτός έχει σήµερα θέση 
εσωνάρθηκα. To σχέδιο αλλοιώθηκε ριζικά µε τις 
προσθήκες και τις επισκευές, Ο πρώτοι περιµετρι- 
-Κοί χώροι αναπτύσσονται σε σχήμα LT γύρω από τον 
αρχικό πυρήνα και είναι: στη βόρεια πλευρά ένα 
παρεκκλήσι, στη νότια ένας επιμήκης χώρος και στα 
δυτικά ένας μικρός σχετικά νάρθηκας και δύο te- 
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MAKEAONIA 


TRESKAVAC. (Π.ΓΑ.Μ.). ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


τραγωνικά γωνιακά τρουλαία διαμερίσματα. Στο 
χώρο αυτό υπάρχει ημερολόγιο του 1343. O νότιος 
χώρος που προστέθηκε προς τα ανατολικά συνδέε- 
ται µε tov ανατολικό τοίχο του νεότερου περιστώου, 
ο οποίος είναι σύγχρονος µε το το παλιότερο περί- 
στωο. Ακολουθούν προσθήκες που φαίνεται va έγι- 
vav προς όλες τις κατευθύνσεις: ανατολικά προ- 
στέθηκε ένας τρουλαίος μογόχωρος πυρήνας και to 
ιερό, στα νότια ένας χώρος επιμήκης ως κλίτος που 
επιµήκυνε τον πρώτο. Τέλος, ένα περίστωο οχήµα- 
τος Γ που περιτρέχει τη δυτική καὶ τη νότια πλευρά 
και είναι συνέχεια του παλιότερου παλαιολόγειου 
τοίχου για τον οποίο έγινε λόγος. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Οι εσωτερικοί περιµετρικοί χώροι του 
ναού καλύπτονται µε σύστημα θολοδομίας. Abo δί- 
Supor τρούλοι µε οκταγωνικά τύμπανα καλύπτουν τα 
γωνιακά διαμερίσματα στις δύο πλευρές tou εσω- 
τερικού νάρθηκα που σήμερα έχει θέση εξωνάρθηκα. 
To εξωτερικό νεότερο περίστωο καλύππετα! µε στέγη. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Babić, B. “Na marginama istorije manastira Treskavca”, Zbornik 
za likovne umetnosti Matice srpske (ZLU) 1, Novi Sad 
19655-9. 23-32. 

Perković, V.R. Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu 
srpskog naroda, Beograd 1950, o. 327-328. 

Novaković S., “Dva priloga k srpskih starinama’, Glasnik 
srpskog učenog društva XLI, Beograd 1875, 358. 





Anoun από τα δυτικά. 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ve 15 


TRESKAVAC. (ILT.A.M.). KOIMHXH ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


















































[E] 1234 - 1343 τοιχογρ. 
μέσα 14ou σι, TolXovp. 
a 1420 toyoyp. 

1870 τοιχογρ. 
Wooa 

[ µη ασφαλής χρονολ. 





a) 



































a) Κάτοψη onyepivá pe τις φάσεις (σύμφωνα pe xov B. Babić. Avaoyeë.). 
B) Άποψη από το νότο. 
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TRESKAVAC. (ILT.A.M.). KOIMHXH ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 






























































a) Κάτοψη, προγενέστερες φάσεις (από Babić avaoy). 
f. y) Απόψεις του ναού Και της μονής (By Ćurčić). 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 


<16 


TRESKAVAC. (ILI.A.M.). ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός, καθολικό μονής, 
CB έχει χρονολογηθεί µε ασφάλεια, καθώς καμία 
γραπτά πηγή δεν αναφέρεται σε αυτόν και δεν έχει 
ταυτιστεί µε βυζαντινή μονή της πόλης. Ev τούτοις οἱ 
χρονολογήσεις που προτείνουν διάφοροι ερευνητές 
κυμαίνονται από τα τέλη του 13ου μέχρι καὶ τα μέσα 
τοῦ 14ου αι. Το περίστωό του μπορεί va yapakunpi- 
στεί ὡς αναπόσπαστο µέρος του υπάρχοντα ναού. 





Ὡστόσο, αυτός εμφανίζει στοιχεία που είναι ενδεικτι- 
κά για ενσωμάτωση παλιότερου κτίσματος καθώς σε 
τμήματα της θολοδομίας του και σε µέρη του πυρήνα 
διακρίνονται φάσεις που ενισχύουν την ánoyn αυτή. 


TO ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: H Ἁγία Αικατερίνη είναι 
ένας ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος σύνθετος τε- 
τρακιόνιος µε πέντε τρούλους και περίστωο. Paive- 
xat να αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: το υπόγειο καὶ 
τὸ ισόγειο. Το υπόγειο (ουσιαστικά πμιυπόγειο) θα 
πρέπει αρχικά να ήταν όλο ορατό otn νότια πλευρά 
του ναού. Δε µας εἶναι γνωστή έρευνα τοῦ σπογεί- 





ou καὶ αποτελέσματά της κατά τη διάρκεια της ava- 
στήλωσης τοῦ 1946. Γνωστή είναι n ύπαρξη ταφι- 
κής κρύπτης στη νότια στοά, δίπλα ακριβώς στο νό- 
to τοιχοπεσσό του πυρήνα, καθώς καὶ κλεισμένο µε 
τοίχο άνοιγμα του υπογείου χώρου κάτω από το vó- 
to εξωτερικό τοίχο του περιστώου, χαμηλότερα 
ἀπό m στάθμη του σημερινού δαπέδου. O χώρος 
αυτός πιθανότατα χρησίμευε ως ταφικός, Έντονη 
Ὀψομετρική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους δρό- 
[ους και τη στάθμη δαπέδου, τόσο σήμερα αλλά 
πολύ περισσότερο παλιότερα, στα νοτιοανατολικά 





του ναού. Με βάση φωτογραφικό υλικό τεκμηριώ- 
νεται ότι n είσοδος στη μονή γινόταν από ένα επίπε- 
δο χαμπλότερο από αυτό του δαπέδου του ναού. 
Έτσι µπορεί να διατυπωθεί n υπόθεση ότι υπήρχε 


; Dt πρό, A ; Β 
a) Άποψη από το νότο. póofaon στο κτήριο του ναού στο επίπεδο του 


β) Anoyn από βορειοδυτικά. 

y) Άποψη του βόρειου παρεκκλησίου από ανατολάς. 
δ) Λεπτομέρεια mg ανωδοµής από βορρά. 

£) Επιγραφή σε δεύτερη χρήση om βόρεια όψη του 
ναού (ανατολικό τμήμα)᾽ αναφέρεται στο Δουσάν. 
C) Λεπτομέρεια του ιερού από βορρά. 


(α-ς Ćurčić). 





υπογείου του καὶ ότι ανέβαινε κανείς µε κλίµακα 
στο επίπεδο της κυρίας εισόδου, ποῦ εισάγει στη 
δυτική πλευρά του περιστώου (νάρθηκας). 

H αρχιτεκτονική τοῦ υπάρχοντος κτίσματος PA- 
γερώνει ενιαία αντίληψη, ωστόσο υπάρχουν στοι- 
Χεία που χρειάζονται ερμηνεία. Το περίστωο έχει 
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σχήμα IT, απολήγει σε παρεκκλήσια και είναι από 
κάθε πλευρά ανοικτό, εκτός vou ανατολικού μέρους 
της βόρειας πλευράς, H επικοινωνία µε τον πυρήνα 
πραγματοπιοιείται a) από τα παρεκκλήσια προς το 
χώρο του ιερού µε άνοιγμα στο ανατολικό άκρο των 
μακρών τοίχων του πυρήνα, β) από τον πυρήνα 
προς τις δύο πλάγιες στοές µε αντίστοιχα ανοίγματα 
στον εγκάρσιο άξονα του πυρήνα (δυο ανοίγματα 
συμμετρικά) καὶ y) από τον πυρήνα προς τη. δυτική 
στοά-νάρθηκα µε µια είσοδο στον κατά μήκος άξο- 
να του ναού. Όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα του nu- 
ρήνα που υπάρχουν σήμερα είναι πολύ μεταγενέ- 
otepa, της οθωμανικής περιόδου. Mia πλάγια είσο- 
δος στο ναό υπάρχει στο κέντρο σχεδόν του βόρει- 
ου τοίχου καὶ ένα τρίλοβο άνοιγμα που κλείνει µε 
χαμηλά θωράκια στο δυτικό τµήµα του. Αντίθετα 
στο νότιο δεν υπάρχει είσοδος, αλλά δύο ασύμμετρα 
δίλοβα ανοίγματα. H δυτική πλευρά περιλαμβάνει 
αξονικά στο κέντρο της την κυρία είσοδο, n οποία 
ανοίγετα; στα πλαίσια ενός τριλόβου και σε κάθε 
πλευρά της, αριστερά καὶ δεξιά, υπάρχει αντίστοιχα 
από ένα dvico δίλοβο άνοιγμα που κλείνουν όπως 
τα βόρεια. Αυτά µε πρώτη ματιά δίνουν την εντύ- 
nwon ότι δεν ανταποκρίνονται oun διάρθρωση tou 
πυρήνα. Ὡστόσο υπάρχει µια αυστηρή συμμετρία 
που διαθέτει παράλληλα την ευελιξία που επιτρέπει 
επιµέρους λύσεις, Οἱ οποίες ανταποκρίνοντα! σε συ- 
γκεκριμένες διαρθρωτικές ή δομικές ανάγκες. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο στηρίζεται στον πυρήνα 
και κλείνει µε vov εξωτερικό τοίχο, που είναι ενιαίος 
και διαρθρωμένος σε δύο ζώνες µε τμήματα πλήρη 
καὶ κενά αρκετά μεγάλα µε µορφή τοξωτών AVOIY- 
μάτων. Καλύπτεται µε εναλλαγή τρούλων, καμαρών 
καὶ σταυροθολίων. Τα παρεκκλήσια στα ανατολικά 
άκρα του περιστώου φέρουν τρουλίσκους και είναι 
συνδεδεμένα δομικά µε τις δύο αντίστοιχες κεραίες 
του σταυρού του πυρήνα, μαζί µε τις οποίες κτίστη- 
καν. Αντίστοιχα υπάρχουν οἱ τρουλίσκοι των δυτι- 
κών γωνιακών διαμερισμάτων τοῦ περιστώου, που 
είναι μεγαλύτεροι απο τοῦς ανατολικούς καὶ σφώνο- 
vrai ελεύθεροι, χωρίς σύνδεση µε άλλο στοιχείο. Και 
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οἱ τέσσερεις τρούλοι εδράζονται σε κυβικές βάσεις, 
o1 οποίες στοὺς δυτικούς τρούλους φθάνουν περί τα 
30 εκ. πάνω από την έδρασή τους στη θολοδομία και 
σε ορισμένα σηµεία ακόµα υψηλότερα. Or ανατολι- 
κοί τρουλίσκοι έχουν χαμηλότερες βάσεις. H βάση 
τοῦ νοτιοδυτικού τρουλίσκου έχει σαφείς ενδείξεις 
ότι, από ένα σηµείο καὶ πάνω, βάση καὶ τρούλος 
έχουν ξανακτισθεί. Γενικότερα όµως η θολοδομία τό- 
σο της δυτικής, όσο και της βόρειας πλευράς αλλά 
καὶ ένα σημείο της ανατολικής είναι διαταραγμένη. 
Στη δυτική πλευρά πάνω από την είσοδο τα σταυρο- 
θόλια είναι ξανακατασκευασμένα. Αυτά, καθώς δεν 
ανήκουν στην αρχική κατασκευή, δημιουργούν την 
εντύπωση της αναντιστοιχίας εσωτερικού και όψης. 
H παλιότερη θολοδομία βρισκόταν σε διαφορετική 
στάθμη από ó;u n σωζόμενη καὶ τα σταυροθόλια 
έχουν αντικαταστήσει παλιότερη κατασκευή. Στη βό- 
peia πλευρά n υπάρχουσα θολοδομία εδράζεται σε 
προγενέστερη, που πρέπει να είχε υποστεί ζημία. O 
νοτιοανατολικός τρουλίσκος εδράζεται επίσης επάνω 
σε βάση, n οποία µε τη σειρά της εδράζεται σε τόξο 
πιο µέσα από το μέτωπο του εξωτερικού καμπύλου 
γείσου (εξωτερικός τοίχος), υπερκαλύπτεται δε από 
τοξύλιο του τελευταίου. 
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Άποψη tou ναού 
από νοτιοδυτικά. 











4, 16 


a) Άποψη της νοτιοδυτικής γωνίας µετά 
την αναστήλωση Πελεκανίδη 
(καρτ-ποστάλ/ΏΕΙΤΑ PA.S.M./58). 

P) Άποψη της βορειοδυτικής γωνίας και 
της δυτικής όψης, καρτ-ποστάλ εκδ. 

K. Γρηγορούδη. 

y) Άποψη της ανατολικής όψης. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ afa 16 a/a 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΑΓΙΑ AIKATEPINH ΑΓΙΑ AIKATEPINH 

















































































































































































































































































































a) Νότια όψη. 
Κάτω, λεπτομέρεια σύνδεση της κόγγης vou ιερού 
) P 
pe τον ανατολικό τοίχο. 
y) Κάτοψη πάνω από τον κοσμήτη. 
δ) Κάτοψη στο ύψος των δορυφορικών τρουλί- 






































































α) Κάτοψη. σκων. 
B) Εγκάρσια τομή στον κυρίως ναό προς το ιερό. 
y) Βόρεια όψη (αρχείο Πελεκανίδη, ATLO.). 

δ) Άποψη της ανατολικής όψης. 

£) Ανατολική ὀψη. 










€) Τομή στον κατά μήκος άξονα. 















(a,6, από αρχείο Πελεκανίδη, Α.Π.Θ., 
y από Νικολαΐδου, Τούρτα. Ανασχεδ.). 
































(Be από αρχείο Κορναράκη. Άνασχεδ.). 
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a) Γενική άποψη (φωτ. Χαϊδεμένος). 

B) Άποψη της ανωδοµής του περιστώου 
από βορειοδυτικά. 

y) Άποψη από τα δυτικά. 

ὃ) H θήκη του εκλυστήρα πάνω από το δυ- 
τικό σταυροθόλιο 

(φωτ. γράφουσας στην 9n Ε.Β.Α.) 
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wi? 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός, καθολικό μονής, 
οικοδομείται µε tn φροντίδα του Πατριάρχη Nú- 
φωνα το 1310-14 και αφιερώνεται στη Θεοτόκο. 
Ολοκληρώνετα! µετά το θάνατό του. Το έτος 1329 
nou προτάθηκε µετά από δενδροχρονολόγηση 
(Kuniholm, Striker) δεν έτυχε αποδοχής. Το περί- 
στωό του είναι σύγχρονο µε τον πυρήνα, σε µια EVI- 
αία αντίληψη σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ TOY TIEPIZTOOY: Ο ναός είναι πεντάτρου- 
λος σταυροειδής τετρακιόνιος µε νάρθηκα Και συνε- 
χές περίστωο γύρω από τις τρεις πλευρές vou πυρή- 
να. Το περίστωο µπορεί να εξεταστεί µε δύο τρόπους 
ταυτόχρονα: α) να περιλαμβάνει τις δύο πλάγιες στο- 
ές και tov εσωνάρθηκα µε τρουλαίες τις τέσσερις yo- 
vies, ενώ o εξωνάρθηκας προστίθεται στα δυτικά, και 
παράλληλα β) να περιλαμβάνει τις δύο πλάγιες στοές 
καὶ τον εξωνάρθηκα περικλείοντας τον τετρακιόνιο 
πυρήνα kat τον εσωνάρθηκα. H ανάγνωση ενός váp- 
θηκα µε δίδυμους τρούλους συγγενεύει περισσότερο 
pe των πρώτη από τις δύο θεωρήσεις. 

Το περίστωο σχήματος II καταλέγει στα δύο 
ανατολικά άκρα σε αντίστοιχα τρουλαία παρεκκλή- 
ora. Το νότιο παρεκκλήσι είναι κλειστό και επΙκοί- 
νωνεί µόνο µε το διακονικό του ιερού. Σε αυτό 
υπάρχει σπόγεια θολωτή κατασκευή πιθανόν τάφος 
καὶ µία κλίμακα που οδηγεί σε αυτόν. Το βόρειο na- 
ρεκκλήσι είναι ανοικτό προς τη στοά αλλά δεν ano- 
κλείεται να έκλεινε στη δυτική ευθεία του πυρήνα. 
Μπροστά στο δυτικό µέρος της στοάς, που έχει θέ- 
on εξωνάρθηκα πιθανότατα υπήρχε πρόπυλο ή nup- 
γοειδές καμπαναριό. Γενικά, τα στοιχεία του nepi- 
στώου, av καὶ διαφοροποιπμένα μεταξύ τους, δια- 
τηρούν αντιστοιχία µε τη διάρθρωση του πυρήνα. 

Το περίστωο επικοινωνεί µε τον πυρήνα σε τρία 
σημεία: 1. ανάμεσα στα παρεκκλήσια καὶ την πρό- 
θεση καὶ το διακονικό αντίστοιχα, 2. συμμετρικά 
ανάμεσα στις δύο πλάγιες στοές καὶ τον κυρίως ναό, 
3. ανάµεσα στο νάρθηκα και αντίστοιχα συμμετρικά 
pe τους δύο τρουλαίους χώρους των στοών µε τρί- 
βπλα ανοίγματα και 4. µε την κεντρική είσοδο otov 


άξονα tou ναού. 
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H βόρεια στοά έχει το βόρειο τοίχο κλειστό, µε 
μικρά παράθυρα και δύο εισόδους — μία στον εγκάρ- 
σιο άξονα καὶ μία στον άξονα της δυτικής στοάς 
(εξωνάρθηκα). Η νότια στοά είναι ανοικτή µε τέσσε- 
ρα δίλοβα ανοιγµάτα στη σειρά τα οποία αργότερα 
κλείστηκαν. H δυτική πλευρά είναι επίσης ανοικτή µε 
ανοίγματα στην κυρία είσοδο στο κέντρο και συµµε- 
τρικά στις δύο της πλευρές δύο σύνθετα ανοίγματα, 
το κάθε ένα από τα οποία αποτελείται, από δύο τόξα 
διαφορετικού μεγέθους. Από αυτά το μεγαλύτερο 
χωρίζεται σε δύο μικρότερα τόξα. Το κάτω μέρος 
τῶν ανοιγμάτων στις ανοικτές στοές κλείνει µε pap- 
μάρινα θωράκια. Γενικά, τα στοιχεία του περιστώου, 
av καὶ διαφοροποιηµένα μεταξύ τους, διατηρούν 
αντιστοιχία µε τη διάρθρωση του πυρήνα. 

H κάλυψη του περιστώου γίνεται µε τρούλους, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, στα περεκκλήσια καὶ στην 
προέκταση τοῦ νάρθηκα καὶ µε σταυροθόλια καὶ 
καμάρες εναλλάξ στα υπόλοιπα πεδία. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο καλύπτεται pe σταυροθό- 
Ma, καμάρες και τρούλους, o1 οποίοι αποτελούν pé- 
ρος της πεντάτρουλης διάταξης της θολοδομίας του 
ναού. Ὑπάρχει µια αξιοσημείωτη συμμετρία, όπως 
δείχνουν τα φέροντα στοιχεία, οι παραστάδες και n 
θέση των θόλων. H δυτική στοά tou εξωνάρθηκα 
καλύπτεται µε σταυροθόλια καὶ ασπίδες εναλλάξ, 
έτσι ώστε τα δύο σταυροθόλια να πλαισιώνουν των 
είσοδο προς το νάρθηκα. Οι δύο πλάγιες στοές 
έχουν τρουλίσκους έξω από τις αντίστοιχες τέσσερις 
γωνίες του πυρήνα, από ένα σταυροθόλιο στην eu- 
θεία των δυτικών γωνιακών διαμερισμάτων του τε- 
τρακιόνιου κυρίως ναού καὶ ασπίδες στην προέκτα- 
ση των εγκάρσιων σκελών του σταυρού του πυρή- 
va. Or τρουλίσκοι εδράζονται σε κυβικές βάσεις tó- 
σο χαμηλές, ώστε να φαίνεται σα va εδράζονται οἱ 
τρούλοι στη θολοδομία χωρίς βάσεις. Οι δύο ανα- 
τολικοί τρουλίσκοι είναι συνδεδεμένοι µε την κεραία 
του σταυρού του πυρήνα, όπως καὶ στην Αγία Λι- 
κατερίνη. Οι τρουλίσκοι έχουν οκταγωνικά τύμπα- 
να καὶ n εσωτερική τους επιφάνεια διαμορφώνεται 
µε νευρώσεις και κόγχες εναλλάξ. 
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Τα εξωτερικά τόξα φέρονται από pappápivoug 
κίονες µε κιονόκρανα και στις γενέσεις των τόξων 
υπάρχει κοσμήτης που περιπρέχει τον εξωτερικό τοί- 
χο του ναού. Ανάμεσα στα τοξωτά ανοίγματα της 
όψης υπήρχαν μαρμάρινα θωράκια. Στη δυτική eí- 
σοδο υπάρχει μεγάλη οθωμανική επέμβαση. 
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Γενική άποψη από τα ανατολικά. 

















a) Κάτοφη-αναπαράσταση αρχικής φάσης. Στο 
νότιο παρεκκλήσιο τάφος (avaoy. συμπλ., από 
Ivison). 

B) Αεροφωτογραφία (Καϊδεμένος). 

y) Προοπτικό σχέδιο (Βελένης). Αναπαράσταση 
δυτικής όψης. 

6, e) Κάτοψπ και τομή υπάρχουσας κατάστασης 
(Τανούλας). 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ae 17 mb ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΑΓΙΟΙ AHOXTOAOI ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 


















































Λεπτομέρειες του περιστώου. 


a) Άποφη της δυτικής πλευράς, 
B) Βόρεια πλευρά της δυτικής όψης. 
5 Ἔα z Y) H δυτική είσοδος. 
κα ^ ΕΕΣ ᾿ 2 5) Νότια πλευρά της δυτικής όψης, 
€) Τμήμα της νότιας πλευράς του ναού. 


(αδ Curie). 


a) Αξονομετρική τομή (από Kuniholm, Striker). B) Άποψη από τα δυτικά, y) &noyn από τα βορειοδυτικά, (β.γ Χαϊδεμένος) 
5) Γενική ánoyn από τα βόρεια. 
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KH afa 17 


ATIOI ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 


ΘΕΣΣΑΛΟΙ 


















a) H ανατολική πλευρά του ναού. 
Διακρίνονται τα ανατολικά άκρα του 
τρουλαίου Περιοτώου. 

B) Τμήμα της ανατολικής πλευράς. 
Διακρίνονται 01 κόγχες του ιερού του 
ναού, n xóyyn της προσθήκης και 
το σηµείο ούνδεσης µε το ανατολικό 
άκρο τοῦ περιστώου προς νότο. 

y) Λεπτομέρεια του νότιου τμήματος 
της ανατολικής πλευράς του ναού. 
Διακρίνονται οἱ κόγχες του Ιερού καὶ 
tou διακονικού καὶ το ανατολικό 
άκρο του περιστώου προς βορρά. 


(ag Ćurčić). 
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a18 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός, καθολικό µονής, 
έχει χρονολογηθεί στα πρώτα χρόνια του 14ου αι. 
pe βάση τις τοιχογραφίες του (1310-1320). Κτήτο- 
ράς του θεωρείται ο Σέρβος ηγεμόνας Μιλούτιν. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι ουσιαστικά µια τρί- 
κλιτη βασιλική µε νάρθηκα και ασυνήθιστες αναλο- 
vies: Στο κέντρο διαμορφώνεται o δρομικός πυρήνας 
καὶ γύρω τοῦ αναπτύσσονται Οἱ περιµετρικοί χώροι 
που συναποτελούν το περίστωο. To γεγονός ότι κλί- 
τη καὶ νάρθηκας πιθανόν και αρχικά va είχαν το ίδιο 
εύρος και επικοινωνούσαν µε σχετικά μεγάλα ανοίγ- 
ματα, καθώς και οι τάφοι που έχουν βρεθεί στα κλί- 
1n και στο νάρθηκα, συνηγορούν στη θεώρησή τους 
ως περιστώου. Σήµερα, χωρίς τους διαχωριστικούς 
τοίχους κλιτών καὶ νάρθηκα, οἱ γύρω από τον πυρή- 
να χώροι μεταβλήθηκαν σε ένα τυπικό συνεχές περί- 
στωο. Τα κλίτη έχουν το ίδιο περίπου εύρος µε τον 
κυρίως ναό και µια µικρή κόγχη είναι εγγεγραμμένη 
στον ανατολικό τοίχο καθενός δημιουργώντας έτοι 
παρεκκλήσια. 

Τα κλίτη έχουν το ίδιο περίπου εύρος pe τον κυ- 
ρίως ναό και µια µικρή κόγχη είναι εγγεγραμμένη 
στον ανατολικό τοίχο καθενός. Επικοινωνούν µε 
τον κυρίως ναό µε δύο δίλοβα ανοίγματα στον 
εγκάρσιο άξονα, συμμετρικά τοποθετημένα ως προς 
τον κατά μήκος άξονα. Επιπλέον, επικοινωνία 
υπάρχει μεταξύ ιερού και βόρειου παρεκκλησίου. 
Ὁ νάρθηκας θα πρέπει να είχε τρεις εισόδους προς 
τα μέρη του ναού και τρεις θύρες προς τον έξω χώ- 
po, σαν ένας πραγματικός προθάλαμος. 

Où τοίχοι τοῦ ναού εμφανίζουν δύο φάσεις: ένα 
τμήμα του νότιου τοίχου καὶ ο δυτικός φαίνεται va 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 





ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 


ανήκουν σε παλιότερη κατασκευή του ναού, ενώ οἱ 
υπόλοιποι, οἱ ανατολικοί, το ανατολικό τµήµα του 
νότιου και ο βόρειος, ανήκουν σε μεταγενέστερη 
φάση. Στον ανατολικό τοίχο o αρµός ανάμεσα στην 
παλιά και τη νέα τοιχοποιία φαίνεται κανονικός και 
προμελετημένος. O appóg αυτός τεκμπριώνει την 
υπόθεση περί οικοδόμησης του υπάρχοντος nepi- 
στώου σε διαφορετικό Χρόνο από τον υπάρχοντα 
κυρίως ναό. 

Έχει εκφρασθεί n άποψη ότι ο αρχικός ναός πρέ- 
πει να ήταν όπως ο σημερινός σε διαστάσεις και ότι θα 
υπήρχαν ακριβώς orn θέση του σημερινού περιστώ- 
ou τα κλίτη και ο νάρθηκας του αρχικού ναού αλλά 
και τα παρεκκλήσια. Ωστόσο, στον ανατολικό τοίχο ο 
appóc ανάµεσα στην παλιά καὶ τη νέα voryorioiía paí- 
νεται κανονικός, κάτι που δεν προδίδει ότι το σχέδιο 
ήταν το ίδιο από την αργή. To αρχικό περίστωο πιθα- 
νότατα να μην είχε tn µορφή και τις διαστάσεις του 
σημερινού, τουλάχιστον στην ανατολική όψη. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. H κατασκευή του περιστώου είναι 
όμοια µε αυτήν των μερών µιας βασιλικής, χωρίς 
κάποια Ιδίαιτερότητα. Καλύπτεται µε ξύλινη povo- 
κλινή στέγη πολύ πιο χαμηλά από αυτήν του KU- 
ρίως ναού. 
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Άποψη του καθολικού (Χαϊδεμένος). 


282 EYAITEAIA ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MNHMEION 283 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ^ 18 αία 18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 





ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 


ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
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a) Άποψη της ανατολικής πλευράς. 

B) Άποψη της βόρειας και της δυτικής 
πλευράς του περιστώου. 

Y) Άποψη της νότιας και της δυτικής 
πλευράς του περιστώου. 


a) Γενική άποψη της μονής (Χαϊδεμένος). 
B) Σημερινή κάτοψη µε φάσεις. 
y) Κάτοψη µε τις θέσεις των τάφων. 
6) Toy στον άξονα. 
m €) Αναπαράσταση αρχικής κάτοψης, 














(β-ε από Ξυγγόπουλο. Ανασχεδ.). (BY Τσώνης). 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 





ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός οικοδομήθηκε πι- 
θανότατα µε τη φροντίδα του μητροπολίτη της Θεσ- 
σαλονίκης ]ακώβου μεταξύ 1295-1314 και πιθανό- 
τατα θα είχε τελειώσει μέχρι το 1312 (βλ. Rautman 
1984, ο. 235). Tnv ίδια εποχή πιστεύεται ότι τοιχο- 
γραφήθηκε, Από την τοιχογράφηση δε σώζεται tí- 
ποτε εκτός από μέρη µόνο της πρόθεσης και του ĝia- 
κονικού καὶ λίγα σπαράγματα που βρέθηκαν κατά 
την αναστήλωση. Δεν υπάρχει πλήρως τεκμηριώμέ- 
vn ταύτισή του. H ενιαία ανέγερση της περιµετρικής 
στοάς φαίνεται να είναι γεγονός µετά από όσα απο- 
καλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του 1980-1998 
(Πωαννίδου 1986). O ναός υπέστη καταστροφές από 
σεισμούς καὶ πυρκαγιές καὶ επισκευές, έμεινε για 
πολλά χρόνια ερείπιο, αλλά πρόσφατα τελείωσε n 
αναστήλωσή του. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ πυρήνας του ναού είναι σύν- 
θετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος µε 
τρουλαίο νάρθηκα. Οι κίονες του πυρήνα είναι 
εξαιρετικά κοντά στοὺς τοίχους. Ο νάρθηκας είναι 
κλειστός, µε δύο συμμετρικά ανοίγματα στα άκρα 
του. O τρούλος του, ακριβώς μπροστά στη δυτική 
κεραία του κυρίως ναού, κλείνει το παράθυρο που 
υπάρχει εκεί. Το περίστωο περιέβαλλε τον κυρίως 
ναό και το νάρθηκα από τις τρεις πλευρές, αποτε- 
λώντας ουσιαστικά ένα είδος περιµετρικού εξωνάρ- 
Onka και κατέληγε ανατολικά συμμετρικά σε δύο 
παρεκκλήσια, τα μόνα μέρη του περιστώου που σώ- 
ζονται μέχρι σήµερα. To περίστωο ήταν ευρύ µε £t- 
σόδους µε μορφή τριβήλων πιθανόν και στις τρεις 
πλευρές του. H επικοινωνία του µε τον πυρήνα γι- 
νόταν a) από τις πλάγιες στοές, µέσω δύο ανοιγµά- 
τῶν στις δύο αντίστοιχες επιμήκεις πλευρές συµµε- 
τρικά στην ευθεία του εγκάρσιου άξονα, β) από το 
νάρθηκα, μέσω δύο ανοιγμάτων στις δύο αντίστοι- 


χες στενές πλευρές του συμμετρικά και y) πάλι από 
το νάρθηκα, µε άνοιγμα στο κέντρο στην ευθεία του 
κατά μήκος άξονα. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: H στοά χωρίζεται κατασκευαστικά από 
τον πυρήνα, µε έναν κάθετο αρµό ανάμεσα στα δύο 
μέρη. H βάση τους όμως είναι ενιαία. Εικάζεται ότι 
n στοά ήταν ανοικτή προς τα έξω. Έφερε τρουλί- 
σκους στην ευθεία του εγκάρσιου άξονα του πυρή- 
γα τοῦ ναού (μπροστά στις κεραίες του σταυρού), 
όπως τεκμηριώνεται απο φωτογραφίες. Επίσης xai 
τρούλους ή θόλους πάνω από τα δυτικά γωνιακά 
διαμερίσματα. Τα υπόλοιπα µέρη θα καλύπτονταν µε 
ασπίδες ἡ σταυροθόλια, πιθανότατα σε συμμετρική 
διάταξη. Για τον εξωτερικό τοίχο που συνεισέφερε 
στη στήριξη της κάλυψης n γνώση μας προέρχεται 
από το παλιό φωτογραφικό υλικό καὶ τα στοιχεία 
των όψεων του κτηρίου καὶ της ανασκαφής. Me αυ- 
τά υποθέτει κανείς διάρθρωση συγγενική µε αυτήν 
τῶν άλλων σύγχρονων ναών της (Θεσσαλονίκης. 
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4.19 





a) Τενική άποψη από τα δυτι- 
κά κατά τις εργασίες αναστή- 
λωσης 1978-1999 

(φωτ. Χαϊδεμένος). 

B) Γενική κάτοψη του ναού 
προ τοῦ 1978 (από: H ava- 
στήλωση των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνημείων. 
ou Θεσσαλονίκη). 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΝΉΜΕΙΩΝ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ u 10 


ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓΙΟΣ IIANTEAEHMON 
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a) 





















































B) 





a) Ανατολική όψη (από Ιωαννίδου), 
B) Άποψη της ανατολικής και βόρειας 
πλευράς της ανωδοµής (από Νικο. 
λαΐδου- Τούρτα). 

Υ) Άποψη από νοτιοανατολικά, όταν 
σώζονταν n νότια στοά του περιστῴου 
και ο τρούλος της (από Βρετανική, 
Αρχαιολογική Σχολή). 





a) Κότοψη σύμφωνα µε σχέδιο της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής. 
B) Δυτική όψη, υπάρχουσα κατάσταση (1985). 

y) Εγκάρσια τομή. 

δ) Δυτική όψη, µε αναπαράσταση των παρεκκλησίων. 





(βγ.δ, από Ιωαννίδου). 
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a) Άποψη από τα βόρεια (Ćurčić). 
B) Βόρεια όψη. 
γ) Κάτοψη περιστώου. 


(B, y από Ιωαννίδου). 
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«x 20) 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΜΟΝΗ BAATAAON. ΧΡΙΣΤΟΣ IIANTOKPATOB, 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός έχει περισσότερες 
φάσεις, αλλά η σηµερινή µορφή του ανάγεται στα 
μέσα του 14ου αι. και συγκεκριµένα, µε βάση τις toi- 
χογραφίες (X. Μαυροπούλου-Τσιούμη 1987), στην 
περίοδο λίγο πριν τα 1360-1380 και λίγο µετά το 
1339 (Kuniholm, Stiker 1987), ενώ n πρώτη φάση 
του τοποθετείται ίσως και πριν από το 904 (Τσιού- 
pn, 1995, o. 171). Σύμφωνα µε τις έρευνες που eni- 
χειρήθηκαν κατά την τελευταία αναστήλωση του 
(1980-1985) οι φάσεις του ναού εντοπίζονται ως 
εξής: α΄ φάση: n κόγχη του ιερού, το νότιο παρεκ- 
κλήσιο και το κάτω μέρος των τοίχων του πυρήνα 
ανήκουν σε ναό άγνωστης μορφής (Μαυροπούλου 
Τσιούμη, 1995) του 10ου αι. ή πιθανώς του δου té- 
ταρτου του 12ου αι. (Θεοδωρίδης) ή της αρχής της 
παλαιολόγειας περιόδου, B.1. φάση: μικρά τμήματα 
νότιου και βόρειου τοίχου του πυρήνα και φέροντα 
τόξα του σταυρού του πυρήνα, ανήκουν πιθανόν 
στην αρχή της παλαιολόγειας περιόδου β.2. péon: ο 
νότιος τοίχος µέχρι τον apó στο δυτικό τμήμα του, 
οἱ δυτικοί πεσσοί-τοίχοι (παραστάδες) σε συνέχεια 
του δυτικού τέλους του βόρειου και του νότιου τοί- 
χου, συμπληρώματα σε τοίχους καὶ μέτωπα τόξων 
και ο τρούλος ανήκουν στα µέσα του 14ου αι. προ 
του 1360-1380, γ΄ φάση: μεταβυζαντινά --πιθανώς 
του 19ου ή 16ου ai.— είναι το βόρειο παρεκκλήσιο, 
ο βόρειος τοίχος, ο δυτικός τοίχος (νάρθηκας) καὶ vo 
δυτικό µέρος του νότιου τοίχου από τον appó μέχρι 
tn γωνία, δ΄ φάση! n ανοικτή νότια στοά, το δυτικό 
καὶ το βόρειο πρόπυλο καθώς και το γείσο ανήκουν 
στην περίοδο από το 1801 και εξής. Οι ερευνητές 
δεν έχουν δώσει µέχρι σήµερα ιδιαίτερα στοιχεία για 
το περίστωο, εκτός του Ξυγγόπουλου, ο οποίος το 
αντιμετωπίζει ὡς εξωτερικό τοίχο του ναού. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O υπάρχων ναός έχει θεω- 
ρηθεί ως υποκατηγορία του σταυροειδούς (Δημητρο- 
κάλλης 1990, o. 88-95) µε τρούλο και περίστωο. Ωσιό- 
00, το σημερινό περίστωο του ναού συντίθεται από ne- 
Ρισσότερες οικοδομικές φάσεις: την πρώτη βυζαντινή µε 
το ιερό και τα παραβήµατα και ίσως το παρεκκλήσι στα 





ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 


νότια, την πρώτη υστεροβυζαντινή µε τους τοίχους του 
πυρήνα, τη δεύτερη µε το νότιο τοίχο του περιστώου, τις 
προσθήκες των πεοσών και τον τρούλο, ενώ αναγνωρί- 
ζονται Και άλλα στοιχεία στους τοίχους, κυρίως της vó- 
τας στοάς (βλ. φωτ. o. 292, e xa: 292, Q. Επίσης, υπάρ- 
xe n οθωμανική φάση --ἴσως του 16ου αι.-- µε το δυτι- 
κό καὶ το βόρειο τοίχο Ka n νεότερη με τα γείσα και την 
ανοικτή στοά. Me την αναπαράσταση που επιχείρησε o 
Ἐυγγόπουλος προτείνει ένα περίστωο σε σχήμα TT, ενιαίο 
γύρω από τον πυρήνα, που καταλήγει στα ανατολικά σε 
δύο συμμετρικά παρεκκλήσια. Στην περίπτωση αυτή, aà- 
λά και στο νότιο τοίχο, όπως «ραίνεται από το άνω τελεί- 
epa των τοιχογραφιών, n Κάλυψη θα πρέπει να γινόταν 
µε ασπίδες, όμοιες µε αυτήν του νότιου παρεκκλησίου. H 
περιμετρική στοά δε φαίνεται να έχει οποιαδήποτε opya- 
γική αντιστοιχία µε τον πυρήνα, τουλάχιστον όπως ou- 
μπεραίνεται από τα στοιχεία που σώζονται σήµερα. Στο 
ανατολικό µέρος της νότιας πλευράς της, όπου διατηρεί- 
ται σε άριστη κατάσταση ένα πασχάλιο, υπήρχε προφα- 
vs υπόστεγο ελαφρύ ή κτιστό. Υπάρχει n άποψη óu n 
επικοινωνία προς τον πυρήνα γινόταν pe δύο στενά 
ανοίγματα προς τις πλάγιες στοές (Ξυγγόπουλος, Τοιού- 
jn) και ένα ευρύτερο --στη δυτική kapiápa.— από το νάρ- 
Onka. Ωστόσο, n θέση του στοιχείου που σώζεται στη βό- 
pera παρειά του βόρειου τοίχου της νότιας στοάς --δηλα- 
δή του νότιου τοίχου του πυρήνα -- (Toioëun 1995, niv. 
15 και στο παρόν παραπάνω qox.) ενισχύει των vnóðeon 
ότι n επικοινωνία γινόταν µε ένα αρκετά ευρύ, ίσως δίλο- 
Bo ή τρίλοβο, άνοιγμα. Στο περίστωο υπήρχαν τάφοι: 
δύο κάτω από το δάπεδο του vóuou παρεκκλησίου, 
τέσσερις στη νότια στοά, επτά έδω από αυτήν σε σειρά, 
δύο έξω από την αρχική δυτική στοά, και σε επαφή µε 
αυτήν ένας otn βόρεια στοά. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ. To υστεροβυζαντινό ne- 
Ρίστωο τελείωνε προς τα δυτικά λίγα µέτρα πριν από 
την ευρύχωρη θολοσκέπαστη µε ασπίδες κινοτέρνα, 
που βρίοκεται κάτω από τη σηµερινή βρύση στο δυ- 
τικό μέρος της αυλής, H οφιμότερη φάση της toup- 
κοκρατίας, δηλαδή ο σημερινός δυτικός τοίχος του 
ναού, έχει κτισθεί σχεδόν σε επαφή pe vov κινοτέρνα 
αυτή, H ύπαρξη της κινστέρνας οριοθετεί εξάλλου 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΛΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, 


ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 


και το μέγεθος του ναού στη σημερινή του μορφή 
προς τα δυτικά, Στη β΄ σστεροβυζαντινή φάση n v- 
τική είσοδος θα ήταν σε αρκετή απόσταση από των κι- 
στέρνα και από τυχόν κελιά, που πιθανόν να υπήρχαν 
σε αυτή την πλευρά. Από το υστεροβυζαντινό περί- 
atwo σώζονται µόνο ο νότιος τοίχος από τη β΄ παλαιο- 
λόγεια φάση και στην εσωτερική του πλευρά μέρη 
του πυρήνα, καθώς και το νότιο παρεκκλήσι, που εί- 
ναι πρωιμότερο και ενσωματώθηκε. O τοίχος του ne- 
ριστώου δεν είχε στατικό ρόλο' ο τρούλος φερόταν 
μόνο από τους πεσσούς. Μπορεί να υποθέσει κανείς 
ότι η κάλυψη του περιστώου θα γινόταν µε ασπίδες 
και σταυροθόλια, όπως στους ναούς της Αγίας Aika- 
τερίνης καὶ των Αγίων Αποστόλων. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 
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9) Κάτοψη µε τις φάσεις της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου. 
B) Κάτοψη pe τους τάφους µετά την ανασκαφή 

(ανασχ. από Μακροπούλου). 

Υ) Σκαρίφημα αξονικής τομής, προς νότο. 

- ὃ) Exapipnpa αξονικής τομής στο νότιο παρεκκλήσιο προς βορρά. 
8) Σκαρίφημα τομής στο νότιο παρεκκλήσιο προς το νότο. 

Q) Σκαρίφηµα τομής στην πρόθεση, προς βορρά. 

n} Kávoun παλαιολόγειας φάσης στο ύψος της γένεσης των καμαρών 


Γενική άποψη (IB-TN). 


(φωτ. Χαϊδεμένος). 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ οἷα 20 : οι 20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 





ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, ο ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 


a) To βόρειο τµήµα της δυτικής πλευράς του κυρίως ναού (µε χαμηλό άνοιγμα) προς το νάρθηκα/περίστωο. . Haras της νότιας πλευράς του κυρίως ναού 

B) To νότιο τµήµα της δυτικής πλευράς του κυρίως ναού (προς τον νάρθηκα/περίστωο). ) An 3 δαν λικής γωνί ύ εξωτερικά 

Ἢ To ανατολικό τμή Bó ir $ à s B) Άποφη της νοτιοανατολικής γωνίας του ναού εξωτερικά 

Y n a pnpa της ρειας ευρας του κυριως VAOU προς το περιστωο. όπου διακι ήνοντα! κατασκευαστικέ: άσειι g 

δ) Το δυτικό τµήµα της βόρειας πλευράς του κυρίως ναού προς το περίστωο. ! τος, DEL ; 

ε) Το δυτικό τμήμα της νότιας πλευρά ee h y) Άποψη της σύνδεσης του νότιου τμήματος vou περιστώου 
! μήμα της νότιας πλευράς του κυρίως ναού προς το περίστωο. Ξ ετο ναό στην ανατολική πλευρά τους 

Q) Άποψη του νότιου διαδρόμου τοῦ περιστώου και της εισόδου tou παρεκκλησίου. E 5 Άποψη της κόγχης του pe kal zA σύνδεσης µε το βό- 

peo τμήμα του περιστώου. 





(Φωτ. γράφουσας στην 9n E.B.A., 1982). 





(Φωτ. γράφουσας στην 9n E.B.A., 1982). 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός θα οικοδομήθηκε 
από τις αρχές ως τα µέσα του 14ου αι. µε βάση τις 
σωζόμενες τοιχογραφίες του και άλλα στοιχεία. Δεν 
έχει ταυτισθεί µε ναό ή μονή της Θεσσαλονίκης. 
Έχει ενιαία αντίληφα σχεδιασμού. ΓΠθανώς ο ναός 
αυτός να ήταν ταφικό παρεκκλήσι µιας μεγάλης μο- 
νής. Το περίστωό του θα ανήκε στην ίδια φάση µε 
τον πυρήνα. 


TO EXEAIO TOY ΠΕΡΙΣΤΏΟΥ: Ο ναός είναι μια μο- 
γόχωρα βασιλική µε περίστωο, που καταλήγει ava- 
τολικά σε δύο θολωτά παραβήματα. Είναι διώρο- 
Φος, µε ευρύχωρο ταφικό, σήµερα υπόγειο χώρο, 
µε εικοσιδύο θέσεις τάφων. Το περίστωό του, που 
ουσιαστικά δε σώζεται, χαμηλότερο από τον πυρή- 
να, μαρτυρείται σήµερα από τα ανατολικά άκρα xou, 
όπου βρισκόταν n πρόθεση (στα βόρεια) και ένας 
χώρος χωρίς κόγχη ιερού, ίσως διακονικό (στα νό- 
ua). Οι δύο αυτοί χώροι διαφέρουν στη δόμηση 
και στα πάχη των τοίχων τους, πράγμα που πιθανόν 
να σηµαίνει ότι δεν κτίστηκαν συγχρόνως. H πρό- 
θεση έχει τρίπλευρη εξωτερικά και κυκλική εσωτε- 
ρικά κόγχη, ενώ το διακονικό έχει OT ανατολικά 
απλό τοίχο. To καθένα από τα παραβήµατα επικοι- 


sed 


νωνούσε µε µια θύρα µε τη στοά. To περίστωο πε- 
ριέβαλλε το μνημείο πιθανότατα ως ανοικτή kiovo- 
στήρικτη στοά στα νότια καὶ στα δυτικά, ενώ στα 
βόρεια φαίνεται να ήταν κλειστό µε τοίχο. Το τελευ- 
ταίο δεν έχει επιβεβαιωθεί. H επικοινωνία µε τον 
κυρίως ναό γινόταν µέσα από δύο τοξωτά ανοίγµα- 
τα στην κάθε επιμήκη πλευρά του πυρήνα και μια 
είσοδο στη δυτική του πλευρά. Mia εξωτερική σκά- 
λα φαίνεται να οδηγούσε στη δυτική πλευρά της 
στοάς, καὶ στην είσοδο του ναού. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο είχε στέγη που θα στηρι- 
ζόταν στην εσωτερική πλευρά στον πυρήνα καὶ 
στην εξωτερική πλευρά στους εξωτερικούς τοίχους 
ή σε κιονοστοιχία (ή πεσσοστοιχία) στα ανοικτά τοῦ 
μέρη. Ἐυλόστεγα θα ήταν και τα υπόστεγα στην 
εξωτερική πλευρά του ταφικού ισογείου. Τα δύο 
παραβήματα καλύπτονται από ασπίδες, 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ἐνγγόπουλος, A, Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των 
χρόνων των Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 29 κ.εξ. 

Κουρκοιπίδου-Νικολαΐδου, E., Τούρτα, A., Περίπατοι στη βυ- 
ζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1997, ο. 98-91. 





Γενική άποψη τοῦ ναού (φωτ. Χαϊδεμένος). 
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a/a 2 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 
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a) Kátoyn σήµερα (a-e από Ἐυγγόπουλο. Ανασχεδ. α,β.δ,ε). 
B) Αξονική τοµή προς βορρά. 

Υ) Αναπαράσταση αρχικής κατάστασης. 

δ) Αξονική τομή προς νότο. 

£) Αναπαράσταση αρχικής κάτοψης. 

C) Άποψη της ανατολικής όψης. 

(από Κουρκουτίδου- Νικολαΐδου, Τούρτα). 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 


ΤΑΕΙΑΡΧΕΣ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΊΡΥΦΩΝΟΣ 











a) Άποψη της δυτικής όψης. Βορειοδυτική γωνία. 
B) Βόρεια πλευρά, 
y) H αψίδα του βόρειου παρεκκλησίου. 


#21 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός ήταν καθολικό po- 
vás. Ὁ αρχικός ναός (πυρήνας), µια τρίκλιτη βασι- 
λική, χρονολογείται τον 110 ή 120 αι. ενώ ο νάρθη- 
Κάς του στα µέσα του 12ου αι. To περίστωο χρονο- 
λογείται στα τέλη του 13ου ή τις αρχές του 14ου αι. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ο ναός είναι μια ξυλό- 
στεγΏ βασιλική του τύπου της Βέροιας µε δύο onpa- 
ντικές όψιµες προσθήκες: έναν τριμερή τρουλαίο νάρ- 
θηκα καὶ το περίστωο. Το περίστωο είναι ανοικτό, 
αγκαλιάζει το νάρθηκα καὶ επεκτείνεται σε όλη tn νό- 
τια πλευρά μέχρι το μέσον περίπου του πυρήνα καλύ- 
πτοντας και τη νότια είσοδό του. Δεν υπάρχει αμφι- 
βολία ότι το ίδιο θα συνέβαινε και στη βόρεια πλευρά, 
εκεί όπου σήµερα το περίστωο σταματά λίγο δυτικό- 
tepa. Το ύστερο αυτό περίστωο είναι λίγο ψηλότερο 
από τα κλίτη. H στέγασή του γίνεται µε σταυροθόλια. 
Στο μήκος του εσωτερικού του τοίχου υπάρχει περι- 
µετρικά πεζούλι, ενώ ο τοίχος που ανήκει στον apyi- 
κό ναό διασώζει εξωτερικές τοιχογραφίες. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο της Αγίας Θεοδώρας cí- 
ναι από τα πιο Ιδιότυπα. Καθώς ήταν ανοικτό, τα 


ΗΠΕΙ͂ΡΟΣ 





ΑΡΤΑ. ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 


τόξα του στηρίζονταν εξωτερικά σε πεσσούς στην 
νότια πλευρά του καὶ πιθανότατα σε κίονες στη δυ- 
xfi. Oi πεσσοί είναι λιθόκτιστοι και στη γένεση τῶν 
τόξων nou φέρουν υπάρχει λίθινος κοσμήτης. Ta 
τόξα είναι πλινθόκτιστα στο ίδιο επίπεδο µε την en- 
Φάνεια του τοίχου του μετώπου. To μέτωπο του πε- 
ριστώου καταλήγει σε σειρά αετωματικών γείσων. To 
περίστωο καλύπτεται µε δύο φουργικά πάνω από τα 
δυτικά του γωνιακά διαμερίσματα καὶ µε γοτθικά 
σταυροθόλια µε διαγώνιες νευρώσεις στις πλευρές. 
Or νευρώσεις υπογραμμίζονται µε κυλινδρικά Pep- 
γία. O νάρθηκας καλύπτεται στα άκρα συμμετρικά 
από δύο πμικυλινδρικές καµάρες και έναν τρούλο 
στο κέντρο, μπροστά στην είσοδο tou πυρήνα. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ορλάνδος, A., "Ay. Θεοδώρα της Άρτης”, ABME Β΄, 1936, o. 
103-104, ex. 3. 

Orlandos, A., *Ein Spátbyzantinischer Hallenkirchen-Typus 
Nordgriechenlands", JÓB 21, 1972, o. 219-222. 

Μπούρας, X. Βυζαντινά σταυροθόλια µε νευρώσεις, Αθήνα 
1965, σ. 63, σχ. 25 H, εικ. 20. 

Παπαδοπούλου, B., H Βυζαντινή Άρτα καὶ τα Μνημεία της, AB6- 
να 2002, ο. 45-55 





Άποψη από νοτιοανατολικά. 


a) 


β) 
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a) Εγκάρσια τομή καὶ κάτοψη 
υπάρχουσας κατάστασης µε αναπα- 
ράσταση του δυτικού και βόρειου 


Épo ίστωου. 
μέρους τοῦ περισε a) Άποψη μέρους της δυτικής όψης. 


β) Κάτοψη. } ; : 
Y) Άποψη τοῦ περιστώου από το B) Λεπτομέρεια σύνδεσης του περιστώου µε 
γότο. το ναό (1993). 

ά ῄ y) H δυτική όψη. 
6) Εγκάρσια τομή. Hs | , ; 
£) H δυτική ὄψη (νάρθηκας). 2 ο πο κατάστασης 


C) Άποψη της δυτικής όψης (1993). 
(ὤβιδε Ορλάνδος) 


£) Αναπαράσταση. Κάτοψη µε τις φάσεις 
(Ορλάνδος). Με μαύρο n αρχική βασιλική. 
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ΗΠΕΙΡΟΣ 





ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Οικοδοµήθηκε το 1294- 
1296 από το Δεσπότη Νικηφόρο Κομνηνοδούκα. 


ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Έχει συζητηθεί αρκετά o 
τύπος του αρχικού κτίσματος του ναού καὶ τελικά, 
ανάμεσα σε δύο υποθέσεις, αυτήν περί νησιώτικου 
οκταγωνικού συνδυασµένου µε ελλαδικό (ως προς 
το ύψος του τρούλου και το περίστωο) και αυτήν 
περί σταυροειδούς εγγεγραμμένου, έχει επικρατήσει 
n δεύτερη. Την ánoyn αυτή επιβεβαίωσαν τα ano- 
τελέσματα των τελευταίων ανασκαφικών ερευνών 
(B. Παπαδοπούλου). Είναι επίσης πιθανό, το apyi- 
κό σχέδιο να ήταν χωρίς περίστωο και να άλλαξε 
κατά την οικοδόμηση του υπάρχοντος ναού (2n 
φάση) µε τα δύο παρεκκλήσια. Το εσωτερικό περί- 
στωο του ναού είναι κλειστό και διώροφο καὶ ano- 
τελείται στο ισόγειο από τρία αυτόνομα µέρη nou 
ουνδέονται μεταξύ τους: δύο πλάγια παρεκκλήσια 
καὶ o νάρθηκας. H σύνδεση µε τον πυρήνα γίνεται 
πλαγίως µε δύο εισόδους συμμετρικά τοποθετηµέ- 


423 


vec καὶ στα δυτικά --από το νάρθηκα-- µε τρεις εἰ- 
σόδους. To υπερώο πάνω από το εσωτερικό κλει- 
στό ισόγειο περίστωο είναι συνεχές Και ενιαίο και 
καταλήγει σε κόγχες ανατολικά. Πρόκειται για ένα 
τυπικό περίστωο σε β΄ επίπεδο. Είναι επίσης βέβαιο 
ότι υπήρχε και δεύτερη ανοικτή ξυλόστεγη στοά 
σχήματος T, που περιέβαλε το ναό στις τρεις πλευ- 
ρές του γύρω από το κλειστό του ισόγειο περίστωο. 
Το ελαφρύ αυτό εξωτερικό περίστωο περιελάμβανε 
περιμετρικά χαμηλό πεζούλι (για την ανάπαυση tou 
εκκλησιάσµατος). Ta δύο περίστωα, το ελαφρύτερο 
εξωτερικό και σε συνέχεια το ογκώδες εσωτερικό, 
τόνιζαν σημαντικά την πυραμιδοειδή μορφή του 


συνόλου. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: To κλειστό περίστωο στο ισόγειο καλύ- 
TETAI συμμετρικά από τρεις ασπίδες στο κέντρο KÁ- 
θε πλευράς, Το υπόλοιπο τμήμα καλύπτεται από 
σταυροθόλια επίσης συμμετρικά τοποθετημένα. 
Υπάρχουν από δύο σε κάθε πλάγια στοά που πλαι- 
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σιώνουν την ασπίδα και τέσσερα στη δυτική, από τα 
οποία τα δύο μικρότερα πλαισιώνουν την αοπίδα και 
δύο μεγαλύτερα καλύπτουν τα γωνιακά διαµερίσμα- 
τα. To υπερώο σε σχήµα TT καλύπτεται από τέσσερις 
τρούλους στα γωνιακά τοῦ διαμερίσματα, δύο ασπί- 
δες στον εγκάρσιο άξονα και έναν ανοικτό τρούλο 
στο κέντρο της δυτικής πλευράς. Τα υπόλοιπα τµή- 
ματα ανάµεσα στους τρούλους και τις ασπίδες καλύ- 
πτονται από σταυροθόλια. Τόξα φέρουν την θολο- 
δομία. Το ρόλο της αντιμετώπισης των πιέσεων φαί- 
νεται να αναλαμβάνει το διώροφο περίστωο. Αυτό 
φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς iam- 
στώνεται ότι τα πάχη των τ(ρερόντων στοιχείων είναι 
σχετικά μικρά. Σε αυτό το γεγονός αποδόθηκε μάλι- 
στα n καταστροφή της πρώτης φάσης. Στο ισόγειο, 
το δεύτερο περίστωο ήταν ξυλόστεγο, αλλά δεν είναι 
γνωστά πολλά στοιχεία yr αυτό. H αμελής όµως M- 
θοδοµή σε όλο το κάτω µέρος των όψεων του ναού 


ΗΠΕΙΡΟΣ 


ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 


— OTO ισόγειο τµήµα του εξωτερικού τοίχου του KTN- 
píou- υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη xoryoypáqn- 
σης στις συγκεκριμένες εξωτερικές επιφάνειες των 
τοίχων. Καθώς σε µια σύνθεση κελυφών, όπως της 
Παρηγορήτισσας, οἱ σχετικά λεπτοί τοίχοι δεν ano- 
τελούν αναγκαστικά μειονέκτημα, θα πρέπει να ov- 
νυπολογιστεί ο ρόλος vov φερόντων στοιχείων σε 
όλο το σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει εσωτερικό 
περίστωο και σπερώα. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ορλάνδος, A., “H Παρπγορήτισσα της Άρτας”, A.A. 1919, tó- 
μος 5, ex. 19, κ.ε. o. 1-44, ειδ. 31. 

Ὀρλάνδος, A., H Παρπγορήτισσα της Άρτας, Αθήναι, 1963, o. 
55. 

Theis, L., Die Archirektur der Kirche der Panagia Paregoretissa 
in Arta / Epirus, M6. διατριβή, Amsterdam 1991, o. 62-71, 
90-105, 131, 134. 

ΣΠαπαδοπούλου, B., “H βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της”, 
TAII, Αθήνα 2000, o. 131-161, ειδ. 135-139. 





Άποψη από τα δυτικά. 


Άποψη από τα ανατολικά. 


302 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ 


ΗΠΕΙΡΟΣ ας 23 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MNHMEION 303 


aa 23 ΗΠΕΙΡΟΣ 


ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 


ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 
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a) 
β) 
κά | $ F 
p 
a) Εγκάρσια τομή. 
ο -- = ο. à 
do κατά μήκος τομή προς "s o RN . á (and B unicus lou 
y KR τ : NS n À " 
y) Κάτοψη ορόφου. à S S SS SS S X SS στ, δ) Τμήμα του γυναικωνίτη (φωτ. 1994). 





(B.y Ορλάνδος). y) (a, B Ορλάνδος). 
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ΗΠΕΙΡΟΣ - vs 23 u 23 ΗΠΕΙΡΟΣ 


ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ITAPHTOPHTIZEA ΑΡΤΑ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 


















































ΕΗ οσο MA ὑ 





a) H επικρατέστερη υπόθεση περί του αρχικού κτηρίου: 
σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος σταυρός. 


P) Αναπαράσταση: ο ναός µε το πλήρες εξωτερικό τοῦ a) Άποψη από τα νοτιοανατολικά. 
περίστωο και το νοτιοδυτικό ναΐσκο. B) Άποψη από τα βορειοανατολικά. 
(Σχέδια Theis) y) Δυτική όψη όπου φαίνονται στο 
y) Προοπτική αναπαράσταση µε το εξωτερικό περίσιωο. ᾿ κάτω µέρος οι παραστάδες του εξω- 
ϐ) Χαρακτικό Ch. D. Wordsworth (1840), από τα νοτιοδυτικά τερικού περιοτώου. 

όπου φαίνεται το εξωτερικό περίστωο. ὃ) Βόρεια όψη. 


(y,6: από Ορλάνδο και Theis) (γ.δ Ορλάνδος). 
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APTA (ΠΕΡΙΟΧΗ). ΠΑΝΑΓΙΑ BAAXEPNA 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός κτίστηκε πιθανό- 
tata το πρώτο μισό του 13ου αι. στη θέση παλιότε- 
pou (9ος ή αρχές 10ου αι.). Στα μέσα του 13ου αι. 
πρέπει να προστέθηκαν τρούλοι και ίσως στα τέλη 
του 13ου ο νάρθηκας και οἱ στοές. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός είναι ουσιαστικά μια 
τρίκλιτη βασιλική µε νάρθηκα µε κάλυψη από θό- 
λους Και τρούλους. H θολωτή ανωδοµή της ano- 
μακρύνει πολύ την εξωτερική της εικόνα από αυτήν 
µιας βασιλικής. Το περίστωο του ναού δεν σώζεται. 
Από τα υπολείµατά του και τα ίχνη του στον νότιο 
και τον δυτικό τοίχο του ναού καθώς καὶ από αυτά 
του στυλοβάτη μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι 
υπήρχαν δύο ανεξάρτητες στοές µία στην δυτική 


πλευρά και µία στην νότια. Πιθανόν n στοά της ôv- 
τικής πλευράς να ήταν ένα είδος εξωνάρθηκα ίσως 
κλειστού. Στον δυτικό τοίχο του ναού σώσονται πα- 
ραστάδες που πιθανότατα έφεραν τόξα τάνω στα 
οποία µπορεί να υπήρχαν θόλοι. Στην νότια πλευρά 
υπάρχουν λιγότερα στοιχεία ωστόσο n ύπαρξη τοί- 
you στο ανατολικό πέρας της πιθανόν να δηλώνει 
επίσης κλειστή στοά. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Δεν υπάρχουν δεδομένα για την κατα- 
σκευή των δύο στοών παρά μόνο για υποθέσεις. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ὀρλάνδος, A., “H παρά την Άρταν μονή των Βλαχερνών”, ABME 
Β΄, 1936, σ. 3-50, 180 

Παπαδοπούλου, B., H βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, Αθή- 
va 2003, o. 71-73. 





Γενική άποψη του ναού. 
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a) Κάτοφπ του πυρήνα. 

B) Κάτοψπ υπάρχουσα µε ta υπολείμματα του περιστώου. 
y) Ανατολική όψη. 

ὃ) Αξονική τομή. 

ε) Κάτοψη. 


ίωγ-ε από Ορλάνδο και β από Παπαδοπούλου). 








HHEIPOX 


APTA (ΠΕΡΙΟΧΗ). ΠΑΝΑΓΙΑ BAAXEPNA 
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HHEIPOZ 


ΑΡΤΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ). ΠΑΝΑΓΙΑ BAAXEPNA 








a) Νότια όψη (από Παπαδο- 
πούλου). 

B) Άποψη της νότιας όψης. 

y) H νότια είσοδος µε δύο από 
τις παραστάδες του περιστώου. 
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HIIEIPOZ 


ΒΟΝΙΤΣΑ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΑΟΣ TOY ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός στο Μοναστηρά- 
κι Βονίτσης χρονολογείται από το τέλος του 12ου 
a. (1231-1267) έως τις αρχές 14ου. Ο ναός έχει 
δύο φάσεις. Στη β΄ φάση οικοδομήθηκε το περί- 
στωο ταυτόχρονα µε το ναό. 


ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: H κακή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο ναός και οἱ παραμορφώσεις που 
έχει υποστεί έχουν αλλοιώσει το σχέδιό του. Ο πυ- 
ρήνας απαρτιζόταν από το δικιόνιο σταυροειδή ey- 
γεγραμμένο κυρίως ναό καὶ το χαμηλότερο νάρθη- 
κα. Το περίστωο, το οποίο δε σώζεται σήμερα, τον 
περιέβαλλε στις τρεις tou πλευρές σε σχήμα Π. Στα 
πλάγια του ιερού υπήρχαν τρουλαία παρεκκλήσια 
nou σήµερα δε σώζονται, στα οποία απέληγε το πε- 
ρίστωο. Οι στοές στις δύο πλευρές ήταν ανοικτές, 
µε εναλλασσόµενους δύο πεσσούς και δύο κίονες. 
Ὁ νάρθηκας επικοινωνούσε µε το περίστωο pe μία 
είσοδο στα δυτικά και µε µία δεύτερη µε τη βόρεια 
στοά. Το περίστωο επικοινωνούσε στον άξονα tou 
εγκάρσιου οκέλους του σταυρού µε δύο εισόδους. 
Το σύνολο του σχεδίου φαίνεται πως ήταν συµµε- 
τρικό και τα στοιχεία του εξωτερικού τοίχου φαίνε- 
τα! πως αντιστοιχούσαν µε τον τοίχο του πυρήνα. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Σύμφωνα µε την αναπαράσταση, που 
έχει προταθεί από τον II. Βοκοτόπουλο, καὶ στο 
βαθµό που αυτή Ισχύει, το περίστωο παρουσίαζε 
τυπολογικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε τῶν ναών 
της παλαιολόγειας Θεσσαλονίκης καθώς και ψηλές 
αναλογίες. Ο νάρθηκας, χαμηλότερος, καλυπτόταν 
µε εγκάρσια καμάρα ίσως µόνο στα άκρα του. Από 
τα υπολείμματα που σώζονται συμπεραίνει κανείς 
ότι οι πλάγιες στοές στηρίζονταν εξωτερικά σε δύο 
πεσσούς και δύο κίονες εναλλάξ, ενώ εσωτερικά 
υπήρχαν παραστάδες. Το περίστωο πρέπει να ήταν 
θολοσκεπές: τα τμήματα της στοάς μπροστά στις 
θύρες εισόδου στον πυρήνα, καλύπτονταν µε npi- 
κυκινδρικές καμάρες, κάθετες προς τον τοίχο του 
πυρήνα δημιουργώντας είδος προπύλου. Τα δυτι- 
κά γωνιακά διαμερίσματα πιθανότατα καλύπτονταν 
µε ασπίδες ή τρουλίσκους, ενώ τα υπόλοιπα τμήμα- 
τα της στοάς καλύπτονταν πιθανόν µε σταυροθόλια. 
Ασπίδες ή τρουλίσκοι θα πρέπει va έστεφαν και τα 


παρεκκλήσια. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Βοκοτόπουλος. IL, “Ὁ ναός vou Παντοκράτορος στο Μοναστη- 
páia Βονίτσας”, AXAE, 10, 1980-1981, o. 357-378, ειδ. 376. 





Άποψη από βορειοδυτικά. 
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ΒΟΝΙΤΣΑ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
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4.25 








a) Άποψη του ναού από vó- 
το µε υπολείμματα του nepi- 
στώου. 

β) Λεπτομέρεια της νότιας 
όψης. 

y) Άποψη από βορειοανατο- 
λικά. 

6, £) Άνω και αντίστοιχα Ká- 
τω τμήμα του εσωτερικού 
προς το Ιερό. 


(Φωτ. 1989). 




































































a) Κάτοψη µετά από ανασκαφή. 
β) Αναπαράσταση αρχικής κάτοψης. 
y) Άποψη από τα δυτικά (φωτ. 1989). 


(αβ από Βοκοτόπουλο). 
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AAMIIOBO (ΑΛΒΑΝΙΑ). KOIMHXH ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός της Κοίμησης της 
Θεοτόκου ń του Τιμίου Σταυρού στο Λάμποβο δεν 
έχει χρονολογηθεί µε ακρίβεια. Γενικά σύμφωνα µε 
διάφορες απόψεις έχει τοποθετηθεί στο 100 αι., αλλά 
προς το παρόν έχει επικρατήσει n χρονολόγησή του 
στο 130 αι. (Meksi 1975). Με βάση τον τρόπο δόμη- 
σης και άλλα αρχαϊκά στοιχεία tou, nou εμφανίζονται 
σε ύστερες εποχές, δεν μπορεί να τοποθετηθεί νωρίτε- 
pa από το 120 αι. (Meksi1975). Συγγένειες προς τα 
μνημεία της Ἠπείρου, όπου δεν είχε επιτευχθεί ο po- 
νόχωρος σταυροειδής µε τρούλο καὶ περίστωο, τον 
τοποθετούν στο 120-130 αι. (Σωτηρίου 1942). 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Το μνημείο av και Ka- 
τατάσσεται στους μονόχωρους ναούς µε τρούλο και 
περίστωο είναι Ιδιαίτερα Ιδιόρύθµο: έχει περίστωο 
σε κάτοψη, ενώ n ανωδοµή ακολουθεί τον τύπο του 
εγγεγραμμένου σταυρού. Φαίνεται ότι το υφιστάµε- 
νο κτήριο έχει ενσωματώσει παλιότερό του. H κάτο- 
yn του κυρίως ναού παρουσιάζεται εξαιρετικά πε- 
πλατυσμένη. Έτσι ο πυρήνας είναι ένα ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο σε εγκάρσια διάταξη, γύρω από 
το οποίο διακρίνονται σαρώς τρία μέρη: δύο στοές 
συμμετρικά στις πλευρές και ο νάρθηκας στα δυτι- 
κά. Ὁ τελευταίος, nou εξωτερικά δίνει την εντύπω- 
ση τριμερούς, φαίνεται va ήταν σε αρχική φάση 


διώροφος. Η ὕπαρξη των τριβήλων κάτω από το 
Ῥροφος p Pp 

βόρειο και νότιο τόξο και το µεγάλο ύψος των πλα- 
γίων κλιτών δείχνουν ότι πρέπει να υπήρχαν υπε- 
ρώα. H παράδοση tov περιστώων συνεχίστηκε εδώ 
και επί τουρκοκρατίας, καθώς ο ναός απέκτησε καὶ 
νεώτερες προσθήκες στις τρεις πλευρές του. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο του ναού αποτελείται από 
τρία μέρη, συστατικά τοῦ αρχικού σχεδίου και ka- 
τασκευαστικά συνδεδεμένα ὡς σύνολο. H δυτική 
στοά-νάρθηκας καλύπτεται µε πμικυλινδρική καµά- 
pa στο κέντρο κάθετα στον κυρίως ναό. O1 πλάγιες 
στοές καλύπτονται επίσης µε κάθετες προς τον nu- 
ρήνα ηµικυλινδρικές καµάρες. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Ῥερσάιως, Φ., “Βυζαντινοί ναοί της Ηπείρου”, AE 1916, o. 108. 

Σωτηρίου, T., Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία, Αθήνα 
1942, A’, o. 381. 

Βοκοτόπουλος, Π., H εκκλησιασεική αρχιτεκτονική εις την Au- 
τικήν Στερεά Ελλάδα καὶ την Ὥπειρο από το τέλους του 
7ου μέχρι το τέλος του 10ου as., Θεσσαλονίκη, 1975, ο. 86- 
92 και 126-131. 

Meksi, A., “Dy kisha bizantine né rreth të Gjirokastrës”, Monu- 
mentet, 9, 1975, o. 77-105 ónou n προγενέστερη βιβλιο- 
γραφία και νέα σχέδια. 

Koch, G., "Einige Bemerkungen zur Kirche in Labova e Krygit”, 
Monumentet, 1/1987, o. 53-62. 





Άποψπ του ναού από βορειοδυτικά (por. Θώμος). 
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αία 26 HHEIPOX 


AAMIIOBO (ΑΛΒΑΝΙΑ). ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 








α) 
DM -- i Bl Αρχικό κτήριο NS 
KK. [X83 Ανακαίνιση 1776 zz Ανακαινίσεις 19 Jn. 
ΕΞ 











a) Αξονική τομή. 


i 
p 1. UO Nm 
B) Κάτοψη pe τις φάσεις. 


(a. Méksi). xx 
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ΗΠΕΙΡΟΣ a/a 26 





AAMIIOBO (AABANIA). KOIMHXH ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


























a, B) Ανατολική και δυτική όψη pe τις προσθήκες. 
y) Άποψη της ανωδοµής από τα δυτικά, 

6) Εγκάρσια τομή. 

£) Άποψη της ανωδομµής. 


ία,β,δ Meksi, γε φωτ. Θώμος). 
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DU 


ΗΠΕΙ͂ΡΟΣ 


ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ). ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Το μνημείο, µε βάση pé- 
pa του γλυπτού διακόσµου, χρονολογήθηκε αρχι- 
κά στον 110 ai. oc κτίσμα του Κωνσταντίνου Mo- 
νομάχου (1042-1054). Αργότερα τοποθετήθηκε 
στο 130-140 ai. (Meksi) και πιθανότατα ανάµεσα 
στο 1272 και 1286 και συνδέθηκε με τους Ανζού, 
των οποίων το οικόσημο βρέθηκε σε ορισμένα on- 
μεία. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός, το μεγαλύτερο 
βυζαντινό μνημείο της Βορείου Ηπείρου, σώζεται 
σήµερα µε πολλές επεμβάσεις κι έχει έναν ιδιότυπο 
μοναδικό σχεδιασμό: δύο μονόχωροι δρομικοί ναοί 
pe τέσσερις τρούλους (δύο ο κάθε ένας) συνδέονται, 
δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο. Αν καὶ στο ναό 
διακρίνονται σήµερα αρκετές φάσεις, θεωρείται ότι 
αυτές υποτάσσονται στο γενικό σύνολο ὡς μέρη του 
ίδιου αρχικού σχεδίου. O ιδιόµορφος διµερής ναός 
έχει δύο κόγχες ιερού, νάρθηκα σε όλο το μήκος της 


δυτικής πλευράς και αρχικά είχε ανοικτό περίστωο, 
που περιέβαλλε τις τρεις πλευρές του, βόρεια, Ŝuti- 
κή και νότια. Το περίστωο δε σώζεται. Σύμφωνα µε 
την αναπαράσταση που επεχείρησε ο Meksi ήταν 
ανοικτό, µε τοξωτά ανοίγματα και ξυλόστεγο. 
Μπροστά στις τρεις από τις εισόδους του ναού βρί- 


σκονταν πρόπυλα. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Καθώς δεν υπάρχει πλέον το περί- 
στωο, δε γίνονται παρά υποθέσεις για την Kata- 
σκευή του. Πιθανώς λοιπόν είχε πεσσοστοιχία και 
στεγαζόταν µε σταυροθόλια. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ῥερσάκης, D. “Βυζαντιακός ναός εν Δελβίνω”, A.A. 1915, 1, c. 
28-44. 

Millet, G., L'école grecque, Paris 1919, o. 228. 

Meksi, A., “Architektura e kishës de Mesopotamit (l'architecture 
de l'église de Mesopotame)", Monumentet 3, 1972, o. 47-94. 

Meksi, Α., "Nouvelles données sur l'église de Mesopotame", 
Monumentet 10 (1975), o. 151-159. 





Άποψη του ναού από τα δυτικά. Στη βόρεια πλευρά (αριστερά) φαίνονται υπολείμματα του περίστωου. 
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HIIEIPOX 


ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ). ATIOX ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


















ΕΥΛΙΤΕΛΙΑ ΧΑΊΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ 
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SET O i | a) Άποψη του ναού από τα νότια (φωτ. 2001). 
q do Mmm or "m Di B) Κάτοψη υπάρχουσας κατάστασης µε uc φάσεις, 
DE io EA” το δάπεδο και ίχνη του HEPIOTHOU. 
z | e RU = y) Αναπαράσταση της αρχικής κάτοψης. 
| εκ δ) Κάτοψα 











£) Αξονοµετρική αναπαράσταση αρχικής φάσης. 


i: ; : 
zu (Σχέδια Meksi). 
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HIIEIPOX 


ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΑΛΒΑΝΙΑ). ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 





































































































y) 
























































































































































































































































a, B) Δυτική και ανατολική ói 
y) Εγκάρσια τομή προς ανατολικά. 
6) Κατά μήκος τομή. 

£, 0) Νότια και βόρεια όψη. 


(α-ζ Meksi). 








n. 
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HIIEIPOZ 





428 





ΤΟΥΡΚΟΠΑΛΟΥΚΟ (ΚΥΨΕΛΗ). ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός χρονολογήθηκε ὡς 
προς τον πυρήνα του to 1242, ενώ το περίστωο 
χρονολογήθηκε στο διάστηµα από τα τέλη 13ου ὡς 
τα µέσα 14ου αι. (A. Εσαγγελίδης 1955). O1 χρονο- 
λογήσεις αυτές όμως δεν έχουν τεκμηριωθεί μέχρι 
στιγμής. Τα µέρη vou περιστώου ὠστόσο για λό- 
vous τύπου καὶ μορφών δεν θα είναι μακριά από 
αυτές τις τοποθετήσεις”. 


TO ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός απαντά ως otav- 
ρεπίστεγος τρίκλιτος µε περίστωο. Ὁ τύπος vou προ- 
δίδει µετασκευές, ενώ ουσιαστικά είναι ο μόνος 
σταυρεπίστεγος ναός µε ένα σαφώς διακρινόµενο 
περίστωο. H εγκάρσια otéyn του δεν αποκλείεται va 
έχει αντικαταστήσει παλιότερη τρουλαία κατασκευή. 
To περίστωο αποτελείται από το νάρθηκα στα δυτι- 
κά καὶ τις δύο πλάγιες στοές, είναι χαμηλότερο από 
τον πυρήνα καὶ περιβάλλει το σύνολο, καταλήγοντας 
δυτικά στα άκρα σε ένα είδος τετραγωνικών πύργων. 
Στα ανατολικά εμφανίζεται n αψίδα του ιερού και 
στο βόρειο µέρος έχει προστεθεί, σχεδόν σε ουνέ- 
χεία, το παρεκκλήσιο µε τρουλίσκο πάνω σε τετρά- 
yon βάση, λίγο πιο μέσα από το ανατολικό αέτωμα. 
της στέγης. Το παρεκκλήσιο είναι συνδεδεμένο µε το 
εγκάροιο κλίτος του πυρήνα. Τα παράθυρα βόρεια. 
και νότια είναι κλεισμένα µε τοιχοποιία που φέρει 
πλίνθινη διακόσμηση. H κόγχη του ιερού του na- 
ρεκκλησίου, που καταλαμβάνει σχεδόν όλο το εύρος 
του, είναι τρίπλευρη και αρχίζει µετά τον εξωτερικό 
τοίχο. Δεν αποκλείεται ο δυτικός πύργος της £106- 
δου να είχε οικοδομηθεί μαζί µε το βόρειο παρεκ- 
Κλήσιο, Το νότιο παρεκκλήσιο είναι στενότερο και 
τελείως διαφορετικό από το βόρειο. Είναι χαμηλότε- 
po, χωρίς αέτωµα αλλά µε χαμπλή ημικυκλική apí- 
δα και ανεξάρτητο τρουλίσκο. Η νότια πλευρά δια- 
τρυπάται από θύρες στο κάτω τμήμα τοῦ κοσμήτη 


καὶ από παράθυρα στο άνω. O1 θύρες έχουν κτιστεί. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ὁ ναός έχει έναν πυρήνα, στον οποίο το 
εγκάρσιο κλίτος και το τμήμα από τοὺς κίονες μέχρι 
το δυτικό τοίχο έχουν σχεδόν ίσες διαστάσεις, Στην 
ουσία το επίμηκες κλίτος δηλώνεται μόλις µε δύο 
κίονες, έτσι ώστε θα μπορούσε va πει κανείς ότι ne- 
ριλαμβάνεται σε σύμπτυξη ένας στοιχειώδης εσωτε- 
ρικός νάρθηκας. To περίστωο είναι κλειστό, αρκετά 
σύνθετο μορφολογικά, συναποτελείται από πλάγιες 
στοές και το νάρθηκα καὶ φαίνεται να έχει δύο tov- 
λάχιστον φάσεις δόμησης και περισσότερες επεμβά- 
σεις. H είσοδος γίνεται από έναν πυργοειδή πυλώνα 
στα δυτικά, Τα δυτικά γωνιακά στοιχεία (πύργοι) 
στεγάζονται µε φουρνικά, όπως καὶ ο κεντρικός δυ- 
τικός πύργος εισόδου, που φαίνεται να λειτουργεί 
ὡς νάρθηκας. Οι πλάγιες στοές καλύπτονται από 
ηὩμικυλιγδρικές καµάρες, κάθετες προς τους τοίχους 
του πυρήνα.Το νότιο παρεκκλήσι είναι στενότερο 
από το βόρειο και ο νότιος τοίχος του ευθυγραμμί- 
ζεται µε tn νότια στοά. H τοιχοποιία του τρούλου 
rou παρεκκλησίου είναι συνέχεια της εξωτερικής 
(νότιας) τοιχοποιίας του --όμοια όπως και στα πρώι- 
pa οθωμανικά μνημεία, από την οποία καὶ φέρεται, 
ενώ στη βόρεια πλευρά του φέρεται από τόξο, προ- 
σκολημμένο στο νότιο τοίχο του διακονικού. 


ΒΑΣΙΚΗ ΡΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


* Γίνεται αναφορά εδώ σε στοιχειώδεις μόνον παρατηρήσεις KA- 
θώς ευρεία δημοσίευση ετοιμάζει o I. Βοκοτόπουλος. 
Ευαγγελίδης, A., “Σταυρεπίστεγος εκκλησία παρά τον Αχέρο- 

ντα”, Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Xu- 
νεδρίου, Τόμος A', Αθήναι 1955, o. 182-3. 
Χατζηνικολάου, A., “Βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία Hnei- 
pou”, ΑΔ 21, 1966, B'2, o. 295-296, πίν. 297-298. 
Βοκοτόπουλος, Π., “Ὁ ναός του Παντοκράτορος στο Mova- 
στηράκι Βονίτσπς”, AXAE 10, 1980-81, o. 357-378, εἰδ. 
372, 373, 375. 
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ΗΠΕΙΡΟ 





ΤΟΥΡΚΟΠΑΛΟΥΚΟ (ΚΥΨΕΛΗ). ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


a) Άποψη της νότιας όψης από τα νοτιοδυτικά. 
β) Άποψη της ανατολικής όψης µε τα ανατολικά παρεκκλήσια. 
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4 28 ΗΠΕΙΡΟΣ 


HIIEIPOX 


ΤΟΥΡΚΟΠΑΛΟΥΚΟ (ΚΥΨΕΛΗ). ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 








TOYPKOIIAAOYKO (ΚΥΨΕΛΗ). ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 






























































a) Κάτοψη. 

β) Βόρεια πλευρά. 

Υ) Δυτική πλευρά. 

δ) Τομή στη βόρεια στοά. 

£) Εγκάρσια τομή στο νάρθηκα µε τον “πύργο”. 
©) Εγκάρσια τομή. 





α) Άποψη της βόρειας πλευράς. 
β) Άποψη από τα νοτιοδυτικά. 


(Φωτ. 1994). 


(α-ζ αρχείο B. Δωρή) 
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HIIEIPOX 


POAIA. ATIOZ NIKOAAOX 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός χρονολογήθηκε 
από τον Ὀρλάνδο στον llo ar, ενώ το περίστωό 
του θεωρήθηκε πρόσφατα, µετά από έρευνα, πολύ 
μεταγενέστερο. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός είναι δικιόνιος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος, µε τις πλάγιες κεραίες 
του σταυρού ευρύτερες απ’ ότι n ανατολική καὶ n 
δυτική. Ο νάρθηκας είναι σχετικά ευρύχωρος. Γύ- 
ρω από το ναό σώζονται τα fyvn του περιστώου. 
Στο περίστωο υποτίθεται ότι εισερχόταν κανείς από 
τρεις εισόδους (B. Παπαδοπούλου), διαμορφωμέ- 
νες µε ένα είδος προπύλου, οἱ οποίες θα αντιστοι- 
χούσαν στα ανοίγματα του πυρήνα. Μπροστά στα 
βόρεια καὶ τη νότια είσοδο του ναού, που σήµερα 
είναι αλλοιωμένες, φαίνεται ότι υπήρχαν δύο τετρά- 
γωνοι χώροι, ίσως παρεκκλήσια, και τουλάχιστον ο 


βόρειος, που βεβαιώνεται (B. Παπαδοπούλου), πε- 
ριείχε υπέργειο κιβωτιόσχημο τάφο, Και στη νότια 
πλευρά όµως βρέθηκαν τάφοι. O1 πλευρές του ne- 
ριστώου ίσως να ήταν ανοικτές, όπως μαρτυρούν οἱ 


κίονες που φαίνονται σε παλιές φωτογραφίες. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η κατασκευή του περιστώου µόνο να 
υποτεθεί µπορεί, καθώς δεν έχει σωθεί τίποτα που 
να μαρτυρά την ανωδομή του. Πιθανότατα ήταν Eu- 
λόστεγο, αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκε 
θολοδομία, χωρίς να συνδέεται µε τον τοίχο του πυ- 
ρήνα. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ορλάνδος, A., “O Άγ. Νικόλαος της Ροδιάς”, ABME, τ. B^, 
1936, ο. 131-147 

Παπαδοπούλου, Β., “Ὁ Αγ. Νικόλαος της Ροδιάς”, H βυζαντι- 
νή Άρτα και τα μνημεία της, Αθήνα 2002, σ. 63-64, 65-66 





Γενική άποψη του μνημείου. 
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POAIA. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 








































































































a) Άποψη από ανατολικά. 

B) Anoyn από νοτιοανατολικά όπου διακρίνονται τα υπολείμματα του περιστώου. 
y) Άποψη από τα δυτικά. 

6) Κάτοψη καὶ αξονική τομή χωρίς το περίστωο (Ορλάνδος). 

£) Κάτοψπ (από Παπαδοπούλου). 

©) Κάτοψη µετά την ανασκαφή (από Παπαδοπούλου) µε θέσεις τάφων. 
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HIIEIPOX 


ΦΙΛΙΠΤΠΙΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός είχε κτιστεί στο 
διάστηµα 1231-1267 από το Μιχαήλ Β΄. Το περί- 
στῶο πρέπει να ήταν σύγχρονο µε τη β΄ φάση του 
πυρήνα και να ανήκε στην ίδια φάση µε αυτήν, Έχει 
διατυπωθεί επίσης n άποψη (Βοκοτόπουλος) ότι το 
περίστωο αποτελεί διαφορετική φάση. 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΏΟΥ. O ναός, που σώζεται σε 
ερείπια, είναι σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος 
τετρακιόνιος µε περίστωο και πέντε τρούλους, Τα 
γωνιακά διαμερίσματα του πυρήνα στεγάζονταν µε 
τρουλίσκους (II. Βοκοτόπουλος) από τους οποίους 
οι ανατολικοί βρισκόταν μπροστά στα αντίστοιχα πα- 
ραβήματα. Στην αρχική φάση του μνημείου ανήκει 
ο λίγο υπερυψωµένος νάρθηκας, nou συνδεόταν µε 
τον Κυρίως ναό µε τρεις εισόδους. Στις δύο του 
πλευρές, βόρεια xat νότια, υπήρχαν παρεκκλήσια 
απο τα οποία σώζεται µόνο το νότιο, αφιερωμένο 
otov Άγιο Βασίλειο, και τα θεμέλια του βόρειου. 
Μπροστά στο παρεκκλήσιο υπήρχε στοά που το 0V- 
γέδεε µε τις νότιες εισόδους στο ναό (αυτή του κυ- 


480 


Ρίως ναού καὶ αυτή του νάρθηκα). To περίστωο σε 
σχήμα IT πλαισιώνει τις τρεις πλευρές του πυρήνα 
καὶ ήταν ανοικτό µε κίονες στην εξωτερική πλευρά 
της νότιας καὶ της δυτικής στοάς του, στον άξονα 
των οποίων υπήρχε άλλη µια σειρά κιόνων. Ωστό- 
σο, n βόρεια στοά του περιστώου διαφέρει, αφού 
στην εξωτερική της πλευρά έχει πεσσούς αντί κιό- 
vov, o1 οποίοι µπορεί να είχαν διαφράγματα ανάμε- 
σά τους δημιουργώντας έτσι έναν mo κλειστό χώρο. 
Μπροστά στις εισόδους του ναού διαμορφώνονταν 
πυλώνες που προέκυπταν από tn διάταξη των κιό- 
Voy του περισιώου. Αυτό συνέβαινε µε όλες τις εἰ- 
σόδους στη δυτική, νότια και στη βόρεια πλευρά. 
Ένας αρµός παρατηρήθηκε από τον IL. Βοκοτό- 
πουλο (1976) ανάμεσα στον πυρήνα xai στο περί- 
otoo xat ερμηνεύθηκε ὡς απόδειξη ότι το περίστωο 
δεν είναι σύγχρονο µε τον κυρίως ναό. Ωστόσο ap- 
pof που δηλώνουν pn οργανική σύνδεση παρατη- 
Ρούνται σε μνημεία όπως στην Παρηγορήτισσα της 
Άρτας, στον Άγιο Παντελεήμονα Θεσσαλονίκης και 





Γενική άποψη του ναού (από Παπαδοπούλου). 
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2:30 


HHEIPOX 


ΦΙΛΙΠΤΠΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 


αλλού. Ο τρόπος µε τον οποίο το νότιο παρεκκλή- 
σιο Kat οἱ στοές σχετίζονται µε τις επεμβάσεις στις 
όψεις και στις εισόδους του ναού καλύπτοντας ση- 
µαντικά στοιχεία διάρθρωσης της όψης, δείχνουν 
ότι υπάρχει β φάση, n οποία περιλαμβάνει ναό και 
περίστωο μαζί (βλ. oy. γ.δ). 

` Στη δυτική πλευρά μπροστά στο νάρθηκα 
υπήρχαν πεζούλια. Έξω από τη νοτιοδυτική γωνία 
υπήρχε ένας πύργος πιθανώς για κωδωνοστάσιο. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο ήταν ανοικτό και στηριζό- 
ταν εσωτερικά σε παραστάδες, οἱ οποίες βρίσκονταν 
σε επαφή µετον τοίχο του πυρήνα, και εξωτερικά πι- 
θανότατα σε πεσσούς και κίονες. Ot παραοτάδες αυ- 
τές καθώς και τα θυρώματα τῶν εισόδων, τουλάχι- 





στο στη νότια πλευρά, καθώς καὶ το νότιο παρεκ- 
Κλήσιο έχουν τοποθετηθεί χωρίς va σχετιστούν µε 
προγενέστερα στοιχεία της όψης του κτηρίου (τυφλά 
τόξα κ.λπ.). Οι κίονες είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε 
δημιουργούν πρόπυλα μπροστά στις εισόδους. Ta 
παρεκκλήσια του περιστώου καλύπτονταν µε τρου- 
λάσκους. Για τα υπόλοιπα µέρη του περιστώου pno- 
ρούν va διατυπωθούν μόνον υποθέσεις. H κάλυψή 
τους πρέπει να γινόταν µε ηµικυλινδρικές καµάρες 
κάθετες προς τους τοίχους του πυρήνα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βοκοτόπουλος, Π., “Νέα στοιχεία περί του καθολικού της Μονής 
Παντάνασσης Φιλιππιάδος”, AAA, V.I (1972), c. 92-93. + 
Βοκοτόπουλος, IL, “Ἀνασκαφή του καθολικού της μονής ΓΠαντανάσ- 
onc Φιλιπιάδος”, IAE. A’, 1977, εν Αθήναις 1980, ο. 149-153. 


Κάτοψη -- αναπαράσταση (από Βοκοτόπουλο). 
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a) Κάτοψη µετά από ανασκαφή (από Βοκοτόπουλο). 

B) Κάτοψη σήµερα (από Παπαδοπούλου). 

y) Λεπτομέρεια του νότιου τμήματος του περιστώου. Top κατά μήκος 
της νότιας στοάς καὶ κάτοψη (από Βοκοτόπουλο) (β.γ Ανασχεδ.). 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ; Ο ναός κατασκευάστηκε 
επί Ανδρονίκου B^ του Παλαιολόγου µεταξύ 1282- 
1328 και πιθανότατα πριν από το 1305 (χρονολογία 
που αναγράφεται στην ξύλινη πόρτα του ναού). 
Ορισμένοι ερευνητές τον χρονολογούν μεταξύ 1310 
και 1315 (Englert). 


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι μονόχωρος 
τρουλαίος µε περίστωο ενσωματωμένο στον αρχικό 
σχεδιασμό και φαίνεται ότι ακολουθεί πιστά τα πρό- 
τυπά του. Εξωτερικά έχει μεγάλη συγγένεια µε tous 
τετρακιόνιους σταυροειδείς εγγεγραμμένους τας 
Θεσσαλονίκης καθώς το κεντρικό τρουλαίο σώμα 
του πυρήνα υψώνεται αρκετά επάνω από τη στοά. 
To περίστωό του όμως δεν ξεπερνά το ύψος της γέ- 
νεσης των τόξων τῶν κεραιών του σταυρού. To ne- 
ρίστωο επικοινωνεί µε τον πυρήνα στις τρεις πλευ- 
ρές, βόρεια, νότια και δυτική, µε μεγάλα δίβηλα 
ανοίγματα nou στηρίζονται στο κέντρο τους σε έναν 
Ισχυρό κίονα. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι κλειστοί καὶ 
υπάρχει μία θύρα στη νότια πλευρά, που αντιστοιχεί 
στην περιοχή του νάρθηκα και µία θύρα στη δυτική 
πλευρά αξονικά. H βόρεια πλευρά είναι κλειστή µε 
τρία παράθυρα. Το σύνολο παρουσιάζει μία έντονη 
εσωστρέφεια. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Το περίστωο, πολύ χαμηλότερο από 


τον πυρήνα, χωρίζεται κατασκευαστικά σε θολωτά 
μέρη, τα οποία όµως δεν εμφανίζουν απόλυτη oup- 





ΘΕΣΣΑΛΙΛ 


ΕΛΑΣΣΟΝΑ. OAYMIIIOTIXXA 


μετρία. Ἡ δυτική στοά του νάρθηκα φέρει τρεις 
ασπίδες και ενδιάµεσά τοῦς δύο τόξα µε πάχος όσο 
αὐτό TOV πεσσών. Στη βόρεια στοά, στον εγκάρσιο 
άξονα, υπάρχει επίσης ασπίδα, ενώ το υπόλοιπο τµή- 
pa της στοάς καλύπτεται από πμικυλινδρικές kapá- 
pes. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη βόρεια πλευρά, αλ- 
λά εκεί δεν υπάρχει συμμετρία, καθώς ένα σταυρο- 
θόλιο καλύπτει το κεντρικό πεδίο της απόστασης από 
το δυτικό άκρο του δυτικού πεσσού μέχρι το δυτικό 
άκρο του ανατολικού πεσσού και όχι tn θέση που 


ορίζει ο εγκάρσιος άξονας, Όλο το υπόλοιπο µέρος 
της στοάς καλύπτεται από ημικυλινδρικές καµάρες. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σωτηρίου, I., Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας H” και ΙΑ΄ u- 
ώνος, ΕΕΒΣ, Δ΄, Αθήναι, (1927), ο. 327, 315-331. 

Σωτηρίου, I., H μονή Ολυμπιωτίσσης, Επετηρίδα της Εταιρεί- 
ας Βυζαντινών Σπουδών, Δ΄ (1927), σ. 312-331 

Πελεκανίδη, Σ., Χρονικά, Α.Δ. 16, 1960, ο. 230. 

Σωτηρίου, I., Ολυμπιώτισσα Ελασσόνας, Χριστιανική και Bu- 
ζαντινή Αρχαιολογία, Αθήναι 1962. 

Hatjiyannis, M., L'architecture byzantine à l'époque des Pa- 
laiologues: Le cas du catholicon de l'Olympiotissa à Elasson 
(Thessalie), Paris 1989, o. 462-471. 

Englert, K., Der Bautypus der Umgangskirche unter besonderer 
Berücksichtigung der Panagia Olympiotissa in Elasson, 
Frankfurt am Main 1991. 

Konstantinides, E., The Wall Paintings of the Panagia Olym- 
piotissa at Elasson in Northern Thessaly, v.I, Athens 1992. 

Hatjiyannis, M., Relations architecturales entre la Thessalie et la 
Macedoine à l'époque des Paléologues: Le cas du Catholicon de 
l'Olympiotissa à Élasson, (Θεσσαλία, Δεκαπέντε χρόνια αρχαι- 
ολογικής έρευνας 1975-90, τομ. Β’, Αθήνα 1994, o. 371-386. 


Γενική άποψη του ναού 
(αξονοµετρ. Χατζηγιάννη). 
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a) Αξονική τομή. 


B) Kéxoyn. : | a) Άποψη της βόρειας όψης, 
y) Αξονομετρική τομή. t B) Άποψη ανατολικής όψης — αψίδα διακονικού. 


6) Εγκάρσια τομή. 


y) Άποψη ανατολικής όψης -- αψίδα πρόθεσης. 
£) Δυτική όψη. 


ὃ) Ανατολική όψη (Θεοχαρίδης). 


(By Χατζηγιάννης, δ.ε Θεοχαρίδης) (Φωτ. ay 1989) 
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ΘΈΣΣΑΛΙΑ 


sum: το —Á——— 





KAXTPAKI N. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΝΑΟΣ KOIMHXHX ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ὁ ναός δεν έχει χρονολο- 
γηθεί, αλλά παρουσιάζει στοιχεία που δικαιολογούν 
την τοποθέτησή του πιθανόν στις αρχές του 14ου 


αι. ή καὶ νωρίτερα. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι μία ξυλόστεγη a- 
σιλική αποτελούμενη από κεντρικό κλίτος, περιµε- 
τρικά πλάγια κλίτη καὶ νάρθηκα µε συνεχή ροή χώ- 
pou ανάµεσα σε κλίτη και νάρθηκα. Ο πυρήνας (ke- 
ντρικό κλίτος) του είναι ιδιαίτερα επιμήκης. H επι- 
κοινωνία γίνεται πλευρικά µε δύο τοξωτά avofypa- 
τα στην κάθε πλευρά. H δυτική πλευρά του riupñ- 
να καταλήγει σε δύο γωνιακούς τοιχοπεσσούς σχή- 
ματος T, που επιτρέπουν tn συνεχή ανάπτυξη του 
ενιαίου περιστώου γύρω από αυτήν. To περίστωο 
έχει εύρος {σο µε τον κυρίως ναό στις τρεις πλευ- 








ρές. H είσοδος στο ναό γίνεται µέσω ενός νάρθηκα, 
μάλλον μεταγενέστερου, τοποθετημένου στη νότια 
πλευρά, κοντά στο δυτικό άκρο του νότιου μέρους 


του περιστώου. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ: Το περίστωο καλύπτεται σήμερα με 
ξύλινα στέγη, φαίνεται όµως ότι και αρχικά είχε 
τον ίδιο τρόπο στέγασης, αλλά µε διαφορετική 
Μορφή. Στην εσωτερική πλευρά του περιστώου τα 
δύο τοξωτά ανοίγματα στην κάθε πλευρά του nu- 
ρήνα στηρίζονται στη µία τους πλευρά σε κοινό 
στήριγμα, έναν κίονα. O εξωτερικός τοίχος είναι 


κλειστός. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Νικονάνος, N., “Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου”, Α.Δ., 28 
Β΄2 Χρονικά, 1973, 383-386. 


a, B) Αξονική κατά μήκος τομή στο tepó και κάτοψη (από Νικονάνο). 
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ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 'H ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο αρχικός ναός χρονολο- 
γείται μεταξύ 1263 και 1272 και είναι κτισμένος 
από το μητροπολίτη Ευγένιο. Το 1300 περίπου ο 
μητροπολίτης Νικηφόρος Μοσχόπουλος προσθέτει 
τον καμαροσκεπή νάρθηκα και τέλος, n μετασκευή 
του ναού στο πρώτο μισό του 15ου αι. γίνεται από 
το μητροπολίτη Ματθαίο στα πρότυπα του “Age- 
ντικού” καὶ της ΓΠαντάνασσας. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός ήταν αρχικά τρίκλιτη βα- 
σιλική, αλλά µετασκευάστηκε και κατέληξε στην tedi- 
κήτου µορφή µετην υπέρθεση δύο τόπων: βασιλικής 
στο ισόγειο και εγγεγραμμένου σταυρού στα υπερώα 
και την ανωδοµή (Mistratypus), µε µια πεντάτρουλη 
λύση στη θολοδομία. H μετασκευή αυτή θεωρείται 
ότι επιβλήθηκε χωρίς ιδιαίτερη αναζήτηση (Γ. Μαρί- 
νου). Τα υπερώα αναπτύσσονται πάνω από τους εσω- 
τερικούς περιμετρικούς χώρους (κλίτη και νάρθηκα) 
του κυρίως ναού. Στη δυτική πλευρά του το υπερώο 
καταλήγει προς την πλευρά του κεντρικού κλίτους, µε 
τους χαρακτηριστικούς τοιχοπεσσούς σχήματος T, 
πάνω από τους δυτικούς πεσσούς rou κυρίως ναού. 
Στην ανατολική πλευρά καταλήγει συμμετρικά σε δύο 
παρεκκλήσια, δηλαδή δύο κλειστούς χώρους µε 181- 
αίτερη είσοδο o καθένας. Κάθε χώρος βρίσκεται αντί- 
στοιχα πάνω από την πρόθεση και το διακονικό και 
περιλαμβάνει δύο πεδία σχήματος ορθογώνιου na- 
ραλληλόγραμμου. 

Γύρω από τη βασιλική, στο ισόγειο αναπτύσσε- 
tal περιμετρικός χώρος σε σχήμα T, µε κλειστό το 
βόρειο Και το νότιο άκρο του. Στη νότια πλευρά δη- 
µιουργείται εξαιτίας του εδάφους ένας φυσικός 
διάδρομος, που καταλήγει ανατολικά σε ένα είδος 
παρεκκλησίου σε στάθμη lp. από το δάπεδο που 
στη συνέχεια µε προσθήκη ορόφου έγινε πύργος- 
καμπαναριό (χρονολογείται ίσως το 1291, Μαρί- 
νου). Δυτικά υπάρχει µια αυλή και μπροστά στο 
νάρθηκα ένα από τα πεδία του περιστώου µεταβάλ- 
λεται oe διώροφο πύργο µε την προσθήκη ενός µι- 
κρού κτίσματος. Στο ισόγειο n βασιλική επικοινωνεί 
pe tig στοές από τις δύο εισόδους της, µία κύρια στα 


δυτικά και µία δευτερεύουσα στα βόρεια. Ἡ είσοδος 
στα υπερώα γίνεται από τα νότια και βρίσκεται στο 
επίπεδο του δρόμου. Στοές και χώροι γύρω από τον 
πυρήνα του Αγίου Δημητρίου είναι ισόγεια στα βό- 
pea και στα δυτικά και χωροθετηµένα µε διάθεση 
συμμετρίας. Ὡστόσο, n βόρεια όψη του ναού έλαβε 
την σημερινή της μορφή μόλις το 190 αι. (Μαρί- 
νου) µετά την αντικατάσταση της αρχικής βόρειας 
στοάς µε TN σημερινή ανοικτή στοά. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Καθώς n κατασκευή του μητροπολίτη 
Ματθαίου εδράστηκε στην προγενέστερη βασιλική, 
αποτελεί προσθήκη µε όλα τα προβλήματα που ενέ- 
Xe µια τέτοια επέμβαση Και μάλιστα όταν τροποποι- 
εί τον τύπο του κτηρίου. Ἡ προσθήκη αυτή έγινε 
από τον κοσμήτη και πάνω. Στο υπερώο n κάλυψΏω 
των δυτικών από τα δύο πεδία των παρεκκλησίων 
και στους χώρους μπροστά στο δυτικό υπερώο yí- 
νεται µε τρουλίσκους, ενώ στο δυτικό υπερώο gpn- 
σιμοποιούνται δύο σταυροθόλια στα άκρα και µία 
ασπίδα στο κέντρο. Το κεντρικό πεδίο του υπερώου 
πάνω από τα κλίτη που αντιστοιχεί στα εγκάροια 
σκέλη του εγγεγραμμένου σταυρού στεγάζεται µε 
εγκάρσια καμάρα. Τα πεδία που βρίσκονται ανατο- 
λικά του νάρθηκα στεγάζονται επίσης µε τρουλί- 
σκους στις άκρες του. 

Εξωτερικά, n βόρεια στοά, όπως διαμορφώθηκε 
το 190 αι. είναι κιονοστήρικτη, ενώ n δυτική, pe tny 
πεσσοστοιχία και τον αρχαϊκό χαρακτήρα της δια- 
τηρεί την αρχική της µορφή παρά την προσθήκη 
του κλειστού κτίσματος άγνωστης χρήσης rou προ- 
στέθηκε εκεί. Ἡ κάλυψη γίνεται στις ισόγειες στοές 
µε εγκάρσιες καµάρες και µε ασπίδες. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Struck, Α., Mistra, Wien-Leipzig, 1910. 

Millet, G., Monuments Byzantines de Mistra, Paris 1916, nív. 17, 4. 

Hallensleben, H., «Untersuchungen zur Genesis und Typologie 
des "Mystratypus"», Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte 
18, 1969, 105-118 

Χατζηδάκις, M., Μυστράς. H μεσαιωνική πολιτεία καὶ το κάοτρο, 
Αθήνα 1987, o. 25-29 (αρχιτεκτονική) 

Μαρίνου, T., Άγιος Δημήτριος. H µπτρόπολη του Μυστρά (διδα- 
κτορική διατριβή EMIT), AAA αρ.78, Αθήνα 2002, ο. 231-238. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ do E où 33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
E 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ἢ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ TOY ΜΥΣΤΡΑ ᾽ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ἢ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 
| 


a) Γενική άποψη 

(από Χατζηδάκη). 

P) Άποψη της ανατολικής 
πλευράς του συγκροτήματος 
της Μητρόπολης, 

















μυ. 






































a) Άποψη της δυτικής στοάς. 
B) Αξονική τομή στο νότιο παρεκ- ph 


κλήσιο.προς βορρά. [ NQ 








y) Κάτοψη ισογείου. 
ὃ) Αξονική toy στο Ἱερό προς νότο. δ) 


(6-5 Μαρίνου. Ανασχεδ.). 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 





ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 












ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 'H ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 





ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 'H MHTPOIIOAH 























































































































a) Eykápoia τομή. 
B) Κάτοψη υπερώων. 
(αβ, Μαρίνου, avaoy.) 
y) Άποψη των υπερώων. 
5) Άποψη της δυτικής στοάς. 


α) Άποψη της δυτικής στοάς από έξω; (από Χατζηδάκη). 
β) Λεπτομέρεια της δυτικής στοάς. 

γ) Λεπτομέρεια της θολοδομίας της στοάς. 

6) Άποψη της ανωδοµής από νότο. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός χρονολογείται 
στα 1290. Οικοδομήθηκε από τον ηγούμενο Λανιήλ 
και τελείωσε από τον Παχώμιο το 1296. H xata- 
σκευή tou άρχισε πριν από την Οδηγήτρια (Αφε- 
ντικό) του Βροντοχίου καὶ φαίνεται ότι μετά την 
ολοκλήρωσή του μετατράπηκε σε ναό για ταφικές 
ανάγκες. Προστέθηκε αργότερα ένας χώρος ως 
νάρθηκας µε δύο πυργόσχηµα παρεκκλήσια και µία 
βόρεια στοά. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Μπροστά στον οκταγωνικό 
ναό, που δεν έχει ένα τυπικό εσωτερικό περίστωο, 
αλλά μόνον αυτόνοµους περιμετρικούς χώρους σε 
σειρά γύρω από τον κυρίως ναό, οικοδομήθηκε µία 
στοά στα δυτικά, ως νάρθηκας, µε δύο τετραγωνι- 
κούς πυργοειδείς χώρους --ίσως παρεκκλήσια-- 


34 


που εξέχουν από το σώμα του κυρίως κτηρίου. Στα 
βόρεια συμπληρώθηκε µία στοά, n οποία κατέλαβε 
όλο το μήκος της βόρειας όψης καὶ σχημάτιζε ένα 
πρόπυλο, σχεδόν στο κέντρο της όψης αυτής. Or 
περιµετρικοί χώροι του μνημείου δεν επικοινωνούν 
μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποτελούν περίστωο. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: H στέγαση της κλειστής δυτικής στοάς 
γινόταν πιθανόν µε ασπίδες, ενώ για την κάλυψη της 
βόρειας στοάς μόνον υποθέσεις μπορούν να γίνουν. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Miller, G., Monuments Byzantines de Mistra, Paris 1916, niv. 35, 6. 

Stikas, E., “L église byzantine de Christianou en Tryphylie (Pélo- 
ponnèse) et les autres édifices de même type”, Travaux er 
mémoirs d'École française d'Athènes, no. 8, Paris 1951. 

Χατζηδάκις, M., Μυστράς, H μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο, 
Αθήνα 1987, 48-50 (αρχιτεκτονική). 





Γενική άποψη του ναού από τα δυτικά. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 





2A 


7, 














a) Άποψη από τα δυτικά, 

B) Αξονική τομή. 

γ) Κάτοψη. 

δ) Άποψη vou περιμετρικού χώρου. 


(B,y Struck). 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ΜΥΣΤΡΑΣ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: Ο ναός χρονολογείται µε- 
ταξύ 1350 και 1365. O σημερινός πυρήνας και το 
κωδωνοστάσιο κτίστηκε από τον πρώτο Δεσπότη 
του Μορέως Μανουήλ Καντακουζηνό ὡς εκκλησία 
του παλατιού. Οι δύο στοές καὶ τα τρία παρεκκλή- 
σια που προστέθηκαν γύρω στο ναό είναι λίγο µε- 
ταγενέστερα. 


ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ὁ ναός είναι απλός δίστυλος, 
αρκετά επιμήκης καὶ υψίκορμος. Το δυτικό άκρο 
του πυρήνα έχει χαρακτηριστικούς πεσσούς µε δια- 
τομή T, έτσι ώστε ανάµεσα στον τρουλαίο νάρθηκα 
καὶ τα πλάγια μέρη τοῦ ναού va δημιουργείται μια 
συνέχεια. Εξωτερικά υπάρχει περιμετρικά ένα σύνο- 
ào µε αυτόνομα μέρη, που δεν αποτελεί τυπικό πε- 
ρίστωο. Αποτελείται από δύο στοές, τα βόρεια kai 
tn δυτική καθώς και άλλα κτίσματα τετραγωνικής 
κάτοψης. H βόρεια στοά είναι στραμμένη προς τη 
θέα και n δυτική προς µία αυλή µε παρεκκλήσια, n 
οποία δε σώζεται. Στη βορειοδυτική γωνία υψώνε- 
ται το τριώροφο καμπαναριό, από το οποίο σώζο- 
vrai δύο όροφοι. Στην ανατολική άκρη της ίδιας 
στοάς υπάρχει ένα παρεκκλήσι, του οποίου n ypo- 


νολόγηση δεν είναι σαφής. Το αρχικό σχέδιο δε 
φαίνεται να περιελάμβανε όλους αυτούς τους yó- 
ρους, εκτός ίσως της βόρειας στοάς και του Ka- 
μπαναριού. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ta μέρη του ναού που μπορούν va ĝe- 
ὠρηθούν ως εσωτερικό περίστωο στην Αγία Σοφία, 
ο νάρθηκας καὶ τα γωνιακά ορθογωνικά διαµερί- 
opata του εγγεγραμμένου σταυρού, καλύπτονται o 
από τρούλο και από καμάρες αντίστοιχα. Εξωτερι- 
κά O1 περιµετρικοί χώροι καὶ οἱ στοές που είναι προ- 
σκολλημένοι στον πυρήνα του ναού αποτελούν ένα 
σύνολο από αυτόνομα μέρη που συνδέονται μεταξύ 
τους και n κάλυψή τους είναι απλή. H κλειστή vó- 
ua στοά καλυπτόταν µε καμάρα, n βόρεια πιθανό- 
τατα καλυπτόταν µε ασπίδες όπως καὶ τα τρία τε- 
τραγωνικά παρεκκλήσια. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Struck, A., Mistra, Wien-Leipzig, 1910. 

Millet, G., Monuments Byzantines de Mistra, Paris 1916, mv. 
35, c. 6. 

Hallensleben, H., «Untersuchungen zur Genesis und Typologie 
des "Mistratypus"», Marburger Jahrbuch für Kunstgeschic- 
hte 18, 1969, o. 105-118. 





Γενική ánoyn του ναού από τα δυτικά. 








α) Αξονική τομή. 

B) Κάτοψη (από Korać, Šuput). 
y) Άποψη της δυτικής πλευράς 
(Φωτ. 1989). 





β) 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ΜΥΣΤΡΑΣ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 








ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ XATZHTPYOONOX 





a) Άποφη της δυτικής πλευράς από βο- 
ρειοδυτικά. 

B) Άποψη της ανατολικής πλευράς. 

y) Άποψη της βορειοδυτικής γωνίας. 


(Φωτ. 1989) 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


MYXTPAX. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός οικοδομήθηκε 
σύμφωνα µε επιγραφές το 1428 από τον πρωτοστά- 
topa Ιωάννη Φραγκόπουλο ως σύνολο. 


ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: O ναός εξ αιτίας της pop- 
φολογίας του. εδάφους έχει την κύρια όψη του 
στραμμένη προς τη θέα, προς το βορρά, και ήταν 
ορατός από κάθε σηµείο του Μυστρά. Για τον ίδιο 
λόγο κατασκευάστηκε ένα βάθρο για την έδραση 
του ναού, κάτω από το οποίο, τουλάχιστον στη θέ- 
on του καμπαναριού και ίσως και των στοών, υπάρ- 
χει ημιυπόγειος χώρος. Στο ισόγειο ο ναός είναι 
τρίκλιτη βασιλική, και στα υπερώα εγγεγραμμένος 
σταυρός µε πεντάτρουλη θολοδομία. Στο εσωτερι- 
κό, το τετρακιόνιο τρουλαίο υπερώο, αποτελεί ένα 
είδος εσωτερικού περιστώου σε δεύτερο επίπεδο, 
όπου συνδέονται οι πλάγιοι χώροι µε το δυτικό 
-πάνω από το νάρθηκα -- και το άνω µέρος του βο- 


ρείου προπύλου. Η είσοδος στο δυτικό υπερώο γί- 
νεται από τη νότια πλευρά, όπου n στάθμη του εδά- 
φους το επιτρέπει. 

O ναός περιβάλλεται από περίστωο σε σχήµα F, 
το οποίο περιβάλλει τη βόρεια και τη δυτική πλευ- 
ρά καὶ φαίνεται κατασκευασμένο από την αρχική. 
ακόµη φάση. H στοά της βόρειας πλευράς τοῦ σώ- 
ζεται, ενώ της δυτικής όχι. Μπροστά στη βόρεια 
θύρα εισόδου του νάρθηκα δημιουργήθηκε ένα τρι- 
ώροφο καμπαναριό-πρόπυλο, που εδράζεται σε ένα 
χαμηλότερο χώρο. To κέντρο του μήκους της ίδιας 
πλευράς που αντιστοιχεί στον άξονα της κεραίας 
του σταυρικού πυρήνα της ανωδοµής στέφθηκε µε 
έναν ανοικτό τρουλίσκο. Το εξωτερικό περίστωο, 
που αποτελείται από τη βόρεια και δυτική στοά καὶ 
περιλαμβάνει το κωδωνοστάσιο, είναι διαμπερές σε 
όλο του το μήκος. H επικοινωνία μεταξύ στοών και 





Γενική άποψη του ναού. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


MYXTPAX. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 


πυρήνα γίνεται στα βόρεια µε δύο εισόδους, µία otn 
στενή πλευρά του νάρθηκα και µία στον Κυρίως 
ναό, έκκεντρα τοποθετημένη kai πιθανώς µεταγενέ- 
στερη καὶ μία στη δυτική πλευρά, στο νάρθηκα, 
αξονικά τοποθετημένη. H νότια πλευρά, προς την 
απότομη ανπφορική πλευρά του περιβόλου, είναι 
εντελώς κλειστή. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Οι δύο στοές του περιστώου της Πα- 
ντάνασσας στηρίζονται εσωτερικά στον τοίχο του 
πυρήνα και εξωτερικά ήταν κιονοστήρικτες, αν κρί- 
vet κανείς από tn σωζόμενη βόρεια στοά. Μόνο στις 
γωνίες υπάρχουν πεσσοί. H θολοδομία της σωζό- 
µενης βόρειας στοάς χωρίζεται σε πέντε πεδία, από 
τα οποία ένα καταλαμβάνει το καμπαναριό, ένα βρί- 
σκεται στον εγκάρσιο άξονα της πεντάτρουλης ανω- 


δομής (κεραία του σταυρού), ένα καταλαμβάνει ο 
ανοικτός τρουλίσκος και τα υπόλοιπα τρία πεδία 
καλύπτονται από ασπίδες. H δυτική πλευρά είναι 
πιθανόν να καλυπτόταν µόνο µε ασπίδες. Στο sow- 
τερικό το υπερώο καλύπτεται στη θέση του νάρθη- 
κα µε έναν κεντρικό τρούλο και δύο σταυροθόλια, 
ενώ τα υπόλοιπα τμήματα από τους τέσσερις τρου- 
λίσκους στις γωνίες και τις καμάρες τῶν κεραιών 
του σταυρού. 


ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


Millet, G., Monuments Byzantines de Mistra, Paris 1916, n. 36, 
o. 10. 

Hallensleben, H., «Untersuchungen zur Genesis und Typologie 
des "Mistratypus'», Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte; 
1. 18, 1969, σ. 105-118, ειδ. 113. 

Χατζηδάκις, M., Μυστράς. H μεσαιωνική πολιτεία καὶ το κάστρο, 
Αθήνα 1987, σ, 96-98 (αρχιτεκτονική). 





H βόρεια στοά. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 


ΜΥΣΤΡΑΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 



































a) Εγκάρσια τομή προς βορρά. 
B, 6) Κάτοψη ισογείου, κάτοψη. 
υπερώων. 


(a,B,6 από Hallensleben). 


y} Άποψη από τα δυτικά. 
€) Άποψη από νοτιοδυτικά. 


(Φωτ. 1989) 


£) 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 





ΜΥΣΤΡΑΣ, OAHTHTPIA «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ BPONTOXIOY 


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: O ναός κτίστηκε από τον 
Παχώμιο μεταξύ 1310-1322. H οικοδόμησή του eí- 
χε αρχίσει µε σχέδιο τετρακιόνιου ή δικιόνιου ναού 
και το 1308 αποφασίστηκε n αλλαγή του. Ο ναός 
πέρασε από τρεις ιστορικές φάσεις για να καταλήξει 
στο σήµερα σωζόμενο κτίσμα µε τα περίστωα. 


ΣΧΕΔΙΟ TOY ΠΕΡΙΣΤΩΟΥ: Ο ναός είναι διώροφος και 
εδράζεται πάνω σε υφηλό υπόβαθρο, που είναι 
ορατό στη βόρεια πλευρά και στηρίζεται σε πµικυ- 
λινδικές καμάρες. H Οδηγήτρια είναι ο πρώτος va- 
66 στον οποίο ε(ραρµόστηκε µια σειρά λύσεων για 
να προκύψει o λεγόμενος τύπος του Μυστρά (My- 
stratypus), µε πιθανή αλλαγή του αρχικώς σχεδια- 
opévou ὡς σταυροειδούς εγγεγραμμένου ισογείου 
σε βασιλική. Σκοπός ήταν n δηµιουργία υπερώων 
xai n διατήρηση στην ανωδομή του σχεδίου του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου και μάλιστα µε πεντά- 
τρουλη λύση στη θολοδομία. 

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει περιµετρικό 
υπερώο ως περίστωο (ονομάζεται περίπατος, βλ. Xa- 
τζηδάκης) σε σχήμα Π που περιλαμβάνει τους πλά- 
γιους καὶ τον υπεράνω του νάρθηκα χώρους. O váp- 
θηκας πιθανόν να είχε σχεδιαστεί από την αρχή ὡς 
διώροφος (Hallensleben). Δύο αυτόνομα διαµερί- 
opata --ένας ταφικός χώρος και ένα παρεκκλήσιο-- 
είναι τοποθετημένα συμμετρικά βόρεια καὶ νότια tou 
νάρθηκα. H μικρή κόγχη ανατολικά στο βόρειο από 
αυτά δε θα είχε σκοπό να εξυπηρετήσει μία ακολου- 
θία, αλλα περισσότερο άλλες λειτουργικές ανάγκες. 
Ὁ βόρειος χώρος ήταν ταφικός, ενώ ο νότιος περιε- 
λάμβανε την κλίμακα που οδηγούσε ota υπερώα. 

Όταν αργότερα προστέθηκε νότιο παρεκκλήσιο, 
σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο του διακονικού, 
συνδέθηκε µε το νοτιοδυτικό γωνιακό πυργοειδές 
τμήμα του νάρθηκα μέσω μίας στοάς που χρησί- 
peve παράλληλα ὡς πρόπυλο για τη νότια είσοδο. H 
εξωτερική αυτή στοά κατέληξε ταφικός χώρος µε 
αρκοσόλια. Στη βόρεια πλευρά έγινε κάτι ανάλογο, 


καθώς μία στοά επίσης συνέδεσε δύο πυργοειδή 
παρεκκλήσια. Στη δυτική πλευρά προστέθηκε και 
πάλι μια στοά μπροστά στην κύρια είσοδο tou νάρ- 
Onga. Όλοι αυτοί o: περιµετρικοί χώροι είναι autó- 
γοµοι καὶ δε δημιουργούν συνεχές ενιαίο περίστωο. 


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η κατασκευή του υπερώου --του εσω- 
τερικού περιστώου-- προέκυψε µε τη στήριξη του 
δαπέδου του από έναν κίονα nou προστέθηκε ανάµε- 
σα στοὺς δύο άλλους του τετρακιόνιου σχεδίου. H 
θολοδομία του απαρτίζεται από τους τέσσερις τρου- 
λίσκους στα γωνιακά διαμερίσματα καὶ τις καμάρες 
τῶν κεραιών του σταυρού ανάμεσά τους. Το δυτικό 
τμήμα —návo από το νάρθηκα καλύπτεται στο KÉ- 
ντρο από έναν τρούλο καὶ συμμετρικά στα πλάγια 
από δύο καμάρες. H νότια κλειστή στοά καλύπτεται 
από μία ασπίδα στο κέντρο της καὶ δύο σταυροθόλια 
στα άκρα. Καθώς n στοά είναι αυτόνομη, τα στοιχεία 
κάλυιμής της είναι συμμετρικά ως προς τον εγκάρσιο 
άξονά της ὡς προς αυτόν και όχι τοῦ ναού. 

Στη νότια πλευρά τα γωνιακά αυτόνομα διαµερί- 
σµατα καλύπτονται από ασπίδες. Στη βόρεια πλευ- 
pá (εξαπίας της θέσης της και της ύπαρξης του 
υποβάθρου του ναού) σχεδιάστηκε ανοικτή krovo- 
στάρικτη στοά, n οποία θα πρέπει να καλυπτόταν 
από µια σειρά τεσσάρων ασπίδων. H στοά εδραζό- 
ταν πάνω στο βάθρο και συνέδεε τα δύο πυργοειδή 
κτίσματα της πλευράς αυτής, ενώ n άνοδος σε av- 
τήν γινόταν pe μια μικρή πέτρινη κλίμακα. 
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a) Γενική άποψπ από 
βορειοδυτικά. 

B) Άποψη της βόρειας 
στοάς. 
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a) Άποψη από τα δυτικά. Φαίνεται το κωδωνοστάσιο καὶ n θέση της δυτικής στοάς. 
B) Άποψη από τα νοτιοδυτικά, όπου n νότια κλεισμένη στοά. 


ay) Αξονικές τομές προς το νότο και προς βορρά. o i 
B) Κάτοψη ισογείου µε τις φάσεις. : i 
δ) Κάτοψη υπερώων. ο. 


(a,B,5 από Hallensleben, y από Ορλάνδο). 














RÉSUMÉ 


LE PERISTOON 
DANS L'ARCHITECTURE ECCLÉSIASTIQUE DE LA PERIODE BYZANTINE TARDIVE 


THEME 


Le peristoon, comme galerie périmétrale ou désambula- 
toire, constitue un des éléments fondamentaux de l'ar- 
chitecture de la période byzantine tardive qui a forte- 
ment influencé les compositions architecturales des 
églises de différentes manières, avec des résultats parti- 
culièrement intéressants. Elle n'a toutefois jamais fait 
l'objet d'une approche et d'une étude globales. La 
constatation de la nécessité d'une approche plus appro- 
fondie de l'architecture des églises munies de galeries à 
l'époque byzantine tardive, ainsi que la nécessité de 
l'élargissement de nos connaissances sur les raisons de 
l'emploi de ces galeries périmétrales ont été à l'origine 
de cette thèse. De méme, le fait que la fonction des ga- 
leries périmétrales par rapport à l'architecture d'en- 
semble de l'église byzantine n'ait été que trés peu étu- 
diée, a joué dans notre choix un róle déterminant. Cet- 
te constatation est liée à l'étude globale de certains phé- 
nomenes dans l'architecture byzantine. 

La présence du peristoon apparaît très tôt dans la 
construction des églises. Leur forme n'est pas nécessai- 
rement déterminée et peut s'apparenter à celle d'un 
portique: ouverté; de plein air, fermée, ouverte sur un 
seul de ses côtés. Les peristoa peuvent également enve- 
lopper un seul cóté de l'édifice ou l'ensemble, se déve- 
lopper sur un ou deux niveaux (à un ou deux étages), 
étre couvert d'une coupole ou d'un toit à comble. Dans 
des édifices à caractère cultuel, généralement conçus de 
manière visible de tous les côtés, les galeries, simples ou 
comme peristoa, ont joué à toutes les époques un rôle 
important, non seulement par rapport à l'espace natu- 
rel et construit dans lequel s'inscrivait l'édifice, mais 
aussi par rapport à l'espace intérieur. Lemplacement de 
l'église dans son espace environnant (urbain, monas- 
tique, de plein air et autre), ainsi que sa fonction ecclé- 
siastique (cathédrale, catholicon d'un monastère, église 
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de paroisse etc.) renforce l'importance du peristoon. De 
méme, le panorama et les conditions climatologiques 
jouent un certain róle. La complexité de ce sujet s'ac- 
croît lorsque l'on additione le contenu et la fonction du 
peristoon — présente à toutes les époques — dans son 
rapport à l'architecture d'ensemble de l'église. 

Le peristoon est le résultat de deux processus diffé- 
rents: soit il s'intègre comme un espace périmétral au- 
tour d'un noyau dans une conception globale, soit il 
vient s'ajouter — souvent en plusieurs phases — comme 
espace périmétral à une église existante transformant 
ainsi l'architecture d'ensemble de l'édifice auquel il vient 
sadjoindre. Le peristoon influence de manière fonda- 
mentale, mais aussi différente selon les cas, l'espace et la 
forme de l'église. Dans le premier cas (celui d'une con- 
ception.globale), il présente une importance décisive 
pour l'ensemble de l'espace intérieur de l'église, mais 
aussi sur son image extérieure volumétrique. Dans le se- 
cond cas (celui de l'addition), l'espace intérieur de l'égli- 
se est déterminé, et si la galerie périmétrale ne l'influen- 
ce que dans une moindre mesure, toutefois elle joue un 
róle déterminant sur l'ensemble et sur la forme extérieu- 
re. Chacun des deux cas dispose de son propre éventail 
varié de formes et de types, ainsi que de solutions archi- 
tecturales. 

Lapproche du sujet de recherche s'est faite autant à 
travers une large bibiographie que par les monuments, 
aussi bien ceux que l'auteur a travaillé à restaurer que 
ceux qu'on a visité à cet effer. Il faut toutefois noter que 
cette étude a débuté sur un présupposé fondamental, à 
savoir d’être principalement basé sur des études pu- 
bliées de monuments avec peristoa. En ce sens, ce qui 
signifie que l'interprétation des données archéologiques 
par les chercheurs qui les onc publiées présentait une 
importance décisive. Parallèlement, ce présupposé a 
constitué la base pour établir certaines nouvelles obser- 
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vations, là où cela a été jugé utile et nécessaire. 

La délimitation de cette étude a été effectuée à la sui- 
te de deux constatations principales: 1) celle de Pexis- 
tence d’un nombre satisfaisant de monuments conservés 
avec des peristoa dans de nombreuses régions, aussi bien 
de l'empire byzantin que dans sa sphère d'influence, ce 
qui permettait de pouvoir étudier l'usage de cet élément 
architectural précis dans ce cadre et 2) le fait que l'ar- 
chitecture ecclésiastique connaît à l'époque byzantine 
tardive une importante renaissance, suivie d'une phase 





totalement différente au cours de laquelle la conception 
architecturale précédente se réduit ou se différencie de 
manière radicale. 

Les limites temporelles et géographiques de cette 
étude ont été fixées, dans ses grandes lignes, autour de 
la période suivant la prise de Constantinople par les La- 
tins en 1204, et plus particulièrement après son retour 
au sein de l'ontier byzantin en 1261 avant d'aboutir à la 
conquête ottomane, chaque région présentant éventuel- 
lement une période différente. 

La période troublée entre le XIIIe et le XVe siècle a 
obligé à des reconstructions ou à des restaurations à 
grande échelle, ainsi qu'à la construction de nouveaux 
édifices. Les additions étaient d'une certaine maniere le 
résultat naturel d'une situation politico-économique 
plus générale et les espaces périmétraux, galeries ou 
désambulatoires, s'offraient de manière idéale pour ac- 
croître l'espace disponible ou pour établir une liaison 
avec un autre édifice, avec des solutions déjà connues et 
éprouvées. D'autre part, l'architecture de la capitale 
connaissait déjà les galeries (stoai) et y avait recours de 
manière continue, Les modèles directs, à savoir les 
églises plus anciennes qui fonctionnaient encore à cette 
époque servaient d'exemples pour adopter des solutions 
où les galeries (stoai) occupaient souvent un rôle déter- 
minant dans la qualité de l architecture. Parallèlement, 
le narthex, en tant qu'espace (et que terme) avec les pa- 
recclesia sur les côtés de l'église, de méme que les por- 
tiques ouverts vont contribuer de diverses façons à la 
création des peristoa et joueront un rôle déterminant 
dans ces nouvelles solutions architecturales. On observe 
cette évolution non seulement dans la capitale mais aus- 
si dans les régions périphériques de l'empire. 

L'objectif de cette thèse était de répondre à un. cer- 
tain nombre de questions d'une importance particuliè- 
re concernant les galeries-peristoa à l'époque byzantine 
tardive dans l'architecture ecclésiastique. Il s'agit d'une 
part de la question du dessin des peristoa par rapport au 


noyau de l'église, tout en déterminant si ils s'inscrivaient 


dans le plan d'origine de l'édifice, et d'autre part la 
question de leur addition ultérieure. Ces questions pré- 
sentent une importance particuliére pour la typologie 
des églises avec peristoa, mais aussi pour les peristoa 
eux-mémes en tant que parties d'un ensemble, et enfin 
en ce qui concerne la qualité architecturale que révèlent 
ces derniers. 

Un objectif parallèle de cette étude était d'éclairer 
autant que possible et de manière globale le choix ar- 
chitectural d'un élément autour d'un noyau d'un espa- 
ce ou de plusieurs espaces dans les différents types 
d'églises à l'époque byzantine tardive, afin de répondre 
aux mémes fonctions. Une longue série de questions se 
recoupent autour de ce théme. Une question centrale 
nous a toutefois guidé pour matriser l'élargissement de 
ce thème. Elle concerne l'importance de la différence 
entre l'église dont les peristoa sont un élément de la 
composition architecturale de départ et celle où ils 
constituent une addition nécessaire à l'édifice existant. 

A l'époque byzantine tardive, le mise en plan ne 
semble pas avoir une importance particulière, puisque 
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conception dominante impose une amélioration dyna 


mique de l'édifice, comme presque toujours au cours de 





l'empire byzantin, tandis que la forme dominante oscil 
le de l'achevé à l'inachevé. Parallèlement, la méme 
conception est étroitement liée avec les modèles les plus 
anciens qui renferment entre autres un plan achevé. 
Malgré la diffusion de l'addition des espaces périmé- 
traux à l'époque byzantine tardive, l'adoption dés le dé- 
part de la logique des peristoa dans certains cas remar- 
quables, conduit à nouveau à une conception globale, 
au plan d'ensemble. Le résultat de ce cycle analyse-ad- 
dition-intégration est un nouveau type, représenté à cet- 
te époque par des monuments remarquables en Epire, à 
Thessalonique et en-dehors de l'empire byzantin en Ser- 
bie et en Russie. La question centrale renvoie toutefois 
à un certain nombre d'autres questions dans une conti- 
nuité logique, et qui forment la trame de notre ap- 
proche de recherche. 

La méthodologie que nous avons choisie comprenait 
deux voies parallèles: 

a) l'examen et l'analyse des monuments et b) l'exa- 
men de la recherche, de la fonction et de la terminolo- 
gie. L'approche des fonctions et des utilisations dans 
l'espace a constitué un intérét principal et par la suite 
l'analyse comparative des éléments déjà connus. L'ap- 
proche de la recherche afin d'aborder la principale ques- 
tion-problème (guide) s'est tournée dès le début vers 
l'examen non seulement des désambulatoires ou des ga- 
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leries périmétrales unies et continues, mais aussi vers 
d'autres espaces apparentés à ces derniéres qui répon- 
daient aux mémes besoins et qui, seuls ou en liaison 
avec d'autres éléments architecturaux entouraient le 
naos comme noyau. La recherche a suivi une direction 
qui s'est révélée riche d'une variété de questions parti- 
culières dont il fallait tenir compte, mais pas au point de 
téorienter notre cheminement. Le catalogue des monu- 
ments a constitué un outil fondamental que nous pré- 
sentons en seconde partie et qui comprend les monu- 
ments de l'époque byzantine tardive avec peristoa, tan- 
dis que chaque église est accompagnée d'une brève des- 
cription de ses galeries et de ses particularités, une bi- 
bliographie de base, des plans et des photographies. 


I. HISTORIOGRAPHIE 


Dans le premier chapitre, nous abordons l’état de la re- 
cherche jusqu'à aujourd'hui, ainsi que certaines ques- 
tions conceptuelles et de terminologie. Nous dévelop- 
pons l'historiographie en présentant les points de vue de 
chercheurs importants qui se sont intéressés à différents 
degrés à la question des espaces périmétraux, et plus 
particulièrement aux perisroa. Il apparait ainsi que la re- 
cherche jusqu'à aujourd'hui ne semble pas s'être parti- 
culièrement intéressée à la différence typologique, de 
plan (programmation) ou de genre entre les églises avec 
des peristoa (comme galeries périmétrales ou désambu- 
latoires) incorporés dans une conception d'ensemble et 
celles ou les peristoa sont le produit d'une ou de plu- 
sieurs additions successives. De méme — et c'est peut- 
être le plus important — les études n’ont pas focalisé 
leur attention sur des questions fonctionnelles ou insti- 
tutionnelles et ne s'attachent qu'à des questions d'ordre 
plus général. Il est également intéressant de noter la ma- 
niére dont est saisi l'espace périmétral des églises à tra- 
vers les sources, dans la mesure où la connaissance et la 
compréhension dé ce thème ne proviennent pas seule- 
ment de l'historiographie de l'architecture, mais égale- 
ment d'autres domaines de recherche des sources 
écrites. Il est vraisemblable que l'espace des peristoa 
n'est pas entendu par les écrivains des textes des sources 
de la même manière que nous le comprenons aujour- 
d'hui. Cela constitue un nouveau champ de recherche. 
Les chercheurs, les écrivains ainsi que les sources ne 
mentionnent pas de la méme manière les espaces autour 
du noyau du naos. En architecture, il semble qu'ait été 
adoptée la notion d'espace ou de partie d'espace 
construit, de quelque manière que ce soit, entourant to- 
talement ou en partie le noyau d'un édifice et dépen- 


dant de ce dernier — indépendamment de sa relation 
dans le temps ou dans l'espace avec ce dernier — et qui 
détermine en méme temps le contour général de l'en- 
semble de l'édifice. Parallèlement la galerie (stoa), 
d’après un grand nombre de témoignages, signifiait 
pour les Byzantins l'espace en général et plus concrète- 
ment l'espace qui résultait principalement d'un système 
de construction liant la travée et le pilier (ou colonne). 

Il semble également que le terme “narthex” com- 
prenne vraisemblablement non seulement le comparti- 
ment ouest de l’église, mais aussi tout autre espace se- 
condaire formant une unité avec ce dernier (comme le 
conçoivent Milligen et Sotiriou), ce qui est lié aux fonc- 
tions et aux utilisations. Il est donc nécessaire de réexa- 
miner le contenu et les rapports entre certains termes 
dont la signification s'est peut-être différenciée au cours 
du temps. 

Les espaces périmétraux, narthex, nef, peristoon ou 
galerie périmétrale, désambulatoire, porche, annexe, pa- 
recclesion et autres apparaissent dans l'historiographie 
de l'histoire de l'architecture presque toujours en liaison 
avec la notion de l'espace, de son articulation et de son 
analyse, et non avec son utilisation et sa fonction. En ef- 
fet, ces derniers étaient inconnus ou imprécis et chan- 
geaient avec le temps, dans la mesure où la conception 
byzantine du mise en plan dynamique autorisait l'appa- 
rition de nouveaux espaces ou le retrait, le remplace- 





ment ou l'intégration d'anciens. 

Une autre question se pose également dans la mesu- 
re où l'histoire de l'architecture et l'analyse architectura- 
le comportent le risque de nous éloigner de la notion de 
la totalité à laquelle se rapportaient les Byzantins con- 
cernant les espaces autour du noyau du culte, avec le 
sentiment de la totalité tels qu'ils vivaient ces espaces. 

L'examen de la recherche jusqu'à aujourd'hui à tra- 
vers l'historiographie a rendu indispensable de réexami- 
ner les termes utilisés pour désigner le peristoon (ch. I, 
par. [.1.). origine et l'étendue du terme peristoon de- 
puis l'antiquité, ainsi que sa dimension dans l'espace et 
en tant que fonction sont liés à son double sens. Son 
importance d'un point de vue fonctionnel ne coincide 
pas nécessairement avec celle de l'optique architecturale 
qui est le résultat de l'évolution de l'histoire et de la 
théorie de l'architecture. La question se pose de savoir si 
les usagers byzantins soutenaient dans leur discours sur 
des questions d'espaces des principes totalement diffé- 
rents de ceux avec lesquels fonctionne le chercheur 
contemporain qui aborde l'architecture suivant l'op- 
tique créée par l'historiographie. Pour les Byzantins, la 
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différenciation semble s'étre centrée sur le niveau de 
symbolisme et le vocabulaire esthétique des modes de 
construction et vraisemblablement sur le mode de che- 
minement à l'intérieur de l'édifice. 

Le terme de peristoon renferme tout d'abord le sens 
de l'espace en général qui entoure un noyau, et plus par- 
ticuliérement de l'espace continu, uni et dépendant du 
naos dominant (commes galeries périmétrales ou 
désambulatoires). Tout aussi important est Le sens des 
espaces autonomes discontinus mais reliés en un chemi- 
nement par des passages dans le périmètre du naos du- 
quel ils sont également dépendants. C'est pourquoi, 
s'agissant des galeries, a été adopté l'emploi de termes 
tels que espaces périmétraux et a) continus — unis b) 
autonomes — reliés (ou non reliés) ou encore c) narthex 


périmétraux. 


II. RÔLE ET FONCTION 


Les manques que nous avons relevés dans les sens et les 
termes nous imposent de mettre en valeur la relation ain- 
si que son importance entre l'espace et son contenu et de 
préciser, méme de manière élémentaire, le rôle du peri- 
stoon et à quelles fonctions et usages il répondait, notam- 
ment à l’époque byzantine tardive. Le second chapitre ré- 
pond ainsi au rôle et aux fonctions du peristoon en ce qui 
concerne les besoins de l'église qui pouvaient être satis- 
faits dans cet ensemble d'espace, ainsi que de déterminer 
les usages auxquels il était destiné. D'importantes ques- 
tions sont liées à ce thème, telles que les usages auxqueles 
répond l'espace autour du noyau du naos à travers le 
temps. Nous avons relevé les usages qui pouvaient ré- 
pondre à un peristoon comme une galerie périmétrale 
continue ou une galerie périmétrale avec des parties au- 
tonomes et leur importance pour son aménagement, 
tandis qu'il est apparu qu'un espace autour d'un noyau 
peut répondre à plusieurs usages. Au cours de cette re- 
cherche, une autre dimension du peristoon s'est éclairée: 
la relation et la parenté de ses fonctions et celles du nar- 
thex. Nous ne serions peut-étre pas loin de la réalité si 
nous considérions que les espaces périmétraux, les gale- 
ries périmétrales se présentent trés souvent comme une 
sorte de narthex particulier élargi et à significations mul- 
tiples, particulièrement lorsque leur communication 
avec le naos se fait de manière limitée par des entrées re- 
lativement étroites. Parmi les usages qui ont trouvé pla- 
ce dans les peristoa, particulièrement importants sont 
ceux liés à la mort et à sa commémoration. Le caractère 
funéraire et de commémoration se révèle particulière- 
ment important, dans la mesure où la plupart des mo- 


numents avec des galeries périmétrales ou des espaces ap- 
parentés, de quelque type qu’il s'agisse, témoignent que 
ces espaces ont été transformés en lieux d'inhumation, 
malgré les interdictions de lEglise. En ce sens, les 
tombes dans les peristoa peuvent avoir représenté une so- 
lution de conciliation. De même, dans les mausolées, les 
tombes trouvent place dans les galeries et dans chaque 
cas dans le périmètre intérieur de l'église. 

Nous avons également estimé indispensable de sou- 
ligner le róle et la signification de l'institution des do- 
nateurs et des typica de donation à travers lesquels les 
donateurs exprimaient leurs visions, leurs souhaits, leurs 
conceptions, leurs besoins et leurs intéréts, tandis que le 
choix des espaces latéraux ajoutés autour de l'église ex- 
primait également les attentes du donateur. À cette épo- 
que les donateurs, comme en témoignent les sources, 
semblent avoir une très importante participation dans 
l'élaboration architecturale, tandis que le choix du type 
et de ses possibilités dans la perspective d'un développe- 
ment ultérieur est vraisemblablement dà à ces derniers. 

Au cours des restaurations des édifices, au-delà de 
l'extension au sol de l'espace construit, la pratique de ce 
que les Byzantines appellaient les βελτιώσεις (améliora- 
tions) et les συστάσεις (création, constitution, composi- 
tion), d’une église, la question des peristoa et plus géné- 
ralement des espaces périmétraux revêt une grande im- 
portance. Il ne s'agit pas d'un phénomène rare, particu- 
lièrement avec l'institution de charistike. Au contraire, 
dans la mesure où ils permettaient de lier le nom du 
nouveau donateur avec une création de prestige qui as- 
surait une continuité dans le temps, les travaux et autres 
interventions étaient particulièrement souhaités, recher- 
chés et fréquents. 

Toutefois, l'église qui comprend dès le plan initial 
des espaces de désambulatoire ou de galeries périmé- 
trales, est le produit d'une pensée organisée qui tient 
compte de l'importance des besoins annexes et qui ne 
satisfait pas seulement des exigences typologiques et 
symboliques. La basilique à trois nefs avec un narthex 
répondait parfaitement dans la réalité à ces besoins et on 
pourrait dire que, par la nature de sa typologie, il s'agit 
d'une église avec peristoon. On peut de même considé- 
rer comme totalement adapté aux fonctions annexes 
l'église à un espace en croix avec coupole et peristoon 
qui était souvent choisie pour un usage funéraire. Le ty- 
pe de l'église qui, au cours de son histoire, a répondu 
avec une grande souplesse aux besoins fonctionnels est 
celui du plan en croix inscrite, C’est ce dernier qui do- 
mine au cours de la période byzantine tardive er qui s'est 
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révélé particulièrement adapté à des extensions et des 
additions réalisées pour répondre aux exigences crois- 
santes du culte des fidèles qui n'avaient pas été prises en 
compte dès le début, soit parce qu'il n’y avait pas de rai- 
son réelle, soit à la suite d'un choix précis. Les fonctions 
partielles de l'église, telles qu'elles ont été fixées à travers 
le temps n'ont pas cessé d'aider à adapter le plan et ses 
exigences en faveur d'une certaine souplesse dans le 
cadre de la logique de la séparation du centre et du 
pourtour. La détermination des besoins cultuels partiels 
exprime ainsi une conception de dissémination et de 


multiplication des parecclesia et autres espaces. 


III. LES ORIGINES 


Le troisième chapitre est consacré à la recherche des ori- 
gines du peristoon avec un rappel des monuments de 
types fondamentaux de la période paléochrétienne et 
médio-byzantine. On peut ainsi noter la continuité 
dans le temps, la durée et les transformations de l'espa- 
ce qui accompagne et enveloppe le naos ou l'église- 
noyau dans différents cas et de maniéres variées. 

La première partie de ce chapitre se rapporte à l'épo- 
que paléochrétienne. On peut affirmer qu'au cours de 
cette période, les peristoa sont présents dans les deux ca- 
tégories fondamentales d'édifices: dans les édifices à 
plan longitudinal — les basiliques plus généralement — 
et les édifices à plan central. Le peristoon est souvent sé- 
paré du noyau par une colonnade et correspond aux 
nefs et aux narthex des basiliques, tandis que dans les 
édifices à plan central, il correspond au désambulatoire. 
Il peut suivre l'élévation du noyau sur un ou deux plans 
horizontaux (rez-de-chaussée, tribune) ou étre à un ni- 
veau inférieur par rapport ce dernier. Ἡ peut aussi être 
constituée d'espaces autonomes à un niveau inférieur 
par rapport le noyau qu'ils suivent ou il peut se déve- 
lopper suivant un dessin différent du noyau. Il peut en- 
fin constituer ihe galerie périmétrale unie autour du 
naos, en particulier aprés l'adaptation de la coupole sur 
la basilique, élément qui influencera les solutions ulté- 
rieures. Dans tous les cas, la hauteur des arcs, des co- 
lonnades et des ouvertures joue un róle important qui 
influence l'unité de l'espace et détermine à la fin le peri- 
stoon. Nous faisons également mention des portiques 
ouverts qui, à l'époque paléochrérienne, sont liés à 
l'atrium et qui n'ont pas été abandonnés avec l'évolu- 
tion de l'architecture ecclésiastique et civile. Au contrai- 
re, l'abandon progressif de l'atrium et le changement 
progressif de l'importance et du róle du narthex ont 
contribué à la création du peristoon (variante et trans- 


fert des usages de la galerie intérieure unie et, au niveau 
des portiques ouverts, évolution de la célébration des of- 
fices, de la Sainte Eucharistie, du monachisme, des rites 
funéraires et des pélerinages dans les églises à cette 
époque). 

La seconde partie de ce chapitre se rapporte à la pé- 
riode médio-byzantine, Par le grand nombre des monu- 
ments et la variété des espaces autour du noyau de l'égli- 
se au cours de la période médio-byzantine, se révèle leur 
importance particulière et les nouveaux rôles qu'ils sont 
probablement appelés à jouer. 

Plus particulièrement, l'église à un espace ou en 
croix grecque avec une coupole qui, dés son plan d'ori- 
gine intègre une galerie périmétrale, constitue un mo- 
dèle qui influencera l'architecture byzantine tardive, re- 
miniscence de la basilique. Il en est de méme avec l'égli- 
se en croix inscrite qui offre de nombreuses possibilités 
d'extension avec les peristoa, plus particulièrement lors- 
qu'elle présente des absidioles saillantes ou des pareccle- 
sia adjoints. Toutefois le plan qui est progressivement 
abandonné est celui à plan central avec peristoon (cir- 
culaire ou octogonal) tandis que d’autres types apparais- 
sent qui combinent des symboles plus importants à cet- 
te époque (la composition à croix ou méme avec des 
églises triconques ou tétraconques dont la partie ouest 
est entouré par un espace comme un peristoon. Les ad- 
ditions sur des édifices existants, non seulement comme 
galeries mais aussi comme églises à part entière connais- 
sent une large application, comme le montre l'un des 
monuments les plus important de Constantinople, 
l'église du Pantocrator. En outre, la solution des espaces 
périmétraux fermés ou ouverts sur un plan à croix ins- 
crite à quatre colonnes semble avoir été fixée bien avant 
le XIIe siècle (Yilanca Bayir). 

En suivant l'évolution du perisroon dans les diffé- 
rents types architecturaux au cours de l'époque médio- 
byzantine, on peut voir se confirmer la continuité des 
symbolismes et des idées sur la présence des espaces pé- 
rimétraux, tandis que leur intégration au plan d'en- 
semble des églises sc fait plus complexe. 

Avec la recherche des origines des peristoa, se révèle 
l'ensemble des espaces autour du naos, chacun étant 
mentionné par un terme différent: nef, narthex, annexe, 
parecclesion, portique ouvert, pièce, travée, tribune. 
Tous ces espaces pouvaient se trouver abrités sous un mé- 
me toit et donner extérieurement l'image d'un élément 
uni entourant le naos ou apparaître sous des toits dis- 
tincts, avec des élévations et des formes différentes. Tou- 


tefois les utilisations des espaces périmétraux souvent se 
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superposent ou sont multiples, tandis que la distinction 
des espaces était fréquemment obtenue par des éléments 
autonomes ct répondait à un esprit composite, indépen- 
damment de leur forme architecturale. Comme le mon- 
trent des recherches récentes, on observe des phéno- 
mènes apparentés d'espaces périmétraux, de peristoon, et 
de nouveaux modes d'interprétation déjà par rapport à 
des monuments paléochrétiens. Ce qui apparaît impor- 
tant est la mise en valeur de la continuité d'une idée qui 
se déploie dans le temps et qui survit en adoptant des 
formes différentes, une idée-fil qui traverse toute l'his- 
toire de l'architecture ecclésiastique byzantine. 


IV. PERISTOON DES ÉGLISES BYZANTINES 
TARDIFES 


Le quatrième chapitre se rapporte aux monuments by- 
zantins tardifs. Nous avons introduit des critères particu- 
liers de recherche des monuments de la période byzanti- 
ne tardive. Nous avons étudié des églises avec des peristoa 
et plus généralement avec des espaces périmétraux unifiés 
dans les trois types fondamentaux, tant au niveau des 
données précises de leurs peristoa (liste des monuments) 
qu'en établissant des comparaisons entre eux. Nous men- 
tionnons également la dispersion de ce phénoméne dans 
les aires géographiques et politiques sous influence by- 
zantine à la méme époque où l'espace périmétral apparaît 
sous sa forme la plus achevée. Les données qui ont été ré- 
unies ont été regroupées, suivant des critères particuliers, 
pour fournir une image statistique des monuments avec 
peristoa dans l'empire byzantin à l'époque byzantine tar- 
dive. 
La recherche sur le peristoon dans les églises de 
l'époque byzantine tardive comprenait (suivant le type 
de leur noyau) 37 monuments avec une ou plusieurs ga- 
lerie périmétrales distinctes ou des espaces apparentés 
qui ont été étudiés en détail (liste des monuments qui 
n'exclut pas un nombre supérieur dans la mesure où les 
peristoa sont les premiers éléments de l'église qui sef- 
fondraient s'elles n'avaient pas été intégrées à cette der- 
nière). Un certain nombre de monuments posent des 
problèmes de datation. 21 monuments ont connu un 
ajout de galeries périmétrales, méme si le plan originel 
prévoyait un peristoon, tandis que 13 de ces monu- 
ments n'avaient pas de peristoa à l'origine et ne connu- 
rent pas d'additions ultérieurement. La plupart de ces 
derniers se trouvent à Mystra, tandis que les autres se ré- 
partissent à parts égales entre Constantinople, la Macé- 
doine (à l'exception de Thessalonique) et l'Epire. 
Lintégration de la conception additionnelle dans la 


logique de mise en plan uni devient une nouvelle carac- 
téristique de l'architecture dans des monuments de la pé- 
riode byzantine tardive à Thessalonique, Arta, Phillipias, 
Vonitsa. Bien qu'à Constantinople les églises médio-by- 
zantines du Pantocrator et de la Vierge de Lips consti- 
tuent des modèles de cette solution architecturale, la ga- 
lerie périmétrale de l'église no 3 à Nicéa de la Vierge Pan- 
tanassa à Phillipias peut éventuellement expliquer le phé- 
nomène que l'on observe peu après à Thessalonique. 
Un autre mode d'intégration du peristoon dans le 
plan d'origine apparaît dans les basiliques avec une gale- 
rie périmétrale intérieure qui présentent une particulari- 
té antiquisante sur le côté ouest de leur noyau. La solu- 
tion rappelle davantage les basiliques paléochrétiennes 
d'Afrique du Nord. Néanmoins, dans la mesure où leur 
échelle et leur architecture étaient radicalement diffé- 
rentes et leur distance géographique et chronologique 
particulièrement importante, il ne doit exister acune re- 
lation entre ces derniéres des grands monuments et les 
édifices de très petites dimensions à plan longitudinal 
avec peristoa de l'époque byzantine tardive. La basilique, 
et plus généralement l'église à plan longitudinal à 
l'époque byzantine tardive continue à être largement uti- 
lisée comme un type économique et d'adaptation aisée 
qui permet des édifices de grandes et petites dimensions 
et qui s'étend facilement avec des parecclesia, des narthex 
et des galeries ouvertes ou fermées. 

Ἡ était assez fréquent que des galeries périmétrales 
ouvertes soient fermées par des balustrades ou ultérieu- 
rement par des murs de comblement (monastére de 
Chora, les Saints-Apótres à Thessalonique et autres), 
tandis que d'autres se sont effondrées (Saint-Pantéléi- 
mon de Thessalonique, Saint-Nicolas à Mesopotamos, 
le Monastiraki à Vonitsa) ou ont été démolies (L'église à 
Stip). Il est rare de trouver le contraire, à savoir des es- 
paces fermés qui ont été ouverts vers l'extérieur ou vers 
l'intérieur, seulement lorsque cela était indispensable 
pour les réunir à un nouveau ou à un autre bátiment. 
Cela confirme ainsi que le peristoon était un espace 
fonctionnel et non un exercice stylistique. 


V. CONCLUSIONS 


Le dernier chapitre est consacré aux conclusions de la 
thèse avec un rappel des problématiques qui ont domi- 
né au cours de la recherche, dans les données statistiques 
de la recherche (v.: tableaux) qui permettent une image 
d'ensemble du phénomène des galeries périmétrales et 
en révèlent ou confirment divers aspects. Ces conclu- 
sions évoquent également l'usage et le contenu des gale- 
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ries des peristoa en liaison avec leur noyau. 

Diverses conclusions résultent du traitement statis- 
tique des données sur les perístoa. Nous mentionnerons 
ici les principales: 

— En ce qui concerne les fonctions, le narthex (avec le- 
quel le peristoon peut être confondu) revêt une im- 
portance principale et en ce qui concerne l'utilisa- 
tion, les cérémonies se déroulant dans le peristoon en 
rapport avec la mort et sa commémoration, ainsi que 
le baptéme, jouent un róle éminent. 

— Parmi les peristoa que nous avons étudiées, le plus 
grand nombre (prés de vingt) présente des tombes 
confirmées. Ces tombes sont situées à divers empla- 
cements, mais principalement dans les parecclesia ou 
d'autres espaces destinés à ces dernieres, dans les ga- 
leries de peristoon, à l'extérieur de ces derniers ou 
sous ces derniers. Ce phénomène s'étend à des églises 
qui n'ont pas de peristoon complétement aménagé, 
mais seulement des parties autonomes. Les peristoa 
présentent parfois des hypogées funéraires qui sont 
comprises dans la création de la base de l'assise du bâ- 
timent de l'église et qui constituent en méme temps 
un espace fonctionnel. 

— Le peristoon ou d'autres espaces qui offrent avec ce 
dernièr un usage équivalent ou similaire, sont 
construits suivant les besoins, à plus forte raison 
dans la mesure où les édifices de petites dimensions 
de la période byzantine tardive non seulement le 
permettaient, mais étaient vraisemblablement con- 
sidérés comme offrant une grande souplesse sur le 
plan économique et de l'espace. 

— La diffusion géographique des églises avec peristoa, 
comme nous l'avons constaté, est particulièrement 
large à cette époque, méme s'il faut admettre l'exis- 
tence de galeries périmétrales dont nous ignorons 
tout, puisque certains exemples nous ont appris que 
ces dernières se sont effondrées ou ont été détruites. 

— On constate que, malgré la présence sans interrup- 
tion depuis la période médio-byzantine des peristoa, 
(et plus particulièrement des galeries périmétrales 
continues unies) à Constantinople, l'Epire doit être 
considérée comme le berceau où apparaît au XIIe 
siècle un peristoon différent. Il présente des ressem- 
blances avec le style prévalant à Constantinople du- 
rant la période médio-byzantine, mais aussi avec 
d'autres modèles (comme ce de Nicéa), et il connait 
une fréquente application. Quelques années plus 

tard, ces solutions se retrouvent à Thessalonique, 


comme en témoignent ses célébres monuments pa- 
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léologues. Thessalonique, de méme que Constanti- 
nople, est un centre de rayonnement, mais aussi 
d'intégration des créations d'un large arrière-pays. 
Elle semble particuliérement réceptive aux éléments 
qui proviennent d'Epire, non seulement en ce qui 
concerne son vocabulaire morphologique et esthé- 
tique, mais davantage encore au niveau du dessin. 
Parallèlement, ce phénomène s'étend vers le nord 
dans les monuments de Serbie (p. ex. Bogorodica 
Ljeviška, etc.) 

Le type principal avec le peristoon intégré dans le 
plan d'origine est l'église à un espace avec coupole et 
peristoon qui survit jusqu'à la fin de la période by- 
zantine tardive, s'inscrivant fortement dans la fidéli- 


té à une continuité. 


— Il apparaît que pour les Byzantins le recours à des mo- 


dèles anciens ne constituait pas un problème, puis- 
qu'au contraire ils se référencaient à tout un répertoi- 
re de plans dont ils disposaient, quelque soit l'époque. 
Leurs expériences et leurs modèles provenaient égale- 
ment des églises beaucoup plus anciennes qui étaient 
toujours en fonction. Leur attachement conscient à la 
tradition —et pas seulement en architecture — 
montre à quel point les Byzantins se considéraient 
comme partie d'une totalité sans rupture. Avec des 
liens étroits avec leur héritage, ce qui leur donnait le 
droit et la possibilité d'utiliser, de rénover et de réuti- 
liser divers éléments d'une manière dynamique. 


— Les relations entre les peristoa et l'intérieur de l'égli- 


se ainsi que l'espace extérieur montrent qu'il était 
autant fait usage des galeries ouvertes et fermées et 
plus souvent suivant une combinaison des deux, 
tandis que les monuments qui ont des galeries fer- 
mées sur l'extérieur, en liaison avec des galeries ou- 
vertes ne sont pas rares. Dans les monuments à un 
espace ou à croix grecque avec coupole et peristoon, 
ce dernier présente une importante communication 

avec l'espace du naos, tandis qu'extérieurement il 

reste fermé, imposant une intériorité à l'ensemble. 

(C'est la méme inspiration que présente la Vierge 

Parigoritissa à Arta qui, malgré ses fenétres, demeu- 

re un édifice renfermé sur lui-méme). 

Dans des monuments à quatre colonnes et à croix 
inscrite avec un peristoon tourné vers l'extérieur, seules 
certaines parties avec un rôle de parecclesia sont fermées 
sur leur côté extérieur et ne conservent que quelques pe- 
tites ouvertures. Dans ce type de monuments le peris- 
toon, déterminé extérieurement par de nombreuses ou- 
vertures et une série d'arcades, représente la tendance de 
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l'architecture à cette époque à abandonner le repliement 
de l'édifice sur lui-méme et l'ouverture vers l'environne- 
ment de l'église et le monde. Il faut noter non seule- 
ment l'importance des ouvertures du peristoon vers l'ex- 
térieur, mais aussi des portes latérales du naos en rela- 
tion avec le peristoon. Ces dernières renvoient vraisem- 
blablement à un espace périmétral, alors que ce dernier 
a disparu. Particulièrement important est également le 
rôle des peristoa extérieurs pour les rassemblements des 
moines ou des fidèles, pour la vue et l'esthétique, la pro- 
tection des aléas climatiques, mais aussi pour leur rôle 
de liaison avec des parties fermées, telles que des parec- 
clesia et des narthex. 

Dans la construction des églises de la période byzanti- 
ne tardive les peristoa, indépendamment des solutions ar- 


chitecturales partielles appliquées à ces dernières, se pré- 
sentent comme des espaces périmétraux multifonctionnels 
à la place des narthex. Leur nécessité, leur utilité et leur 
souplesse a permis à de nombreux donateurs, quelles que 
soient leurs capacités financières, de réaliser ou de prévoir 
cet espace, en rénovant un ancien édifice ou en donnant 
de plus grandes possibilités à un nouveau. Nous pourrions 
dire en conclusion finale que l'importance des peristoa 
dans l'architecture ecclésiastique de la période byzantine 
tardive est déterminante, dans la mesure où ces derniers, 
en tant qu'éléments constitutifs de l'édifice, ont suivi tout 
le cheminement de l'architecture byzantine, se transmet- 
tant ainsi à travers les époques de diverses manières. 


μετάφραση: Jean-Marie Verlet 
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Βλαχέρνα (μονή Βλαχερνών), Παναγία Βλαχέρνας 
140, 151, 162, 169(εικ. 1058), 173, 306-308(eix.) 
Κάτω Παναγιά 148 
Παναγία ΓΠαρηγορήτισσα (Paregoretissa) 48, 50, 52, 
57, 64, 76, 86, 140, 144, 148, 149, 150, 151, 
167, 168, 170, 173, 174, 189, 190, 191, 192, 
193, 195, 197, 204, 205 300-305(eux. 300 κ.ε.) 
Αττάλεια, Cumanun (4 Cumanın ή Korkut ἡ Kesik 
Minare) Camii (ναός της Γαναγίας-Μητρόπολη) 
100, 101(eik. 35), 103, 121, 122(eix. 75) 
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Αττική 
Γαλάτσι, Όμορφη Εκκλησία 134, 135(εικ. 94), 167 
Δαφνί, μονή, καθολικό μονής 48, 86, 76, 119, 120 
Καισαριανή 160 
Ὑμητού βασιλική αρ. 8 93, 94(εικ. 14β) 
Αυλίς, Άγιος Νικόλαος 118 
Αυξεντίου όρος, μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ 70 
Αυτοκράτειρα Θεοδώρα 70 
Αυτοκράτειρα Ευδοκία 94 
Αυτοκράτορας Μιχαήλ Β’ 42 
Αυτοκράτορας Εμμανουήλ Κομνηνός 160 
Αφρική Β. 61, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 111, 115, 204 
Αχελώος, Επισκοπή (Μάστρου) 110 
Αχρίδα 48, 151, 180 
Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη 181(eik. 110) 
Αγία Σοφία 113, 147, 148, 149, 166, 176, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 196, 245-24δίεικ.) 
Αχρίδας περιοχή, 
Άγιος Νικόλαος Bolnički 148, 180, 181(eix. 110y) 
Άγιος Παντελεήμων 115, 118, 171, 178, 180, 
181(eix. 111) 
Bogorodica Bolnička, 180, 181(εικ. 110a) 
Gorica 115 
Όσιος Ναούμ 115 


Abu Sargeh (ναός Ay. Σεργίου) βλ. Κάιρο 

Axóren (Κιλικία), βασιλική Α΄ 93, 9ά{εικ. 14y) 

al-Karak, ναός βλ. ΠαλαιστίνΏ 

Alahan (M. Ασία), βασιλική 96(eK. 18), 101(εικ. 34), 
121 

Anjou 162 

Arapaj βασιλική βλ. Δυρράχιο 

Avdat (Odoba ń Edoba) 95 
Μαρτύριο του Αγίου Θεοδώρου, νότιος ναός 99 


Βαλεντινιανός 82 
Βαλκάνια 93, 128 
Bapácofa, Άγιος Δημήτριος 115, 117 
Βαρνάκοβα 110 
Bápoc, βλ. Πρίλαπος 
Βασιλείος Δ΄ Μακεδών 130, 213 
Βενετία 116 
Άγιος Μάρκος 67, 86, 97, 110 
Fondaco dei Turchi 148 
Βεργίνα, Παλατίτζια 142, 143, 144, 145, 149, 158, 252 
Βέροια 48, 112, 145, 170 
Αγία Παρασκευή 145 ` 
Ἅγιοι Κηρύκος και lovàírra 145, 164, 170, 178, 
189, 190, 196, 249-251 ({e1x. 249 κ.ε.) 
Άγιος Γεώργιος tou άρχοντος Γραμματικού 112, 145 
Ἅγιος Σάββας τας Κυριώτισσας 145 
Άγιος Προκόπιος 145 


Βέροια (συνέχεια) 
Άγιος Στέφανος 145 
Παλιά Μητρόπολη 112 
Παναγία Περίβλεπτος 143, 145, 149, 158, 189, 196, 
252-253(ειε. 252 κ.ε.) 
Παναγούδα (Υπαπαντή) 112, 115 
Χριστός (Σωτήρας Χριστός xou Καλοθέτου) 144, 145 
Βερρόη (Stara Zagora), ναός 115 
Βηθλεέμ, 
Κάθισμα τας Παναγίας (της Θεοτόκου), 105(ex. 
478), 106 
ναός της Γέννησης 93 
Βλαχέρνα Ηλείας 76 
Βλαχέρνα Άρτας βλ. Άρτας περιοχή 





Béviroa βλ. Μοναστηράκι Βονίτσης 
Boovía και Ερζεγοβίνη 94 
Βουθρωτό, βασιλική 114 
Βουλγαρία 117, 128, 140, 194, 203 
Βυζύη, Αγία Σοφία 121, 130, 174 


Banjska 84, 184 
Banjsko βλ. Strumica, Άγιοι Σαράντα 
Beit Loya 95 
Bijelo Polje, Άγιος Πέτρος 128 
Bosra, 
Μητρόπολη 107 
ναός Αγίων Σεργίου, Βάκχου και Λεοντίου 107, 
108(eix. 52 άνω) 
Breza, βασιλική Β΄ 93, 9ά{εικ. 14a) 
Brindisi, Santo Sepolcro 107, 116, 117, 121 


Γαλάτσι Απτικής, Όμορφη Εκκλησιά 135 
Γαριζίμ όρος, Θεοτόκος 105(e1x. 47a) 
Γαυρολίμνη, Παναξιώτισσα 159 

Γεράκι 42 

[έρασα 95, 98 

επιοκοπικός ναός 95 





κυκλικός ναός του loávvn του Βαπτιστή 104, 107 
μητροπολιτικό συγκρότηµα 99 
ναός του Αγίου Θεοδώρου 95 
πρώτη βασιλική 96{εικ. 19) 
σταυρικός ναός των Προφητών, Αποστόλων και 
Μαρτύρων 98 
Γεωργία 58, 108, 115, 117 
Γεώργιος Ακροπολίτης 238 
Γεώργιος Παχυμέρης 70 
Τλυκύ, βασιλική 110 
Γολγοθάς (Γαλαιστίνη) ναός Ανάστασης βλ. Ἱερουσαλήμ. 
Γρηγόριος Θεσσαλονίκης 89 
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Caritin Grad (Πρώτη Ιουστινιανή) 62, 94(em. 15), 
97(exx. 24) 
βασιλική Β΄ 97(eix. 24), 128 
βασιλική Δ΄ 97 

Cefalu 114 

Chernigov, Spaso-preobrazenski (Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος) 174 
Boris και Gleb 135 

Ciflic (Sulove) 142 

Cuéer, Άγιος Νικόλαος 167 

Cumanun βλ. Αττάλεια 


Δάρα, τείχος 63 
Δεσποτάτο της Ηπείρου 42, 54, 165, 172, 173, 203, 204 
Δεσπότης Νικηφόρος Κομνπνοδούκας 300 
Δεσπότης του Μορέως Μανούπλ Καντακουζηνός 338 
Διλισκέλεσι (Yilanca Bahir) βλ. Yilanca Bayir 
Διοκλητιανού ανάκτορο, μαυσωλείο, (Split) 116, 
117(eir. 68) 
Δίον, Επισκοπή 125 
Aouoáv Στέφανος (Stefan Dušan) 148, 156, 157, 181, 
182, 262, 265 
Δράμα, Αγία Σοφία 126, 127{εικ. 83) 
Δροπόλις, Παναγία Επισκοπής 159, 160, 161 
Δυρράχιο 42 
βασιλική του Arapaj 110, 111 


Daë Pazari 56, 101, 121 

Dayr Abu Matta 145 

Dayr Abu Sayfayn, ναός του Μερκούριου 6](επε. 2) 
Dayr al-Baramus, ναός al-‘Adra 99 

Dere Aëzi 50, 102, 103, 121, 122, 131, 153, 174 
Dečani 79, 184, 185(eik. 115) 

Djurdjevi Stupovi, ναός 128 

Dominus Flevit βλ. Παλαιστίνη. 

Dor βλ. Παλαιστίνη 

Drenovo (στο Kavadarci), ναός Θεοτόκου 49, 50, 126, 
127, 142, 160, 181, 182, 183, 189, 205 
Dsromi 108 





Έβδομον, 
ναός του Ακάκιου 62 
ναός τοῦ Ιωάννη του Βαπτιστή 62 

Έδεσσα, Αγία Σοφία (Παλιά Μητρόπολη) 14δίεις. 1010), 
145, 189, 196, 254-255(εικ. 254 κ.ε.) 

Ελασσόνα Ολυμπιώτισσα 48, 50, 52, 53, 56, 64, 157, 
101, 121, 126, 152, 154, 160, 161, 163, 181, 183, 
184, 193, 197, 189, 205, 327-329(eix. 327 κ.ε.) 

Ἑρμούπολη (Ashmunein), 

Μητρόπολη 98, 99(eix. 29a) 
ναός στο ιερό του Ραμσή B^ 99 


Εύβοια, Άγιος Δημήτριος 167 

Ευγένιος, Μητροπολίτης 331 

Έφεσος 95 : 
Άγιος Ιωάννης o Θεολόγος 67, 80, 97, 9δίεις. 25) 
ναός της Θεοτόκου (Παναγίας) 80, 99 


Ezra (Zora), Άγιος Γεώργιος 106ίεικ. 48), 107 
Ereğli 127 
et Tabgha (Ein-Ha-Shivah) 97 


Ζάρα (Zadar), Άγιος Δονάτιος 116, 120 


Zièa, μονή 
Άγιος Δημήτριος (βόρειο παρεκκλήσιο) 149 
ναός του Σωτήρα (καθολικό) 83, 84, 128, 149, 171, 
185 
Zleëti, ναός 115 
Zoodochos Pege (Ζωοδόχος Πηγή) 147, 149, 151, 171 
Ζούρτσα, Κοίμηση της Θεοτόκου 110, 112 
Zvartnotz, ναός τῶν Ταξιαρχών 108 
Zvenigorod 188 


Fatih Camii 130 


Gabal al-Tayr, ναός της Παναγίας 99 

Gata, Μητρόπολη 103, 107, 109 

Gorodishche, Ευαγγελισμός 135 

Gračanica 51, 53, 55, 63, 79, 83, 170, 183, 184, 186, 
189, 190, 204, 205 
Θεοτόκος 185 

Gurgaani 108 


^Hneipoc (Ἠπειρος Bóp.) 42, 43, 54, 57, 127, 132, 142, 
146, 149, 152, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 
168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 179, 184, 189, 
191, 193, 194, 202, 203, 204, 205 

Ἠπείρου Δεσποτάτο βλ. Δεσποτάτο 


Hasan Dag, Çanlikilise Çeltek, (M. Ασία) 132 


Θάσος, σταυρική Βασιλική 97, 9ϑίεικ. 28) 

Θεβέστη (Thebessa), βασιλική 95, 96(euc. 22) 

Θεοδώρα Παλαιολογίνα 70 

Θεοδώρα, αυτοκράτειρα 70, 228 

Θεόδωρος Βαλσαμών 82 

Θεόδωρος Μετοχίτης 55 

Θεόδωρος Κομνηνός 187 

Θεοτόκος της Αττάλειας, ναός (βλ. Αττάλεια, Cumanun 
Camii) 


Θεοτόκος του Matejié στο Κουμάνοβο βλ. Marejic 
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Θεοφάνους Συνεχιοτής 63 


Θεσσαλία 53, 152, 154, 161, 189 
Θεσσαλονίκη 41, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 81, 


112, 127, 140, 142, 144, 146, 155, 158, 161, 165, 
167, 168, 169, 170, 171, 173, 179, 179, 184, 189, 
190, 191, 194, 202, 204, 205 

Αγία Αικατερίνη 81(eix. 8.02), 125, 142, 161, 164, 
165, 166, 168, 169, 170, 173, 178, 179, 190, 
191, 193, 194, 196, 202, 203, 290, 269-274(επε. 
270κ.ε.) 

Αγία Σοφία 49, 51, 72(εικ. 5), 76, 83, 86, 100, 101, 
102(e1x. 38), 103, 121, 125, 126, 130, 157, 161 

Άγιοι Απόστολοι 56, 56, 81(e1x. 801), 155, 161, 164, 
165, 166, 168, 170, 173, 178, 179, 189, 190, 
191, 193, 194, 196, 206, 275-280(εικ. 276 κ.ε), 
276, 290, 

Άγιος Δημήτριος 86, 96, 97(erk. 23), 112 (158) 

Άγιος Μηνάς 76, 143 

Άγιος Νικόλαος Ορφανός 84, 142, 143, 144, 145, 
149, 158, 167, 189, 190, 196, 281-283(ex. 
281K.e.) 

Άγιος Παντελεήμων (Μονή της Περιβλέπτου του 
κυρ-]σαάκ) 161, 164, 168, 169, 170, 174, 178, 
179, 189, 190, 191, 193, 197, 206, 284-288(eix. 
285 Ke.) 

Αχειροποίπτος 62, 93 

Δυτικό Οκτάγωνο 104, 105(εικ. 46) 

Μικρή Ἁγία Σοφία 77, 157 

Μονή Φιλοκάλλη 166, 167 

Μονή Ακαπνίου 166, 170 

Μονά Βλατάδων (καθολικό της μονής Βλατάδων, 
Παντοκράτορας ή Σωτήρας) 79, 80, 81(eux. β4), 
84, 142, 154, 157, 158, 159, 160, 160, 161, 163, 
183, 189, 190, 193, 197, 204, 205, 290-293(eix. 
290 κ.ε.) 
παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 80 

Νέα Μονή 170 

Όσιος Δαυίδ 155 

Παναγία Χαλκέων 168, 169 

Προφήτης Ἠλίας 166, 168, 170, 193, 194 

Ροτόντα 80, 104(εικ. 43) 

Ταξιάρχες 81(eix. 8β), 142, 143, 144, 145, 149, 

156, 167, 168, 169, 189, 190, 193, 197, 203, 

204, 294-296(εικ. 294 κ.ε.) 

Ταξιάρχης βλ. Ταξιάρχες 

Χριστός Παντοδύναμος 167 





Θράκη 189 
Θωμάς Preljubovié 145, 254 


Ἰάκωβος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 284 
Ἰγνάτιος του Σμολένσκ 89 
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Ἱεράπολη (Pamukkale), μαρτύριο του Αγίου Φιλίππου 
106, 107 
Ἱερουσαλήμ 68, 85 
Γολγοθάς, ναός της Ανάστασης 104(cix. 42) 
Μόνη του Τιμίου Σταυρού 68 
ναός της Ανάληψης (στο Όρος των Ελαιών) 104, 
116 
ναός της Θεοτόκου 62 
ναός του Αγίου Τάφου (Άγιος Τάφος) 104 
Οκτάγωνο του Τάφου της Θεοτόκου 104, 105ίεικ. 
44) 
Ἰουλιανή Ανυκία 70 
Ιουστινιανός 68, 82, 97, 99, 100, 232 
Inékio (Pec) 186 
Άγιοι Απόστολοι (καθολικό της πατριαρχικής μονής) 
67, 186 
Πατριαρχείο 79, 87, 174 
]σαάκ Κομνηνός 232 
Ἰωάννης Κομνηνός 123, 240 
Ἰωάννης Καντακουζηνός 84 
Ἰωάννης Φραγκόπουλος 341 
Ἰωάννινα, νησί, μονή Φιλανθρωπινών 160 


Ivan Asen Β΄ 187 
lvanjani 128 


Κάιρο, βασιλική του Αγ. Σεργίου (Abu Sargeh) 111 
Καισάρεια (περιοχή), 
ναός tnc Nablus 132 
ναός του Kirsehir 132 
Καλαμπάκα βλ. Καστράκι ` 
Καμπιά, Άγιος Νικόλαος 120, 143 
Καστοριά 48, 112, 142, 171 
Άγιοι Ανάργυροι 112, 143, 145 
Άγιος Στέφανος 83, 111, 115, 142, 143, 145, 177 
Ταξιάρχες 111, 115, 142 
Καστράκι (Καλαμπάκα), N. Τρικάλων, Παναγία ἡ Κοί- 
pnon της Θεοτόκου 143(eix. 101n), 149, 158, 177, 
189, 190, 197, 204, 330(eux.) 
Κάταρο (Kotor) Μαυροβουνίου, Άγιος Τρύφων 116 
Κάτω Ἰταλία 110 
Κίεβο 48 
Ἁγία Σοφία 79, 135, 136 
Desyatinnaya Cerkva 135 
Κίσσαμος βλ. Κρήτη, Κίσσαμος 
Κίτρος Πιερίας, Επισκοπή 125, 126, 161 
Κοζάνη, βασιλική της Αγίας Παρασκευής 102 
Κόκκινη Μονή (Deir-el-Ahmar) 98 
Κόρινθος 62, 81, 146, 162, 193, 204 
Άγιος Ἰωάννης Θεολόγος 80, 81(eix. 8y) 
Απόστολος Γ]αύλος Αγοράς 8](εικ. 8y) 


EYPETHPIO 


Κόρινθος (συνέχεια) 
ναός Βήματος 80, 81(euc. 8y), 146, 149, 189, 193 
Temple Hill Church 162, 193 
Κουντουριώτισσα. (Πιερία) 125, 142, 161 
Κρήτη 43, 112, 115, 142, 146, 154, 159, 160, 162, 178, 
188 
Άγιος Πολύκαρπος 160, 162 
Άγιος Χαραλαμπος 160 
Αλκιανό Χανίων, Άγιος Κυργιάννης 159 
Ανωπόλη Πεδιάδας, Παναγία 178 
Ασώματος Αμαρίου, παρεκκλήσιο του ναού της Ke- 
pác 159 
Γόρτινα, Άγιος Τίτος 49, 101 
Επισκοπή Βησσαρίωνος 110 
Κάτω Αχαρνές Τεμένους, Παναγιά 159 
Κιθαρίδα Μαλεβιζίου, Παναγίας 146 
Κίσσαμος, Επισκοπή (Ταξιάρχης Μιχαήλ) 104, 115, 
116, 121 
Κουναβοί Πεδιάδας, 
Άγιος Δημήτριος 178 
Άγιος Νικόλαος 178 
Σωτήρας Χριστός 178 
Κριτσά (Μιραμπέλλο), Παναγία Κερά 154, 162 
Λουμπινιές (Φόδελε Μαλεβιζίου), Παναγία 164, 
178 
Λουσακιές Κισσάμου, 
Άγιοι Χαράλαμπος και Νικόλαος 162 
Άγιος Νικόλαος 160 
Μαλεβίζι Μυλοποτάμου, 
Άγιος Γεώργιος Καμαριώτης 143, 146, 178 
Παναγιά Κιθαρίδας 146, 147 
Άγιος Γεώργιος Καμαριώτης 146 
Μονοφάτσι Ἡρακλείου, Σωτήρας Χριστός (ή μικρή 
Επισκοπή Αρκαδίας) 178 
Μυλοπόταμος, Άγιος Γεώργιος Καμαριώτης 149 
Νεροχώρι (Αποκόρωνας), Άγιοι Πάντες 159 
Πραιτώρια ἡ Προτόρια Μονοφατσίου, Αρχάγγελος 
Μιχαήλ 143, 146, 149 
Τέμενος Νομού Ἡρακλείου, Παναγία της Μονής 
Παλιανής 143, 146 
Φόδελε Μαλεβιζίου (βλ. Λουμπινιές) 
Κρίσπος 232 
Kprvoá (Μεραμπέλλο), ναός της Κεράς 162 
Κυκλάδες 42 
Κύπρος 83, 94, 95, 96, 110, 112, 147 
Αγία Τριάδα 95(εικ. 16a) 
Αμαθούς, 
βασιλική (νοτιοανατολική) extra muros 20, 94 
βασιλική 12, 94, 95 (ei. 16β) 
Αφιθιώτισσα 121 
Καλογραία, Χριστός Αντιφωνητής 121 
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Κύπρος (συνέχεια) 


Καρπασία, βασιλική του Ἁγίου Φίλωνος 94 
Κούριον, Βασιλική 95, 96{εικ. 21) 
Μονή vou Αγίου Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη 120 
Παναγία Αφέντρικα 147 
Παναγία Κανακαριά 147 
Παναγία Συκά 147 
Πέγια, 
βασιλικές II και III 94 
βασιλική και το βαπτιστήριο της Αγίας Τριάδος 94 
βασιλική του Αγίου Γεωργίου 94 
Πόλη, βασιλική 112 
Τριμιθούς βασιλική του Ay. Σπυρίδωνος 112 
Χρυσοστόμος 121 


Κυψέλη βλ. Τουρκοπάλουκο (Κυψέλη) 

Κωνσταντίνος 82, 97 

Κωνσταντίνος Α’ 82 

Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος 63, 69, 76, 77, 82, 86 
Κωνσταντίνος Μονομάχος 312 

Κωνσταντινούπολη (Πόλη) 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 


53, 54, 55, 56, 58, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 81, 82, 83, 

85, 87, 102, 113, 115, 123, 124, 127, 129, 140, 141, 

152, 153, 154, 155, 163, 165, 166, 168, 171, 177, 

189, 193, 202, 203, 204, 205, 213, 216 

Αγία Ειρήνη 93, 100(eix. 31), 122, 174 

Αγία Σορός στη Βλαχέρνα 85 

Αγία Σοφία (Μεγάλη Εκκλησία) 49, 55, 62, 6ά, 69, 
76, 85, 86, 87, 88, 89, 96 

Άγιοι Απόστολοι 62, 67, 80, 82, 86, 87, 97 

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος 51, 62, 107 

Άγιος Ανδρέας εν τη Κρίσει 123, 152, 153, 154, 163, 
189, 190, 193, 196, 213{εικ. 213 κ.ε.) 

Άγιος Αρτέμιος, μαρτύριο 83 

Άγιος Θεόδωρος πλησίον του Χαλκού Τετραπύλου 
216-219(ειε. 217 κ.ε.) 

Άγιος Ἰωάννης στο Έβδομον 104 

Άγιος Πολυεύκτος 51, 102 

Άνθιμος μάρτυρας 62 

Atik Mustafa Paga Camii (Προφήτης Ηλίας εν Ie- 
τρίω) 49, 129, 130 

Βλαχέρνα 89 

Gül Camii (Αγία Θεοδοσία) 41, 50, 124, 125, 144, 
153, 161 

Θεοτόκος Κεγαριτωμένη (μονή) 67 

Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων 84 

Isa Kapısı Mescidi 142 

Κάρπος και Γ]άπυλος, μαρτύριο 103(eik. 41), 104 

Kilise Camii (Molla Gürani) (πιθανόν Άγιος Θεό- 
δωρος πλησίον του Χαλκού Τετραπύλου) 49, 
8l(ex. 8a), 148, 163, 164, 165, 168, 169, 178, 
189, 190, 191, 193, 196, 217-219(etk. 217 κ.ε.) 

Koca Mustafa Paga Camii 123, 213 
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Κωνσταντινούπολη (Πόλα) (συνέχεια) 
Κυριώτισσα Θεοτόκος (Kalenderhane), 49, 51, 102, 
129, 135, 154, 155, 160, 163, 189, 190, 192, 
196, 202, 220-224{εικ. 221x.e.) 
βασιλική του Βήματος 129 
παρεκκήσι του Μελισμού 220 
παρεκκλήσι του Ἁγίου Φραγκίσκου 220 
Küçükyalı 119, 171, 172 
Manastir Mescidi 141, 142, 143, 149, 162, 168, 
189, 190, 191, 193, 196, 225-227 (ex. 225 κ.ε.) 
Μονή Επεργέτιδος, Θεοτόκος Ευεργέτις 67, 69 
Μονή Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδος 70 
Μονή Κυρά Μάρθας 225 
Μονή Λιβός (monastery of Lips) (Fenari Isa) 56, 70, 
81(eix. δα), 128, 131, 142, 153, 155, 168, 228- 
231(&x. 229 κ.ε.) 
βόρειος ναός (Υπεραγίας Θεοτόκου Ilavaypá- 
ντου) 56, 13], 132, 153 

γότιος ναός, (Τίμιος Ιωάννης Πρόδρομος ο Ba- 
πτιστής) 50, 70, 83, 152, 153, 154, 163, 189, 
193, 196, 204 

Μονή Μαγγάνων, Άγιος Γεώργιος 124 

Μονή Μυρελαίου (Bodrum Camii) 144 

Μονή Παμμακαρίστου βλ. Παμμακάριστος 

Μονή Παντοκράτορος, ναός Χριστού Παντοκράτο- 
pos (Zeyrek Kilise Camii) 137 
βόρειος ναός Παναγίας της Ελεούσας 132, 133 
μαυσωλείο του Ιωάννη Β΄ 132, 133 
νότιος ναός του Χριστού 

Μονή Πατριάρχου Αθανασίου 142 

Μονή Στουδίου 69, 113 
ναός της μονής του Στουδίου 73, 93(eix. 6) 

Μονή Χριστού ΓΠαντοδύναμου 70 

Μονή Χώρας (Χριστός της Χώρας) (Kariye Camii) 
50, 51, 55, 80, δ](εικ. δα), 83(ex. 9), 123, 124, 
142, 153, 154, 155, 156, 163, 166, 168, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 196, 202, 206, 232- 
237(eix. 232 κ.ε.) 

Μουχλιώτισσα ή Παναγιώτισσα Θεοτόκος 151, 196, 
238-299(εικ. 238 κ.ε.) 

ναός Αγίων Αποστόλων 41 

ναός Αγίων Σέργιου και Βάκχου 51, 62, 109 

ναός της Αίνου (Fatih Camii) 130 

ναός του Μυρελαίου 131 

Νέα Εκκλησία (ή Νέα Μεγάλη Εκκλησία) 49, 50, 
63, 121, 130, 131, 132, 135 

Odalar Camii 83, 131, 163 

Παμμακάριστος (Fetiye Camii) 49, 50, 56, 70, 
81(ex. 8a), 123, 142, 152, 153, 154, 155 163, 
189, 190, 191, 193, 196, 240-244{εικ. 241κ.ε.) 
παρεκκλήσιο της Βράναινας, ταφικό ναῖδριο 

155, 168 

Παναγία Περίβλεπτος 63 


Κωνσταντινούπολη (Πόλη) (συνέχεια) 
παρεκκλήσι της Αγίας Σορού 78 
παρεκκλήσι του Μελισμού 220 
Παρθένος των Χαλκοπρατείων 85 
στοά tou Βουλευτηρίου 62 
Στουδίου μονή βλ. Μονή Στουδίου 
Τοκλού Μεστζιντί 128 
Χριστός Παντεπόπτης (Eski Imaret) 49, 131 
Χριστός Ευεργέτης (Christ Evergetes) 124 
Χριστός ο Φιλάνθρωπος 137 

Κωνοτάντιος 97, 105 

Κώνστας Β΄ 82 


Kachi (δυτ. Γεωργία) 117 
Karkur Illit 99 
Karm el-Ahvariya, ναός 93, ϑά(εικ. 148) 
Khan el-Ahmar, μονή του Ἁγίου Ευθυμίου 99 
Kirsehir στο Ücayak (M. Ασία) 130 
Konjuh, ναός 107 
Korkut βλ. Αττάλεια 
Kuéeviste, 
Παναγία Θεοτόκος 156, 187 
Sv. Spas 187 
Kuršumlija, ναός του Αγίου Νικολάου (Toplica) 128 
Kursi — Gergesa, λίμνη (Γαλιλαία) 94, 95, 96, 99 
Kursunlu (Ελεγμοί), Άγιος Αβέρκιος 127 
Kveli Gavazi (δυτ. Γεωργία) 117 


Λάμποβο, Κοίμηση της Θεοτόκου ή του Τιμίου Σταυ- 
ρού 127, 154, 160, 163, 189, 192, 193, 197 (ex. 
312-314) 

Λεοντάρι Αρκαδίας, Άγιοι Απόστολοι 167, 174, 175, 
177 

Λεοντόπολη, (Παλιά Ioaupía) της Λυκαονίας, οκτάγωνο 
104 

Λευκή Μονή (Deir-el-Abiad) 98 

Λεχαίο, βασιλική Αγίου Aswviôn 94 

Λέων Αλλάτιος (Leo Allatios) 62, 63(e1x. 4), 68, 71, 73, 
74, 75, 76, 77, 82, 88, 89 

Λέων ΣΤ” 228 

Λέων, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 245 

Λινού μονή (βλ. Παπίκιο όρος) 

Λουζινιάν 121 

Λυκαονία 61 
Binbirkilisse 128 
ναός της Λαοδικείας 88 

Λυκία 102 
βασιλικά Ada 94 
βασιλική του Gremiler 94 


Liakit 117 
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Lipljan, Vavedenje 161 
Lovech 102, 103, 122 


Μακεδονία 42, 43, 48, 52, 56, 102, 110, 125, 126, 132, 
142, 154, 157, 169, 188, 189, 202 
Mávn 42 
Πλάτσα 112 
Μανουήλ Α΄ 83 
Μανουήλ Καντακουζηνός 177 
Μανουήλ Κομνηνός 82, 83 
Μανουήλ Φιλής 70 
Μανωλάδα, Παλαιοπαναγιά 117, 118, 146 
Mapéa (Αίγυπτος), ναός του λιμένα (Hawmariya) 
9θΓεικ. 30) 
Μαρία Δούκαινα Βράναινα 240, 243 
Μαρία Παλαιολογίνα 238 
Μάρκος Πατριάρχης Αλεξανδρείας 82 
Μαρμαράς 127, 131 
Μαρτύριο του Αγίου Θεοδώρου, βλ. Avdad 
Μάστρο, Επισκοπή 112 
Ματθαίος Βλάσταρις 169 
Ματθαίος, Μητροπολίτης 331 
Μεγάλη Πρεσλάβα βλ. Πρεσλάβα 
Μεγάλος Λογοθέτης Θεόδωρος Μετοχίτης 232 
Μέγας Κωνσταντίνος 88, 105 
Μελένικο, Άγιος Νικόλαος 111, 187(ex. 1208) 
Μέντζενα Αχαΐας, βασιλική 112 
Μεσπμβρία, 
Άγιος Ἰωάννης 159 
βασιλική της Μεσημβρίας στη Βουλγαρία 93 
Μητρόπολη 110 
νέα Μητρόπολη (Άγιος Στέφανος) 187(eik. 120y) 
παλιά Μητρόπολη 142, 145 
Μεσοποταμία Άνω 107 
Μεσοπόταμος 191, 193 
Άγιος Νικόλαος 142, 146, 161, 162, 163, 170, 189, 
193, 197, 206, 312-3]5(εικ. 312) 
Μεσσηνία 152, 459 
Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας 128, 135, 136, 171 
Μικρά Ασία 42, 57, 58, 93, 95, 101, 131, 171 
Μιλάνο, Άγιος Λαυρέντιος 107 
Μιλούτιν 144, 167, 184, 281 
Μιχαήλ Γ΄ 131 
Μιχαήλ Β΄ 321, 238 
Μιχαήλ Γκλαβάς 70 
Μιχαήλ Γκλαβάς Ταρχανειώτης, Πρωτοστάτωρ 240 
Μιχαήλ H^ 70, 83 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος 40 
Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος 228 
Μιχαήλ Παλαιολόγος 70 
Μιχαήλ Σύγκελλος 232 


Μιχαήλ Ψελλός 88 
Μοναστηράκι Βονίτσης, Παντοκράτωρ 53, 148, 164, 
166, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 189, 190, 
191, 193, 197, 203, 204, 205, 206, 309-311(eu. 
309 κ.ε) 
Μοναστήρι — Άγιος Νικόλαος 145 
Μονεμβασιά 42, 
Ἁγία Σοφία Οδηγήτρια 48, 76, 84, 120 
Μονή του Αγίου Αντωνίου, καθολικό 135 
Μονή των Σύρων (Umm-es-Surab) 95 
Μοράβα 187 
Μόσχα, Κρεμλίνο, Ευαγγελισμός 137, 188(eix. 121) 
Μουδανιά 130 
Μύρα, Άγιος Νικόλαος 51, 80, 101, 121, 122, 123, 130 
Μυσιράς 42, 48, 81, 130, 140, 148, 149, 151, 165, 175, 
177, 178, 189, 193, 194, 202, 203 
Αγία Σοφία 81(eix. 86), 146, 165, 175, 177, 178, 
190, 191, 197, 338-340 (ex. 338 κ.ε.) 
Άγιοι Θεόδωροι 8l(ex. 85) 151, 191, 193, 197, 
336-337(εικ. 336 κ.ε.) 
Άγιος Δημήτριος (Χριστός Ζωοδότης- Μητρόπολη) 
88, 140, 174, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192, 
193, 331-335(ex. 332 κ.ε.) 
μονή Βροντοχίου (Βροντόχιο, Οδηγήτρια “Αφεντι- 
κό”) 81(ex.), 147, 151, 170, 174, 175, 176, 177, 
178, 190, 191, 192, 193, 197, 203, 344-34G(eik. 
345 κ.ε) 
Παντάνασσα 174, 175, 176, 177, 178, 191, 192, 
193, 194, 197, 203, 341-343(eix. 341 Ke.) 
Περίβλεπτος 83 


Madensehir (Bin-bir Kilisse), ναός αρ. 10 104 

Mazara, καθεδρικός 114 

Martinici βαοιλική 112, 156 

Marusinac 93 

Matejié (Κουμάνοβο), Θεοτόκος 170, 184, 190 

Mayafarquin ἡ Meyyafarikin, B. Μεσοποταμία, ναός 49, 
101, 102{εις, 37) 

Meriamlik 100, 121 

Mileševa, ναός Αναλήψεως 84, 128 

Miraye βλ. Οκτάγωνο 

Mokvi (Καύκασος Αμπχαζίας), ναός της Ανάληψης 49, 
128, 135, 136 

Monreale 114 

Mostour-Cim στο Skelam 94 

Mystratypus 140 


Ναῖσος (Ni), Curlina επισκοπικός ναός 110, 111, 115 
Νάξος, 

Απείρανθος, Ayía Κυριακή 127 

Φώωτοδότης 134 
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Ναύπακτος 42 
Νεμάνια, Άγιοι Στέφανος και Συμεών 172 
Νεμέα, βασιλική 112 
Νίκαια (Iznik-Nicaea) 40, 42, 43, 111, 114, 156, 204 
Ayía Σοφία 113 
Κοίμηση της Θεοτόκου 50, 51, 87, 113, 123, 152, 
153, 156, 160 
Κοιμητηριακή “tou Θεάτρου” 80 
ναός 2 κοντά στην πύλη του Yenisehir, Άγιος Tpó- 
«ov 154, 156, 163, 165, 204 
ναός 2 κοντά στην Πύλη της Κωνσταντινούπολης 
156, 164, 165. 204 
Νίκαιας, Αυτοκρατορία 165 
Νικήτη, βασιλική 93 
Νικηφόρος Βλεμμύδης 77 
Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Μητροπολίτης 331 
Νικόλαος Καβάσιλας 73 
Νικόλαος Μεσαρίτης 82 
Νικόπολη 62 


Nekresi 115 

Nerezi, Άγιος Παντελεήμων 129, 130, 155 

Nessana (ή Nitzana) της Νεγκέβ, ναός των Αγίων Σερ- 
γίου και Βάκχου 99 

Novgorod 48, 137 
Άγιος Αντώνιος 137 
Άγιος Γεώργιος 137 

Νονί Pazar, ναός του Άγιου Πέτρου (Petrova Crkva) ή 
Ayío: Πέτρος και Παύλος 117, 118, 121, 128 


Οκτάγωνο, 
Δυτικό Οκτάγωνο της Θεσσαλονίκης βλ. Θεσσαλο- 
νίκη 
Θεοτόκος στο όρος Ταριζίμ (Νεάπολις) 104 
Καπερναούμ 104 
Miraye (Συρία) 104 
Λεοντόπολη βλ. Λεοντόπολη, οκτάγωνο 
Τάφος της Θεοτόκου βλ. Ἱερουσαλήμ, Οκτάγωνο 
Ölüdeniz (M. Ασία) 94 
Ὁμορφοκκλησιά, Άγιος Γεώργιος 146, 148, 149, 163, 
164, 166, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 185, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 196, 257-261 (e1x. 257κ.ε.) 
Όσιος Λουκάς, μονή (Φωκίς) 76(ex. 7a), 83, 119, 133, 
166 
καθολικό του Όσιου Λουκά 79, 85(ex. 10), 88, 
120(ex. 72) ` 
Παναγία 76, 88, 110, 119, 120, 133 
Όσιος Μελέτιος (Κιθαιρώνας), μονή, καθολικό του 
Όσιου Μελετίου 76, 84, 88, 133(εικ. 91), 134, 164 


Πακουριανός 67 


Παλαιολόγοι 54, 56, 70, 83, 139, 153, 170, 203, 254, 
Παλαιστίνη 104, 116, 232, 84, 93, 95, 96, 97, 99 
Άγιος Σάββας 94 
Άγιος Στέφανος 94 
Λαύρα του Αγίου Σάββα 84 
al-Karak 94, 95(eir. 17) 
Dominus Flevit 95 
Dor 94 
Παλαμάς 158 
Παλέρμο, 
Cappella Palatina 114, 115 
Μαρτοράνα (St. Mary's of the Admiral) 86, 87, 110 
Παμφυλία, ναός στη Δέρβη 104 
Παναγία Ελεούσα (Βέλιουσα), μονή 117, 118 
Παναγία Επισκοπής Δροπόλεως βλ. Δρόπολις 
Παπίκιο όρος, μονή του Λινού 126 
Πάρος, Καταπολιανή (Εκατονταπυλιανή) 97, 98 
Πάτμος, Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 88 
Πατριαρχείο του Ιπεκίου βλ. Ιπέκιο (Peć) 
Πατριάρχης Ιωάννης IB 240 
Πατριάρχης Κοσμάς 232 
Πατριάρχης Νήφων 166, 275 
Πατριάρχης Φώτιος 131 
Παύλος Σιλλεντιάριος 64 
Πάφος, Αγίου Νεοφύτου, Εγκλείστρια 67, 83 
αχώμιος 174, 344, 336 
Πελεκητή, Άγιος Ἰωάννης 131 
Πελοπόννησος 42, 43, 112, 174 
Hépyn 97 
Περιστερά, Άγιος Ανδρέας 67 














Περόντι, Άγιος Νικόλαος 142 
Περούστιτσα (Κόκκινη εκκλησία) 107, 108(eix. 51) 
Πρίλαπος της Πελαγονίας (Prilep, Varoš) 157, 265 
Άγιος Δημήτριος 142, 147, 148 
Άγιος Νικόλαος 147 
Πλίσκα (Βουλγαρία), ανακτορικός ναός 114 
Πισιδία (Pisidien) 100 
Πρεσλάβα (Βουλγαρία), βασιλικές αρ. 3 και αρ. 4 159 
Πρέσπα Άγιος Αχίλειος 83, 111 
πριγκήπισσα Θεοδώρα ανηψιά του Μιχαήλ Θ΄ 213 
Πριζρένη 
Bogorodica Ljeviška 177 
Prizren (Άγιοι Αρχάγγελοι) 79 
Προκόπιος Καισάρεως 62, 89 
Προποντίδα, Ayia Γλυκερία 124, 125 
Πρωτοβεστιάριος Ιωάννης Ραούλ 213 
Πρωτόρια Μονοφατσίου Αρχάγγελος Μιχαήλ 143 
Πρωτοστάτωρ Μιχαήλ Γκλαβάς Ταρχανειώτης 240 





Pamphilien 100 
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Pamukkale βλ. IepároAn 
Peć (Ππέκιο), Άγιοι Απόστολοι 186 
Ῥεταρία, 
βαπτιστήριο του St. Angelo 104 
κυκλικός ναός 104 
Polotsk, Ἁγία Σοφία 135 
Prizren (Πρισδιάνα), 
Άγιοι Αρχάγγελοι 79 
Bogorodica Ljeviška 113, 161, 166, 170, 177, 179, 
180(ek. 108a-C), 183, 184, 185, 187, 189, 190, 
204, 191 
Prokuplje, Άγιος Προκόπιος 113, 179, 181(ei«. 109) 


Qal'at Si'man, ναός του μαρτυρίου 98 
Qasr ibn Wardan 101, ]02(εικ. 36), 115 


Ῥασκία 171 
ναοί 172 

Pía, Μονή (ναΐσκος, πύργος) 152 

Ῥοδιά, Άγιος Νικόλαος Ι6ά{εικ, 1061), 170, 171, 173, 
178, 171, 189, 190, 191, 193, 197, 203, 322- 
323(ex. 322 κ.ε.) 

Ῥώμη 86, 93 
Αγία Αγνή 93 
Άγιος Λαυρέντιος (έξω από τα τείχη) 99(εικ. 13) 
Άγιος Σεβαστιανός (στην Αππία Οδό) 93 
Βασιλική των Αγίων Μαρκελίνου και Πέτρου 93 
Santa Constanza 104 
St. Stefano Rotondo 104 

Ῥωσία 49, 54, 58, 128, 140, 172, 188 


Ratac, Θεοτόκος (Bogorodica) 128, 147 

Ray Gonzalez de Clavijo 63 

Rehovot, βόρειος ναός 95 

Resafa (Ῥεσαφά)-Σεργιούπολη (Sergiupolis) 
βασιλικές Α΄ (Άγιος Σέργιος) και Β΄ 101 
τετράκογχο μαρτύριο 107 


Σάλωνα συγκρότημα βασιλικών 99 
Σαντορίνη 
Παναγία της Γωνιάς στην Επισκοπή 135 
Πισκοπή 135 
Σελεύκεια Πιερία, μαρτύριο της Αγίας Θέκλας 107, 108 
Σερβία 52, 57, 58, 79, 84, 88, 132, 140, 149, 165, 178, 
179, 184, 188, 189, 194, 203, 204, 205 
Άγιος Μπνάς 143 
Bogorodica Ljeviška βλ. Prizren 
Βασιλική 110, 111, 143, 147, 206 
Σερβίων βασιλικά 110, 111, 143, 147, 193, 206 
Σέρρες 156, 262 
Ἅγιος Γεώργιος Κρυονερίτης 115 
Άγιος Ἰωάννης Πρόδρομος 70, 154, 189 


Σέρρες (συνέχεια) 
βασιλική 110 
βασιλική των Αγ. Θεοδώρων 111 
Μονή του Τιμίου Προδρόμου 83, 156, 163, 189, 
191, 192, 193, 196 
ναός των Αρχαγγέλων 115 
Σίγη (ή Σική) ναός των Αρχαγγέλων 122 
Σικελία 93, 114 
Modica ναός San Pancratii 115 
ναός San Pietro ad Baias 115 
Σιλεντιάριος 55 
Σκόπια 156, 181 
Σκριπού Βοιωτίας 131 
Σκυθόπολη 
Άγιος Ευθύμιος (Beit-Shean ή Beisan) 99 
μητρόπολη (Beith-Shean ή Beisan) 104 
Beit Shean μονή της “Κυρίας Μαρίας” 94 
Παλαιστίνη, Μητρόπολη (Beth Shean) 103 
Σλάβοι 54, 64, 103 
Σόφια, Άγιος Γεώργιος 117 
Σπάρτη 
Άγιος Νίκωνας 110 
βασιλική 112 
Στέφανος Λουσάν βλ. Δουσάν 
Στόβοι βόρεια βασιλική µε βαπτιστήριο 94, 181 
Στρούμιπσα Άγιοι Σαράντα, Banjsko 144 
Συμεών Θεσσαλονίκης 72, 73, 74, 76, 77, 80, 87, 89 
Συρακούσες, 5. Lucia 114 
Συρία 84, 95 
Σχολή της Πρωτεύουσας 52 
Σωτήρας βλ. Drenovo 


Santo Sepolcro βλ. Brindisi 
Serdica, Rotunda 117 
Sheikh Bader, 
βασιλική του συγκροτήματος 95 
συγκρότηµα 99 
Shivta (ή Sbeita), 
βασιλική 99 
βόρεια εκκλησία 95 
Smolensk, 
Μητρόπολη των Κανάλων (Sobor πα Protoke) 135, 
186{εικ. 100), 137, 188(e1x. 122) 
Μητρόπολις των Boris και Gleb 137 
ναός του Αγίου Ιωάννα του Θεολόγου 135, 137 
Sohág ή Sahaÿ (Λευκή μονή) 98, 99(εικ. 29β) 
Sopoćani, μονή Αγίας Τριάδας 79, 84, 128, 146, 171, 
172, 184, 185(eix. 116), 193 
Άγιοι Γεώργιος και Νικόλαος (παρεκκλήσια) 172 
Split (Σπαλάτο), 
μαυσωλείο του ανακτόρου του Διοκλητιανού βλ. 
Διοκλητιανού ανάκτορο 
Καθεδρικός 12 
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Stara Pavlica, ναός του Απ. Παύλου 126, 127(επε. 84), 
157, 160, 183 

Staro Nagoritino, Άγιος Γεώργιος 113, 115, 161, 167, 
170, 186, 204 

Štip (Αρχάγγελος) 160, 170 

Strumica, Banjsko, Άγιοι Σαράντα 144 

Studenica, Θεοτόκος 79, 84,.128, 184 

Syrien 107, 140 

Suzdal Sabor (Μπτρόπολη tou Suzdal) 128, 188 


Ταξιάρχης της Πολίχνης 158 

Ταορμίνα, ναός Forza d'Agro 114 

Τάταροι 188 

Τηγάνι (Μάνη), βασιλική 112 

Τήνος 43 

Μβεριάς 97 

Τάρνοβο, (Veliko Türnovo), Σαράντα Μάρτυρες 84, 

187(εικ. 120α) 

Τουρκοπάλουκο (Κυψέλη), Άγιος Δημήτριος, 148, 149, 
151, 157, 166, 168, 190, 191, 193, 197, 318- 
321(ex. 319x.e.) 

Τραπεζούς 40, 42, 43 
Αγία Σοφία 128, 171, 140, 80 
vaoí 172 

Ἰρίγλεια Βιθυνίας, Kayseri 131 

Fatih Camii 130 

Tpénaio 97 








Tomarza, ναός της Παναγίας 128 

Toplica βλ. Kuršumlija 

Torcello, Santa Foca 116, 117, 121 

Travnik (Boovia) 94 

Treskavac (Πελαγονία), Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
154, 157, 183, 189(εικ. 265 κ.ε), 265-268 

Tur Abdin 101 


Ὑμητός, βασιλική βλ. Αττική 


Yard, Άγιος Νικόλαος-Μητρόπολη]35 

Yaroslavl, Προφήτης Ἠλίας 137 

Yilanca Bayir, (Διλισκέλεσι Βυθινίας), ναός του Nixn- 
τιάτη 128, 132(eik. 89), 137, 171 

Yuriev-Polsky, Άγιος Γεώργιος 188 

Yusa Tepesi Βοσπόρου, Άγιος Παντελεήμονας 127, 213 


Umm-es-Surab (Μονή των Συρίων) 99 


Vladimir 
Μπτρόπολη της Κοίμησης της Θεοτόκου 135, 136 
Χρυσή Πύλη 137 


Φάρος, Παναγία 131 
Φέρρες, Ιζοσμοσώτειρα 130, 133 
Φθιώτιδες Θήβαι 93, 94 
Φίλιπποι, κοιμητηριακή βασιλική 112 
Φιλιππιάδα 174, 179, 193, 194, 205 
Παντάνασσα 149, 164, 165, 166, 170, 172, 173, 
174, 178, 189, 190, 191, 193, 195, 197, 202, 
203, 204, 205, 324-326(επκ.) 
Φίλιπποι 112 
βασιλική 93 
βασιλική Α΄ 62, 97, 98 
οκτάγωνο 106 
Φόδελε, Παναγία στις Λουμπινιές βλ. Κρήτη 
Φωκίδα, Μονή Οσίου Λουκά βλ. Όσιος Λουκάς 


Χάλκη, Παναγία της Καμαριώτισσας 118 

Χαλκηδόνα 70 

Χερσόνησος του Αίμου 93 

Χερσόνησος, τείχος 63 

Χίος, Néa Μονή 88, 118, 119, 121, 166, 172 

Χριστιάνοι στην Τριρυλλία, Μεταμόρφωση του Σωτή- 
ρος 76, 119, 120 

Χρυσόστομος 49, 74, 87 

Χωνιάτης 82 


οσο 


ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ EIKONON" 
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81. Τσώνης B.: c. 283 By (Μπακιριζής X., B. Ἰσώνης, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Θεσσαλονίκη 2003). Van Millingen A.: 53. Vecchi M.: 66. 
Wulff O.: 99. Wulzinger K.: 86 a. Χαϊδεμένος E.: a. 277 β. 278 β, y. 281, 282 a, 285 a, 290, 294. Χατζηγιάννης M.: o. 327, 328 a-y. Χατζηδά- 
xn-Mnayapé N.: 7a, 0.35. Χατζηδάκης M.: 332 a. Χαιζατρύφωνος E.: χάρτης o. 43, εικ.: 7B, 48. 52, 828, 101(avaoy.), 102 (ανασχ.), 103 (ava- 
σχ.), 104 (ανασχ.) 105 (avaoy.),106 (ανασχ.), 107(avaoy.), 108ε-ζ (αρχείο, λήψπ-έκδ. B. Strugar 1148, 112Υ, 116y, 118a), 112a (ανασχ.), 112f- 
Ç, a. 231 a, 233, 236 a-e, 237 a, 239 y, 241, 243 ε, 246 a, 248 δ, e, 249 a, B, 250, a-e, 251 a-e, 252, 254, 255 a, δ, 258 a-y, 259 a-e, 260 a-e, 
261 α-δ, 263 a-6, 265, 266 B, 268 a, 270, 271 a-y (a, B αρχείο, εκδ. DELTA xa: K. Γρηγορούδη), 272 a, δ, 273 β, 274 a-y, 276, 278 δ, 279 s, 
280 y, 283 a, 291 a, y-n, 293 β-δ, 296 a-y, 297, 298 y, Ç, 299 a-y, 300, 301, 302 a, 303 δ, 305 a, B, 306, 308 B, y, 309, 310 y, 311 a-e, 315, 316 
a, 319 a, β, 321 a, β, 322, 323, 329 a-y, 332 β, 333 a, 334 y, δ, 335 a-6, 336, 337 a, δ, 338, 339 y, 340 a-y, 341, 342, 343 y, s, 345, a, B, 347 
a, β. Zanini E.: 50. 


* Oi εικόνες που έχουν την ένδειξη “avagy.” έχουν χρησιμοποιηθεί αφού πρώτα ανασχεδιάστηκαν από την συγγραφέα. Οι αριθμοί από 214 κ.ε. 


αφορούν σε σελίδες του βιβλίου (κατάλογος μνημείων). 
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